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■er folgende Katalog enthält 8468 Positionen von Sternen, deren Deklinationen (1855.0) nach der B. D. zwischen 
den Grenzen —5^*50' und — lo^io' liegen; davon gehören 44 Sterne dem Fundamentalkatalog für die südlichen 
Zonen an. Die Beobachtungen , auf denen die im Katalog gegebenen Örter der Zonensterne beruhen , wurden 
am Repsoldschen Meridiankreise der von Kuffnerschen Sternwarte angestellt; die freie Öffnung des Objektivs 
beträgt 123""", die Brennweite 150''™, die Vergrößerung des angewandten Okulars ist eine i2ofache (Publika- 
tionen der von Kuffnerschen Sternwarte, i. Band, p. 16). Bei guter Luft sind Sterne 9'!'5 noch sicher zu beob- 
achten. Um aber das Beobachtungsprogramm in möglichst kurzer Zeit zu erledigen, mußten auch solche 
Abende benutzt werden, an denen der Himmel dunstig und die Bilder verwaschen oder unruhig waren; dann 
aber bereiten schon die Sterne g'^o nicht unerhebliche Schwierigkeiten. Die erste Zone wurde am 19. Januar 1892 
beobachtet. Vom 20. August bis zum 19. Dezember 1892 mußten die Beobachtungen unterbrochen werden, da 
es sich als notwendig herausgestellt hatte, neue Fäden einzuziehen. Zwischen dem 20. Dezember 1 892 und 
dem 25. März 1896 finden sich nur Lücken von höchstens ein- bis zweimonatlicher Dauer. An dem zuletzt 
genannten Datum waren die Beobachtungen so weit erledigt, daß ich mich in der Folge auf die Ausnutzung 
der klaren Nächte in den Winter- und Frühjahrsmonaten beschränken konnte. Im Jahre 1896 beobachtete 
ich noch im November und Dezember, in den Jahren 1897 und 1898 vom Januar bis März, endlich zwei 
isolierte Zonen am 21. Mai 1898 bzw. am 12. Januar 1899. Hauptsächlich zu Revisionszwecken dienten die in 
die Zeit vom 25. November 1901 bis zum 26. August 1902 fallenden Zonen 403 bis 434 sowie eine isolierte 
Deklinationsbestimmung am 6. Februar 1903. 

Die Passagen sind stets registriert worden, und zwar unter Anwendung eines Hippschen Chrono- 
graphen und, für die weitaus überwiegende Anzahl der Zonen, einer ausgezeichneten Pendeluhr: Kutter Nr. 47; 
nur für die Zonen 336 bis 357 ist eine Urbansche Uhr benutzt worden, deren Gang sich übrigens für die 
Zonenbeobachtungen als vollkommen zufriedenstellend erwiesen hat. Die Programmsterne habe ich im all- 
gemeinen an mindestens 5 Fäden beobachtet; in Deklination wurde gewöhnlich nur einmal eingestellt, doch 
sind stets zwei um 180® voneinander entfernte Mikroskope abgelesen worden. Für die ersten in der Kreislage 
Ost beobachteten Zonen 39 bis 62 bot die Ablesung des Kreises erhebliche Schwierigkeiten; wie nachträglich 
erkannt wurde, lag der Grund zum Teil darin, daß die Mikroskopobjektive an der Innenseite verschmutzt- 
waren. Auch nach der Reinigung sämtlicher Mikroskoplinsen ließen die Bilder der Teilstriche immer noch 
zu wünschen übrig; erst die neuen von Herrn Hensoldt in Wetzlar gelieferten Mikroskope, welche von Zone 239 
an zur Verwendung kamen , heferten wirklich gute Bilder. Auf die Fundamentalsterne kamen meistens 2 bis 
3 Einstellungen in Deklination , und außerdem wurden sie durchweg an sehr viel mehr Fäden beobachtet wie 
die Zonensterne. Die Anzahl der in einer Zone vorkommenden Fundamentalsterne beträgt gewöhnlich 4 bis 6. 
Die Aufstellung des Instruments ist zwar häufig, aber nicht an jedem Abend bestimmt worden; seltener 
erfolgte die Bestimmung des KoUimationsfehlers , der auch in längeren Zeiträumen kaum eine Veränderung 
zeigt. Die Neigung des Horizontalfadens wurde aus den zwei- oder dreimaligen Einstellungen eines und des- 
selben Sterns abgeleitet. Für die Zonen 168 bis 263 ist außer der Neigung des Horizontalfadens noch eine 
Krümmung desselben in Rechnung gezogen worden. Unter der Annahme, daß der Faden die Figur einer 
Parabel habe, deren Scheitel im Mittelfaden liegt, ergab sich aus den mehrmals eingestellten Sternen, daß 
die Krümmung des Horizontalfadens für das von Zone 90 an benutzte neue Fadennetz im Anfang unmerklich 
klein gewesen sein muß; späterhin aber, und zwar schon von Zone 139 an, macht sich eine Krümmung 
bemerklich. Während aber bei Kreis West der als Parabel gedachte Faden nach unten gekrümmt war, ergab 
sich bei Kreis Ost eine nach oben gerichtete Krümmung des Fadens (Publikationen der von Kuffnerschen 
Sternwarte, 4. Band, pp. A. III bis IV; 5. Band, p. A.VI); es kann sich also nicht um eine durch die Schwere 
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verursachte Krümmung gehandelt haben. Als ich im Juni 1894 den beweglichen Horizontalfaden nacheinander 
dicht an die beiden Komponenten des bei der Einstellung der Sterne benutzten festen Horizontalfadens brachte, 
fand ich, daß die Komponenten zwar nur wenig, aber doch sichtbar von einer geraden Linie abwichen und 
daß die Mittellinie derselben keine ganz regelmäßige Kurve sein konnte; damit war die von dem verstorbenen 
Herrn Geheimrat Krueger geäußerte Vermutung bestätigt, daß der Horizontalfaden schlaff geworden sei und 
entweder infolge seiner Steifigkeit oder, weil er an den Vertikalfäden anhaftete, nach der Umlegung des 
Instruments nach der entgegengesetzten Seite gekrümmt sei wie vor der Umlegung. Unter diesen Umständen 
wurde es fraglich , ob die bisher über die Gestalt des festen Horizontalfadens bzw. der Mittellinie seiner Kom- 
ponenten gemachte Annahme beizubehalten sei. Der Unterschied zwischen den Deklinationen, welche man 
erhält, je nachdem man den Horizontalfaden als eine Parabel mit dem Scheitelpunkte im Mittelfaden oder als 
gerade Linie ansieht, erreicht nur in Ausnahmefällen den Betrag o?2, häufiger den Betrag o"i; in der Mehr- 
zahl der Fälle aber ist er verschwindend klein. Für die Zonen 168 bis 263 ist bei der ersten Berechnung der 
Zonenbeobachtungen auf die Krümmung des Fadens Rücksicht genommen worden, bei den späteren aber 
wurde sie vernachlässigt. Mit Rücksicht darauf, daß es nach dem Obigen zweifelhaft erscheint, ob die über 
die Gestalt des Fadens gemachte Annahme wirklich berechtigt ist, und weil die Differenz zwischen den mit 
und ohne Krümmung des Fadens berechneten Deklinationen überhaupt unbedeutend und wahrscheinlich 
kleiner ist als der aus der Unsicherheit der Neigungsbestimmung des Horizontalfadens hervorgehende Fehler, 
habe ich davon abgesehen, die früher ohne Rücksicht auf Krümmung abgeleiteten Deklinationen nachträglich 
zu ändern. Von Zone 342 an wurde ein neues Fadennetz angewandt, und seitdem scheint keine Krümmung 
mehr vorhanden gewesen zu sein. 

Sämtliche Beobachtungen am Fernrohr sind von mir angestellt, bei der Ablesung des Kreises inter- 
venierten die Herren Prof. Dr. S. Oppenheim, Dr. G. Eberhard, Prof. Dr. J. Hartmann, Prof. Dr. K. Schwarzschild, 
Privatdozent Dr. E. Großmann und der Assistent an der k. k. Zentralanstalt für Geodynamik, Herr O. Szlavik; 
nur für eine kleine Anzahl von Zonen habe ich selbst die Ablesung des Kreises besorgt. Der an den Mikro- 
skopen tätige Kollege gab mir nach den Arbeitskatalogen, welche die Größen und die genäherten auf 1893.0 
bezogenen Positionen der Sterne sowie ihre Nummern nach der B.D. enthielten, die dem zu beobachtenden 
Sterne entsprechende beiläufige Einstellung, seine ungefähre Entfernung vom Mittelfaden sowie seine Größe 
an; nachdem ich die Passagen beobachtet und den Stern in Deklination eingestellt hatte, erfolgte auf ein 
Zeichen hin die Ablesung des Kreises. Der Beobachter am Kreise notierte sich dann außer der Ablesung 
noch die Nummer des beobachteten Sterns nach der B.D. und vermerkte in dem Arbeitskatalog zur Seite des 
Sterns das Datum der Beobachtung; jetzt würde ich vorziehen, statt des Datums die Nummer der Zone an- 
geben zu lassen. Unterdessen schrieb ich mir die geschätzte Größe des Sterns auf, ferner die Nummern der 
Fäden, an denen ich die Passagen beobachtet hatte, sowie auch die Nummer des Fadens, in dessen Nähe 
die Einstellung vorgenommen worden war. 

Die Originalbeobachtungen nebst einer provisorischen Berechnung derselben sind in den Bänden 3 bis 6 
der Publikationen unserer Sternwarte veröffentlicht worden. Ausführliche Angaben über die definitive Be- 
arbeitung der Zonen finden sich im 3. Teil des 6. Bandes ; an dieser Stelle beschränke ich mich darauf, einen 
Auszug aus der betreffenden Abhandlung zu geben. Die Örter der Anhaltsteme sind nach dem definitiven 
Auwersschen Fundamentalkatalog für die südlichen Zonen angenommen worden. Die Werte für die Uhr- 
korrektion und den Äquatorpunkt wurden zunächst für jede Zone gesondert durch eine Formel mit einem 
konstanten und einem der Zeit proportionalen Glied ausgeglichen. Um die Differenzen : beobachteter — berech- 
neter Äquatorpunkt , welche eine Abhängigkeit von der Deklination zeigten , auszugleichen , bediente ich mich 
zweier Kurven, von denen die eine Kreis Ost, die andere Kreis West entspricht; die diesen Kurven ent- 
nommenen Diflferenzen waren also mit umgekehrtem Vorzeichen an die beobachteten Werte des Äquator- 
punktes anzubringen. Bei einigen häufig beobachteten Sternen ist aber statt der aus den Kurven folgenden 
eine um höchstens =fc o?2 davon verschiedene Korrektion des Äquatorpunktes angenommen worden. Zwischen 
den Diflferenzen: beobachtete — berechnete Uhrkorrektion und der Deklination ist kein Zusammenhang wahr- 
zunehmen , aber vereinzelte öfters beobachtete Sterne scheinen eine kleine Korrektion der auf ihnen beruhenden 
Uhrkorrektion zu verlangen, die denn auch angebracht wurde, aber nie die Grenzen =fc o!o2 überschritten hat. 
Es hätten nun die wegen der systematischen Fehler korrigierten Uhrkorrektionen und Äquatorpunkte nochmals 
durch eine Formel mit einem konstanten und einem der Zeit proportionalen Glied ausgeglichen und diese 
Formeln zur Neureduktion der Zonen benutzt werden können. Um aber das der Zeit proportionale Glied 
mit größerer Sicherheit zu bestimmen, habe ich es vorgezogen, außer den stets in geringer Anzahl (meistens 
4 bis 6) vorhandenen Fundamentalsternen auch die Zonensterne selbst zu benutzen ; dies geschah in folgender 
Weise. Jeder Stern war bekanntlich mindestens einmal in jeder der beiden Kreislagen zu beobachten; es 
kommt aber bei mir nie vor, daß die in einer Zone beobachteten Sterne auch in der anderen Kreislage 
sämtlich an einem und demselben Abende wiederbeobachtet sind , sondern ein Teil findet sich in einer Zone, 
ein anderer Teil in einer zweiten Zone usw. wieder. Schreibt man nun die Positionen der in einer zu unter- 
suchenden Zone vorkommenden Sterne heraus, so wie sie sich aus den ihr korrespondierenden Zonen in 
erster Näherung ergeben haben, und subtrahiert diese Positionen von denjenigen, welche die provisorische 
Berechnung der zu untersuchenden Zone geliefert hat, so werden diese Diflferenzen, wenn die für die in Frage 
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stehende Zone ursprünglich gemachten Annahmen der stündlichen Änderung der Uhrkorrektion oder des 
Äquatorpunktes merkHch unrichtig sind, einen Gang zeigen. Da die aus den Referenzzonen folgenden Stem- 
positionen selbst wieder fehlerhaft sind, so kann man als definitive Werte der stündlichen Änderung nicht 
ohne weiteres jene annehmen, welche den Gang verschwinden machen, sondern man wird auch auf die 
Fundamentalsterne Rücksicht nehmen müssen. Wenn nun die eben erwähnten Differenzen zwar einen Gang 
aufwiesen, die Beobachtungen der Fundamen talsterne aber keine oder zum mindesten nur eine wesentlich 
kleinere stündliche Änderung der Uhrkorrektion bzw. des Äquatorpunktes zuließen, als zur Beseitigung des 
Ganges erforderlich gewesen wäre, so habe ich die stündliche Änderung den Fundamentalsternen entsprechend 
angenommen. Umgekehrt, wenn die durch die Fundamentalsterne bestimmten Werte der Uhrkorrektion oder 
des Äquatorpunktes einen Gang zeigten, während die Vergleichung der durch die betreffende Zone bestimmten 
Stempositionen mit denjenigen der Referenzzonen für einen konstanten oder nur wenig veränderlichen Wert 
der Uhrkorrektion oder des Äquatorpunktes sprach, so habe ich die stündliche Änderung der Uhrkorrektion 
oder des Äquatorpunktes den Zonensternen entsprechend angenommen. Die eben erwähnten zwei Arten von 
Fällen kommen aber nicht oft vor; die Regel ist, daß man für die stündliche Änderung ohne große Schwierigkeit 
Werte finden kann, welche sowohl mit den Beobachtungen der Fundamentalsterne als mit denjenigen der 
Zonensteme im Einklang sind. Mit Hilfe der definitiv angenommenen Werte der stündlichen Änderung der 
Uhrkorrektion bzw. des Äquatorpunktes wurden nun die aus den Fundamentalsternen folgenden Uhrkorrektionen 
und Äquatorpunkte jeder Zone auf ein mittleres Zeitmoment reduziert und die Mittel aus den reduzierten 
Werten genommen. Nachdem so die definitiven Werte der Uhrkorrektion und des Äquatorpunktes, gültig 
für ein mittleres Zeitmoment, sowie der stündlichen Änderung derselben gefunden waren, ergaben sich aus 
der Vergleichung derselben mit den provisorisch benutzten (wie sie also bei der Ableitung der in den 
Bänden 3 bis 6 der Publikationen unserer Sternwarte veröffentlichten Positionen zur Anwendung kamen) die 
Korrektionsformeln für die a. a. O. mitgeteilten Stemörter. 

Es sind aber auch die direkt beobachteten , also nicht wegen systematischer Fehler korrigierten Einzel- 
werte der Uhrkorrektion und des Äquatorpunktes mit den nach den endgültig angenommenen Formeln berech- 
neten verglichen und die Difierenzen auf ihre Abhängigkeit von der Deklination untersucht worden. Die 
Kurven, welche die Differenzen: beobachteter — berechneter Äquatorpunkt, als Funktion der Deklination 
betrachtet, ausgleichen, sind ein wenig von den früher erhaltenen verschieden; es wären also die bisherigen 
Annahmen für die systematischen Korrektionen der beobachteten Äquatorpunkte etwas zu ändern, indessen 
ist der Unterschied der neuen Werte von den früheren nicht groß genug, um das Mittel der irgendeiner 
Zone entsprechenden Einzelwerte des Äquatorpunktes in merklicher Weise zu beeinflussen. Da für unser 
Instrument die Gleichungen gelten: Äquatorpunkt = Kreisablesung — Deklination für Kreis Ost, und = Kreis- 
ablesung -h Deklination für Kreis West, so erhält man den richtigen Äquatorpunkt ebenfalls, wenn man die 
Korrektion gleich an die Kreisablesung anbringt. Es sind nun aber auch die den Zonensternen entsprechenden 
Kreisablesungen zu korrigieren oder, wenn man — wie ich es getan habe — die Deklinationen zunächst ohne 
Berücksichtigung dieser Korrektionen berechnet, sind die Deklinationen nachträglich in entsprechender Weise 
zu korrigieren. Aus den vorhin angeführten Gleichungen folgt, daß bei Kreis Ost die Korrektion der Dekli- 
nation gleich der Korrektion der Kreisablesung, bei Kreis West aber ihr entgegengesetzt gleich ist. Diese 
Korrektionen sind bei der Bildung des Katalogs in Rechnung gezogen worden. Die Differenzen : beobachtete — 
berechnete Uhrkorrektion zeigen wiederum keine Abhängigkeit von der Deklination, aber deutlich eine Ab- 
hängigkeit von der Größe der Sterne; auf diesen Punkt werde ich weiter unten zu sprechen kommen. 

Nachdem alle Zonen neu berechnet worden waren, wurden für jede Westzone diejenigen Positionen 
der in ihr vorkommenden Sterne ausgeschrieben, welche sich aus den der betreffenden Westzone korrespon- 
dierenden Ostzonen ergeben hatten; darauf wurden für jede Westzone die Differenzen gebildet : West — Ost und 
alle,, welche sich auf ein und dieselbe Ostzone bezogen, in einen Mittelwert zusammengezogen. Die Diöerenzen- 
mittel sind schließHch noch so geordnet worden, daß jedesmal alle, welche sich auf eine und dieselbe Ost- 
zone, aber auf verschiedene Westzonen bezogen, in eine Tafel vereinigt wurden. Mit Hilfe dieser Differenzen- 
tafeln habe ich dann weiterhin die konstanten Korrektionen der einzelnen Zonen und die systematische 
Differenz : Kreis West — Kreis Ost zu bestimmen gesucht und zwar nach folgendem Prinzip. Die in einer 
Ostzone O beobachteten Sterne finden sich, wie schon bemerkt, nicht sämtlich in einer einzigen Westzone 
wieder, sondern sie verteilen sich auf mehrere Westzonen Wi, Wa, . . ., Wm. Die Westzone Wi hat aber außer 
mit O noch mit anderen Ostzonen 0\, O], . . ., OJ Sterne gemeinschaftlich, ebenso hat die Zone Wa außer 
mit O noch mit anderen Ostzonen O,, OJ, . . ., 05 Sterne gemeinschaftlich usw. Bildet man nun das Mittel 
aus den Differenzen W, — O, W, — OJ, Wj — O*, . . ., Wj — OJ und subtrahiert dasselbe von W, — O, so erhält 
man die Reduktion der Zone O auf das Mittel aus O, 0\, OJ, . . ., OJ; ebenso erhält man durch Subtraktion 
des Mittels aus W^-O, W^-O;, W,-0^ . . ., W,-0; von W,-0 die Reduktion der Zone O auf das Mittel 
aus O, OJ, Oj, . . ., O". Es werden sich also für die Zone O so viele Reduktionswerte ergeben als die Zahl 
der Westzonen beträgt, auf die sich die in O beobachteten Sterne verteilen; ist m die Anzahl dieser West- 
zonen und hat jede derselben außer mit O noch mit n anderen, voneinander verschiedenen Ostzonen Sterne 
gemeinschaftlich , so stellt das Mittel aus den m für die Zone O erhaltenen Reduktionswerten die Reduktion 
der Zone O auf das Mittel der (mn-h i) Ostzonen 0,0}; . . ., O^ dar, diesen Mittelwert betrachte ich als die 
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konstante Korrektion der Zone O. Bei der Anwendung der eben skizzierten Methode, die konstanten Zonen- 
korrektionen zu bestimmen sind aber noch einige Punkte zu berücksichtigen, auf die ich in meiner im 3. Teil 
des 6. Bandes unserer Publikationen veröffentlichten Arbeit näher eingehe. Dasselbe Verfahren, welches für 
die Bestimmung der konstanten Korrektionen der Ostzonen befolgt wurde, läßt sich natürlich auch auf die 
Westzonen anwenden. Hat man nun diese Korrektionen für alle Zonen ermittelt und korrigiert dann z. B. die 
obigen der Zone O und ihren Referenzzonen entsprechenden m Differenzen W, — O, Wa — O, . . ., Wm—O, so gibt 
das Mittel aus den korrigierten Differenzen einen Wert für den systematischen Unterschied : Kreis West — Kreis 
Ost. Im Mittel aus allen Ostzonen ergibt sich dieser Unterschied zu -i-o?oo9, +o"o8. 

Bei der Bildung der im Kataloge enthaltenen Positionen ist auf die konstanten Zonenkorrektionen 
keine Rücksicht genommen worden; es ist aber anzuraten, bei der Benutzung des Katalogs von ihnen Gebrauch 
zu machen. Ich stelle also in der folgenden Tafel die konstanten Korrektionen zusammen; falls eine Zone 
nur wenige Sterne enthält, ist die Korrektion im allgemeinen gleich o angesetzt. In bezug auf die konstanten 
Korrektionen für die Ergänzungszonen findet man nähere Mitteilungen in der im 6. Bande, 3. Teil der Publika- 
tionen der von Kufiherschen Sternwarte enthaltenen Abhandlung; an dieser Stelle möge die Bemerkung ge- 
nügen, daß die angenommenen Werte sich auf die Vergleichung der aus den Ergänzungszonen folgenden 
Positionen mit den aus den früheren Zonen erhaltenen stützen, wobei aber an die letzteren vorher die konstanten 
Zonenkorrektionen 'angebracht wurden. Die Reduktion auf i (Kreis Ost -h Kreis West) , welche nach dem 
Obigen =fco!oo4, db o?04 beträgt, kann vernachlässigt werden. 



Tafel 1. 

a. Konstante Korrektionen der Zonen i bis 402. 
Einheit der Aa ist o7oi. 
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— I 


—O.I 


203 


—0.2 


4 


— I 


0.0 


44 


-l-l 


—O.I 


84 





0.0 


124 





-0.4 


164 





0.0 


204 


+0.1 


5 


+7 


-•-0.2 


45 





H-O.I 


85 





0.0 


'25 


+1 


0.0 


'65 





0.0 


205 


-4-0.1 


6 


+5 


-0.5 


46 


-4-2 


-0.4 


86 


+2 


0,0 


126 





—0.2 


166 


—I 


0.0 


206 


0.0 


7 


+5 


-0.3 


47 





—0.2 


87 


+3 


0.0 


127 


-l-I 


—O.I 


167 


-l-I 


0.0 


207 


0.0 


8 





— O.I 


48 


+1 


-1-0. 1 


88 


—2 


+0.3 


128 





+0.3 


168 


—2 


0.0 


208 


+ 1 -0.3 


9 


—2 


0.0 


49 





-1-0.2 


89 


+4 


-1-0.3 


129 


-l-I 


-l-O.I 


169 


—I 


—O.I 


209 


-3 +0.3 


10 


+1 


-0.4 


50 


-l-I 


0.0 


90 


-hl 


-0.3 


'30 


— I 


-1-0.2 


170 


-l-I 


-1-0.2 


210 


+4 ^-0.3 


11 





-0.6 


5' 


-1-2 


+0.1 


91 





—O.I 


131 





0.0 


171 





-4-0.1 


211 


+1 —0.3 


12 





-0-3 


52 


-1-2 


—0.2 


92 


+4 


-4-0.1 


132 


—I 


-4-0.2 


172 


-l-I 


0.0 


212 


+1 —0.4 


13 


+3 


+0.3 


53 





+0.5 


93 


-4-1 


—0.2 


'33 





-4-0.1 


'73 





0.0 


213 


—0.2 


'4 


—I 


-0.5 


54 


-1-2 


0.0 


94 





-4-0.2 


134 


+4 


H-0.3 


'74 





—O.I 


214 


0.0 


15 





—0.1 


55 


-l-I 


—O.I 


95 





—0.2 


135 





0.0 


'75 


-' 


—O.I 


2'5 


+3 +0' 


16 





—0.2 


56 


+3 


-0.5 


96 


-l-I 


—0.2 


136 


+4 


-4-0.4 


176 





—0.2 


216 


-4-1 —O.I 


17 


+4 


-fO.I 


57 


-1-2 


—O.I 


97 


+3 


+0.4 


137 


•4-1 


—O.I 


'77 





0.0 


217 


-4-2 -4-0.1 


18 


4-1 


-0.5 


58 


+4 


-0.3 


98 


+4 


—0.2 


'38 





0.0 


178 


+4 


-0.4 


218 


—I -4-0.2 


19 


-4-2 


-fo.4 


59 


+5 


-0.4 


99 





—O.I 


139 


+3 


—0.2 


'79 


—I 


+0.1 


219 


-4-1 +0.2 


20 





+0.1 


60 


+3 -H>.4 


100 


+3 


+0.4 


140 


+3 


—0.2 


180 


—2 


0.0 


220 


+0.1 


21 


+4 


0.0 


61 


-4-2 


-0.4 


lOI 


-hl 


-4-0.1 


141 





0.0 


181 


—I 


+0.3 


221 


+3 0.0 


22 


+ 1 


-0.3 


62 


-4-2 


—0.8 


102 


-l-I 


H-O.I 


142 


—2 


-1-0.2 


182 


— I 


-l-O.I 


222 


-4-1 —0.3 


23 





0.0 


63 


-1-2 


-•-0.2. 


103 





+0.3 


143 


—1 


0.0 


'83 





0.0 


223 


-l-I -4-0.1 


24 


+2 


0.0 


64 


+3 


-4-0.1 


104 


+1 


-0.3 


144 


—2 


-0.4 


184 


—2 


0.0 


224 


-4-0.2 


25 





—0.2 


65 


•4-1 


0.0 


'05 


-1-2 


-4-0.6 


145 


—I 


-4-0.1 


'85 


-l-I 


-0.4. 


225 


-4-1 0.0 


26 


+2 


+0.2 


66 


+3 


0.0 


106 





0.0 


146 


-3 


0.0 


186 


-4-2 


-4-0.1 


226 


+2 0.0 


27 


+ 1 


—0.1 


67 


+4 


0.0 


107 


— I 


0.0 


147 





-1-0.2 


187 


—2 


-4-0.2 


227 


—2 0.0 


28 





+0.3 


68 


—2 


-+0.2 


108 





-0.8 


147* 





—0.2 


188 


— I 


0.0 


228 


0.0 


29 





•-0.3 


69 


+3 


0.0 


109 


+3 


0.0 


148 





-0.5 


189 





H-o-5 


229 


0.0 


30 


—2 


0.0 


70 


-1-2 


-l-O.I 


110 


— I 


-4-0.2 


149 
'50 


-4-1 
-1-2 


0.0 
0.0 


190 


-l-I 


0.0 


230 


-4-2 -4-0.2 


31 





-1-0.6 


71 


-1-2 


-4-0.2 


III 


-l-I 


0.0 








191 


—2 


+0.4 


23' 


-4-4 -0.2 


32 


+3 


-hO.I 


72 


+5 


0.0 


112 


+3 


-l-O.I 


151 





—0.2 


192 


—2 


—O.I 


232 


•4-3 —O.I 


33 





+0.5 


73 


-4-2 


+0.3 


"3 





-4-0.2 


152 





-4-0.2 


'93 





0.0 


233 


-l-I 0.0 


34 





-fO.2 


74 


-l-I 


+0.5 


114 


+3 


—O.I 


153 


+3 


-♦<).2 


194 





0.0 


234 


—2 —0.2 


35 


+3 


—O.I 


75 


-4-1 


—O.I 


115 


-4-2 


■+O.3 


'54 
'55 


— I 
-4-2 


0.0 
—0.2 


»95 


-l-I 


—0.2 


235 


-4-0.3 


36 


+3 


+0.2 


76 


+ 1 


-4-0.1 


116 


—I 


— I.O 








196 





0.0 


236 


—I —0.2 


37 





—0.2 


77 


+4 


-0.3 


117 


-4-1 


—0.2 


'56 


— I 


+0.^ 


'97 





0.0 


237 


— 1 —0.1 


38 


+3 


-1-0. 1 


78 


-hl 


-0.3 


118 


-l-I 


-4-0.1 


'57 


-1-2 


-♦<).2 


198 


•4-1 


-4-0.1 


238 


-l-I H-O.I 


39 


+3 


—O.I 


79 





-1-0.2 


119 





~o-3 


'58 


—2 


—O.I 


'99 


— I 


-K).3 


239 


—4 0.0 


40 


—2 


0.0 


80 


-4-1 


■4-0.4 


120 





—0.2 


'59 
160 


-l-I 
-4-1 


-hO.I 
-4-0.1 


199' 
200 


-1-2 


-l-O.I 
0.0 


240 


0.0 



Einleitung. 



(9) 



Zone 


äa 


äh 




Zone 


äa A8 


Zone Aa AB 


Zone Aa 


AB 


2k)ne 


Aa 


AB 




Zone 


Aa 


AB 


241 


-4 


-H)?I 




271 


—I o!o 


301 


■+■2 +o!i 


331 -2 


o!o 


361 


-4 


-H>!2 




391 


-3 


-fofi 


242 


-3 


—0.2 




272 


+0.2 


302 


-H).I 


332 -2 


0.0 


362 


-4 


0.0 




392 


-3 


0.0 


243 


-3 


+0.1 




273 


—2 +0.1 


303 


—2 0.0 


333 -> 


+0.1 


363 





—0.2 




393 





4-0.2 


244 


—2 


0.0 




274 


—2 0.0 


304 


0.0 


334 -2 


—O.I 


364 


-3 


—O.I 




394 





0.0 


245 


— I 


— O.I 




275 


0.0 


305 


+1 +0.3 


335 -2 


0.0 


365 


-♦-I 


-0.4 




395 


-5 


0.0 


246 


—2 


-l-O.I 




276 


—I 0.0 


306 


-3 ■♦^•> 


336 -I 


0.0 


366 


— I 


-0.4 




396 


—3 


0.0 


247 


— I 


—0.2 




277 


—2 —0.2 


307 


+2 -4-0.1 


337 


—0.2 


367 


-4 


0.0 




397 


—I 


0.0 


248 


-3 


—O.I 




278 


-2 -0.3 


308 


0.0 


338 


+0.4 


368 





-«-0.3 




398 


— I 


+0.3 


249 


—1 


0.0 




279 


—2 0.0 


309 


+1 0.0 


339 


00 


369 


+1 


0.0 




399 


—I 


4-0.1 


250 


—1 


—0.2 




280 


-4 -0.4 


310 


—0.2 


340 


0.0 


370 


•^3 


0.0 




400- 


->3 


4-0.1 


251 





+0.3 




281 


— 1 —O.I 


31' 


0.0 


341 -I 


+0.4 


371 


+4 


0.0 




401 


— c 


+0.5 


252 


—I 


H-O.I 




282 


-fO.I 


312 


0.0 


342 -I 


+0.4 


372 


-4-1 


-H).2 




402 


4-1 


0.0 


253 





+0.2 




283 


-I +0.3 


3*3 


4-0.2 


343 -I 


—0.2 


373 





—O.I 










254 





0.0 




284 


0.0 


314 


—3 0.0 


344 -2 


0.0 


374 





0.0 










255 


—I 


+0.1 




285 


—2 —O.I 


315 


—3 00 


345 -» 


—O.I 


375 


+1 


-0.9 










256 


-3 


—O.I 




286 


+0.2 


316 


-4 -0.5 


346 


0.0 


376 





0.0 










257 


— 1 


—O.I 




287 


— I 0.0 


317 


—6 0.0 


347 


0.0 


377 


+4 


+0.3 










258 





0.0 




288 


— I 0.0 


318 


-4-0.1 


348 +3 


0.0 


378 





0.0 










259 


—2 


+0.2 




289 


— I +0.3 


319 


-2 -0.3 


349 -5 


0.0 


379 





0.0 










260 


-4 


+0.2 




290 


-I -0.4 


319* 
320 


0.0 
—I —0.2 


350 


-0.5 


380 


— I 


0.0 










261 


— 1 


-«-0.5 




291 


+1 0.0 






351 -4 


o!o 


381 





—O.I 










262 





-0-3 




292 


+0.1 


321 


-4 -O.I 


352 -3 


0.0 


382 


—2 


—O.I 










263 


— I 


—O.I 




293 


—0.3 


322 


—2 0.0 


353 -2 


+0.3 


383 


— 1 


0.0 










264 


-3 


—O.I 




294 


-3 +0.4 


323 


0.0 


354 -2 


—O.I 


384 


-7 


-♦•O.I 










265 


—2 


0.0 




295 


—0.2 


324 
325 


— I 0.0 

— I +0.4 


355 -4 


-4-0.1 


385 


— I 


-1-0.2 










266 


— I 


0.0 




296 


-4-0.7 






356 -2 


—O.I 


386 


— I 


0.0 










267 





0.0 




297 


-f-i +0.2 


326 


-2 -H).4 


357 -3 


—0.2 


387 


—2 


-0-3 










268 


-3 


-•-0.2 




298 


-3 -02 


327 


-H).2 


358 -2 


0.0 


388 


—2 


0.0 










269 





0.0 




299 


+0.2 


328 


—I -H).I 


359 -3 


+0.2 


389 


-3 


0.0 










270 


—2 


0.0 




300 


+1 -l-O.I 


329 
330 


—4 0.0 
0.0 


360 +1 


—0.2 


390 


—2 


0.0 


















b. Konstante Korrektionen der 


Ergänzungszonen 403 


bis 434. 
















i&one 


Aa A^ 


Zone Aa A8 


Zone Aa AB 




Zone Aa 


AB 




















411 - 


3 -H)?6 


421 


o?o 




43« -3 


o!o 




















412 


0.0 


422 - 


-3 0.0 




432 -I 


0.0 














403 


-I 6J0 


413 


0.0 


423 - 


-3 0.0 




433 


-4-0.4 














404 


0.0 


414 - 


3 0.0 


424 - 


-I 0.0 




434 


0.0 














405 


—3 0.0 


415 


0.0 


425 


0.0 






















406 


—3 0.0 


416 


-0.5 


426 


0.0 






















407 


0.0 


417 - 


3 0.0 


427 


-fo.6 






















408 


0.0 


418 - 


3 0.0 


428 - 


-I 0.0 






















409 


0.0 


419 - 


3 0.0 


429 


0.0 






















410 


—3 0.0 


420 


0.0 


430 


0.0 

















Die zweite und dritte Kolumne der folgenden Tafel enthalten die Mittelwerte aus den konstanten 
Korrektionen der Zonen i bis 399. 

Tafel 2. 



Zonen 


Mittel der 


Epoche 


Auwers 


Mittl. konst. 


Epoche 


konst. Korrekt. 


18004- 


Zonen 


Korr. in A.R. 


18004- 


I— 45 


4-o!oi2 — o!o4 


92.2 


«7— 52 


+dlois 


69.7 


46- 89 


-4-0.016 0.00 


92.5 


53- 88 


0.000 


70.1 


90—131 


-•-0.008 —0.03 


93-2 


89 — 123 


4-0.003 


70.5 


»32—173 


4-0.002 4<).OI 


93.5 


125 — 160 


—0.012 


70.8 


174—215 


4-0.002 4-O.OI 


93.8 


162—195 


—0.023 


71. 1 


216 — 257 


—0.004 +0.01 


94.2 


197 — 228 


—0.004 


71-4 


258 — 298 


—0.0 II 4-0.02 


94.7 


229—237 


—0.004 


72.2 


299—339 


—0.0 10 4<).03 


95.4 


239—241 


-0.005 


73.4 


340—357 


—0.016 0.00 


96.2 








358—384 


—0.006 —0.04 


97.0 








385 — 399 


—0.019 4-0.04 


98.1 









Die mittleren konstanten Korrektionen meiner Zonen in A. R. zeigen also einen auffallenden Gang; 
sie sind anfangs positiv, später negativ. Ganz dieselbe Eigenschaft haben aber auch die mittleren konstanten 
Korrektionen in A. R. für die Auwersschen Zonen. Bringt man nämlich von den konstanten Korrektionen 
in A. R. , welche Auwers für seine Zonen abgeleitet hat (AG-Katalog Berlin A , Einleitung p. 38 bis 40) , den- 
jenigen Teil, welcher die Reduktion auf i (Kreis Ost -h Kreis West) darstellt (-K)!oo7 bei Kreis Ost, — o!oo7 

(2) 



(lO) Zone —6"* bis —lo^ Wien-Ottakring. 

bei Kreis West) , wieder in Abzug und bildet jedesmal für eine größere Anzahl von Zonen das Mittel aus den 
für sie geltenden Korrektionen , so erhält man die in der Kolumne 6 der vorigen Tafel stehenden Werte. Nun 
wird von der weitaus überwiegenden Mehrzahl der Beobachter der Durchgang eines Sterns durch einen Faden 
zu spät beobachtet und zwar wächst der begangene Fehler, wenn der Stern an Helligkeit abnimmt. Für zwei 
Beobachter (Boß und Flint), welche ihre Helligkeitsgleichung unter Anwendung von Gittern mehrmals bestimmt 
haben, hat sich ferner ergeben, daß der Fehler in der Beobachtung der Durchgangszeit für eine und dieselbe 
Helligkeit im Laufe der Zeit größer geworden ist, daß also die negative Korrektion, welche an die von ihnen 
beobachteten Durchgangszeiten eines Sterns von gegebener Größe angebracht werden mußte, im Anfang absolut 
genommen kleiner war als in späteren Jahren. Der Gang in den mittleren konstanten Korrektionen der Zonen 
von Auwers und mir würde sich nun erklären lassen, wenn man annähme, daß auch unsere Helligkeitsgleichung 
sich in demselben Sinne wie bei Boß und Flint geändert hat. Denn in diesem Falle würden die von Auwers 
und mir beobachteten Rektaszensionen in den späteren Jahren eine stärkere negative Korrektion erfordern 
wie in den früheren, folglich, da durch die Anbringung der konstanten Korrektionen alles auf die mittlere 
Epoche unserer Beobachtungen reduziert wird, müßten die mittleren konstanten Korrektionen — wenn man 
also, um den Einfluß der zutälligen Fehler zu eliminieren, die Mittel aus einer größeren Zahl aufeinander- 
folgenden Zonenkorrektionen nimmt — für die ersten Zonen positiv und fiir die letzten negativ sein; eben 
diese Eigenschaft zeigen aber die in den Kolumnen 2 und 6 der vorigen Tafel enthaltenen mittleren kon- 
stanten Korrektionen. 

In den Jahren 1893 bis 1895 habe ich unter Anwendung von Gittern meine Helligkeitsgleichung zu 
bestimmen gesucht. Nimmt man die Größen der mit vollem Objektiv beobachteten Sterne nach dem Berliner 
Jahrbuch an und diejenigen der abgeblendeten Sterne nach meinen, wie ich glaube, recht sicheren Schätzungen, 
so ergeben sich für die Reduktion der Durchgangszeit des um eine Größenklasse abgeblendeten Sterns auf 
diejenige des mit vollem Objektiv beobachteten die in der zweiten Kolumne der folgenden Tabelle mitgeteilten 
Werte; diese Werte gelten für die Epoche 1893.8. Die erste Kolumne gibt die durch die Gitter bewirkte Ab- 
biendung, ausgedrückt in Größenklassen, an, die dritte Kolumne enthält die Anzahl der mit und ohne Gitter 
beobachteten Passagen, die vierte Kolumne die mittlere Größe der abgeblendeten Sterne. 



A K 


Red. für 




Mittl. 


Ab- 


Abbl. = i"* 


Sterne 


abgebl. 


nciUDg 


(1893.8) 




Größe 


I?2 


+o?oi3 


2 


8.0 


2.7 


—0.005 


6 


8.9 


3.3 


+0.002 


5 


8.5 


4.5 


—0.006 


8 


8.6 


5-3 


-0.005 


3 


8.8 



Nimmt man die Gewichte der in der zweiten Kolumne stehenden Werte proportional der Zahl der Sterne 
an, so ergibt sich für die Reduktion des um eine Größenklasse abgeblendeten Sterns auf diejenige des mit 
vollem Objektiv beobachteten im Mittel der Wert — o?oo24; setzt man aber die Gewichte proportional der 
Abbiendung in Größenklassen, so erhält man für die eben genannte Reduktion den Betrag — o!oo25. 

Eine zweite Bestimmung meiner Helligkeitsgleichung ergibt sich auf folgende Weise. Es wurde oben 
bemerkt, daß die Differenzen: beobachtete — berechnete Uhrkorrektion, welche mit DUC bezeichnet werden 
mögen, eine Abhängigkeit von der Größe der Sterne zeigen, und zwar hat sich ergeben: 



Größen 


Mittl. 


Kreis Ost 


Kreis West 


Größe 


DUC 


Sterne 


DUC 


Sterne 


i.o — 2.9 


2.2 


— 0?0I2 


II 


— o?oo5 


9 


30—3.9 


3-3 


—0.008 


38 


—0.002 


41 


4.0—4.9 


4.3 


+0.001 


42 


—0.002 


43 


5-0— 5.9 


5-3 


-1-0.00 1 


57 


0.000 


56 


>6.o 


6.3 


+0.004 


52 


-1-0.003 


52 



Ausgeschlossen wurden Sirius (DUC = — o!oio, 18 Beob.) und Prokyon (DUC = — 0^03, i Beob.). — Wie man 
sieht, ist der Gang in den Differenzen DUC für beide Kreislagen der gleiche. Im Mittel aus Kreis Ost und 
Kreis West ergibt sich, daß, um alles auf die Größe 4^0 zu reduzieren, an die auf einem Stern von der 
Größe M beruhende Uhrkorrektion die Verbesserung anzubringen ist : 

+o!oo3 — o?oo27 (M — 4T0). 
Nach Küstner (Astr. Nachr. Nr. 3778) sind aber die Rektaszensionen des Fundamentalkatalogs zu korrigieren um 

-|-0?002 — O?0O52 (M — 4"o), 

die Reduktion der Durchgangszeit des um eine Größenklasse abgeblendeten Sterns auf diejenige des mit vollem 
Objektiv beobachteten beträgt also für den Durchschnittsbeobachter des Fundamen talkatalogs — o!oo52. Der 
Koeffizient — o!oo27 von M — 4l'o in der vorletzten Relation bedeutet die Differenz der für den Fundamental- 
katalog und für mich gültigen Werte der eben angeführten Reduktion; für mich ergibt sich also der Wert 
— o!oo25 und zwar gilt dieser für die mittlere Epoche der ersten 402 Zonen, nämlich für 1893.8. Die völlige 
Übereinstimmung des letzten Wertes mit dem oben erhaltenen kann nicht anders als rein zufällig betrachtet werden. 



Einleitung. (ii) 

Gleicht man die in der 2. Kolumne der Tafel 2 enthaltenen mittleren Zonenkorrektionen durch eine 
Kurve aus und subtrahiert die dieser Kurve entnommenen Werte von den in Tafel i angegebenen Einzel- 
werten der konstanten Korrektionen der in den Jahren 1892 bis 1895 beobachteten Zonen i bis 339, vereinigt 
man darauf alle Differenzen, welche demselben Monat angehören, in Mittelwerte, so erhält man die in der 
zweiten Kolumne der folgenden Tabelle stehenden Zahlen. Die direkt erhaltenen Mittelwerte sind freilich 
um o!ooi größer; ich habe o?ooi subtrahiert, um für die Summe der Mittelwerte nahe den Wert o zu er- 
halten. Die vierte Kolumne der Tabelle enthält die Anzahl der zu einem Mittelwerte vereinigten Differenzen, 
oder, was dasselbe ist, die Anzahl der Zonen. Über die Bedeutung der in der dritten Kolumne stehenden 
Zahlen wird später Aufklärung gegeben werden. Es sind für die folgende Tafel nur die Zonen aus den 
Jahren 1892 bis 1895 benutzt worden, weil für jedes dieser Jahre Beobachtungen aus mindestens 9 Monaten 
vorliegen. Im Jahre 1896 wurde im Januar bis März sowie im November und Dezember beobachtet, in den 
Jahren 1897 und 1898 nur im Januar bis März; auf diese Beobachtungen werde ich noch gleich zu sprechen 
kommen. 

Tafel 3. 





(Einheit 


o!ooi) 




Monat 


Mittl.DiflT. 


Formel 


Zone 


Januar 


+8 


+7 


24 


F'ebruar 


+3 


+3 


28 


Marz 








41 


April 


-9 


—2 


44 


Mai 


-3 


-4 


35 


Juni 


-4 


-4 


25 


Juli 


+2 


—4 


26 


August 


-5 


—4 


38 


September 


-5 


—2 


21 


Oktober 


—2 





25 


November 


+5 


+3 


22 


Dezember 


+7 


+7 


IG 



In den in der zweiten Kolumne der vorigen Tabelle enthaltenen mittleren Differenzen ist nun ein Gang an- 
gedeutet, so zwar, daß dieselben zu Beginn des Jahres positiv sind, dann abnehmen und negativ werden, 
gegen Schluß des Jahres aber wieder positive Werte annehmen. Die Abnahme (algebraisch) der konstanten 
Korrektionen vom Anfang des Jahres zum Frühjahr hin zeigt sich auch bei den in den Monaten Januar bis 
März der Jahre 1896 bis 1898 beobachteten Zonen. Man erhält nämlich für die mittleren konstanten Korrek- 
tionen dieser Zonen folgende Werte : 

,0^/: Mittl. konst. „ .«^^ MittL konst. „ .0^0 Mittl. konst. „ 

1896 -, Zonen 1897 ^ Zonen 1898 -, Zonen 

Januar — o?oo5 2 Januar +o?oi2 5 Januar — o?oi8 5 

Februar —0.0 10 5 Februar -I-0.005 6 Februar —0.016 5 

März —0.020 II März —0.033 3 März —0.022* 5 

* Mit Ausschluß der Zone 400 (konst. Korr. = —0! 13). 

Betrachtet man die in der zweiten Kolumne der Tafel 3 enthaltenen mittleren Differenzen als für den 15. des 
Monats gültig, so würde man aus der Formel 

Mittl. DifT. = — o!oo45 -•-o?054 (t —0.50)', 

worin t die seit Beginn des Jahres verflossene und in Dezimalteilen des Jahres ausgedrückte Zeit bedeutet, 
die in der dritten Kolumne der Tafel 3 angegebenen Werte finden. 

Der anscheinend reelle Gang in den Zahlen der zweiten Kolumne der Tafel 3 rührt möglicherweise 
daher, daß meine Helligkeitsgleichung von der Jahreszeit abhängt und daß diese Abhängigkeit im Laufe der 
Jahre sich ändert. Eine Veränderung der Helligkeitsgleichung mit der Jahreszeit hat Herr Flint für seine 
Beobachtungen am Meridiankreise der Sternwarte in Madison sehr wahrscheinlich gemacht (Publications of the 
Washburn Observatory, Vol. XI). Findet aber für ihn ein Wechsel der Helligkeitsgleichung mit der Jahreszeit 
statt, so wird ein Gleiches auch flir andere Beobachter zutreffen können, und man begreift, warum mitunter 
die Differenzen der von zwei verschiedenen Beobachtern bestimmten Örter der gleichen Sterne einen von der 
Rektaszension abhängigen Gang zeigen, trotzdem bei der Reduktion der Beobachtungen ein und derselbe 
Fundamentalkatalog angewandt ist. Wenn innerhalb des Zeitraumes, über den sich meine Beobachtungen er- 
strecken , die vorausgesetzte Abhängigkeit meiner Helligkeitsgleichung von der Jahreszeit unverändert geblieben 
wäre, so könnte von einem Einfluß der Jahreszeit auf die konstanten Korrektionen meiner Zonen kaum die 
Rede sein. Denn die Sterne, deren Beobachtungen in dem einen Jahre auf den Winter oder Sommer fallen, 
sind in den anderen Jahren im allgemeinen zu eben denselben Jahreszeiten beobachtet worden; bei einer für 
alle Jahre gleichen Abhängigkeit der Helligkeitsgleichung von der Jahreszeit verschwindet also aus den 
Differenzen zwischen den in verschiedenen Jahren erhaltenen Positionen, folglich auch aus den auf diesen 
Differenzen beruhenden konstanten Korrektionen das von der Jahreszeit abhängige Glied der Helligkeits- 
gleichung. 



(i2) Zone — 6° bis — lo^ Wien-Ottakring, 

Nach Herrn Prof. van de Sande Bakhuyzen besteht die Ursache der Helligkeitsgleichung darin, 
daß eine gewisse Zeit vergeht, bis (bei Registrierbeobachtungen) das Bild des durch den Faden halbierten 
Sterns dem Beobachter zum Bewußtsein kommt, und eine weitere Zeit, bis der Beobachter auf diese 
Empfindung hin reagiert, und zwar wäre die Empfindungs- und Reaktionsgeschwindigkeit für schwache Sterne 
kleiner als für helle. Ist diese Erklärung richtig — und sie dürfte für viele Beobachter zutreffen — , so 
wird man erwarten können, daß die Helligkeitsgleichung sich besonders häufig in demjenigen Sinne ändert, 
wie er bei Auwers, Boß, Flint und mir zutage tritt. Denn es ist ja wahrscheinlich, daß in späteren Lebens- 
jahren die Empfindungs- und Reaktionsgeschwindigkeit abnimmt, und zwar stärker für schwache als für helle 
Lichtreize; selbst die Annahme, daß der auch im Leben des Menschen bemerkbare Einfluß der Jahreszeit 
von Bedeutung für die Empfindungs- und Reaktionsgeschwindigkeit sei , dürfte nicht ohne weiteres abzuweisen 
sein. Im vorigen ist vorausgesetzt, daß der Beobachter das Signal in dem Augenblick abgibt, wo ihm der 
Stern durch den Faden halbiert erscheint; antizipiert er diesen Moment, sucht er also das Signal so zeitig 
abzugeben, daß dasselbe möglichst nahe mit dem Augenblicke zusammenfällt, in dem der Stern nach dem 
Urteil des Beobachters den Faden passieren wird, so sind die Verhältnisse ohne Zweifel wesentlich verwickelter. 

Was die Genauigkeit der Beobachtungen angeht , so ergibt sich zunächst aus den Zonen i bis 38 und 
63 bis 402 für den wahrscheinlichen Fehler einer Uhrkorrektion bzw. eines Äquatorpunktes bei Kreis Ost 
±o!o20, ±o?3i und bei Kreis West ±o!o2i, ±o?3i. Für die Zonen 39 bis 62 war, wie schon oben erwähnt, 
die Ablesung der Mikroskope schwierig. Der wahrscheinliche Fehler einer Uhrkorrektion bzw. eines Äquator- 
punktes beträgt ftir die genannten Zonen ±o!oi9, ±0^44. Für die Ergänzungszonen 403 bis 434 endlich folgt 
im Mittel aus beiden Kreislagen als w.F. einer Uhrkorrektion bzw. eines Äquatorpunktes ±o!o2i, ±oÜ34. — 
Um den mittleren Fehler einer Rektaszension bzw. Deklination zu finden , habe ich die Sterne in zwei Klassen 
eingeteilt, von denen die eine solche Sterne umfaßt, deren Größe mindestens 8.5 ist, während die andere 
sich auf Sterne bezieht, welche gleich oder schwächer als 9?i geschätzt wurden. Für jede dieser zwei Klassen 
wurden aus jedem der vier Deklinationsgrade unserer Zone je 5 der Mitte einer Rektaszensionsstunde voraus- 
gehende und 5 ihr folgende Sterne ausgewählt und die Differenzen der Einzelpositionen von den Mittelwerten 
und ihre Quadrate gebildet. Die konstanten Zonenkorrektionen sind dabei nicht berücksichtigt worden. Als 
mittlerer Fehler einer Rektaszension bzw. einer Deklination hat sich ergeben: 

A. R. Sterne ^ 8^5 Sterne ^ 9? i 

o^ — 11'' ±o!o39 ±o?63 ±0^050 ±0^77 

12 — 23 ±0.037 ±0.66 ±0.050 ±0.71 

Jeder der vorigen Werte beruht auf 480 Sternen; im Mittel ergibt sich also für jede der beiden Sternklassen 

aus je 960 Sternen : _ 

Steme > 8?5 Sterne < 9? i 

Mittl. Fehl, einer Beob. ±o!o38 ±o!65 ±o?050 ±o?74 
Wahrsch. » » » ±0.026 ±0.44 ±0.034 ±0.50 

Zu dem Katalog sind noch folgende Bemerkungen zu machen: In der Kolumne Gr. ist im all- 
gemeinen das Mittel der beobachteten Größen angegeben, auch wenn die Sterne in der einen oder anderen 
Zone infolge von Wolken, Nebel oder Dunst stark geschwächt erschienen; ausgeschlossen bei der Mittelbildung 
sind ohne Ausnahme die Größenschätzungen aus Zonen, in denen nur die Deklination beobachtet worden ist. Für 
die Verbesserung der A. R.-en wegen Helligkeitsgleichung können also die Größen nach dem Katalog angenommen 
werden. Fehlt die Größenschätzung bei einer Zone, in der die A.R. beobachtet wurde, so ist das Mittel aus 
den übrigen Größenschätzungen (mit Ausschluß der vorhin erwähnten) angegeben, jedoch ist in diesem Falle 
sowohl der Größe als auch der Nummer der Zone, in welcher die Größenschätzung fehlt, ein * beigesetzt. 
Wenn ftir einen Stern gar keine Größenschätzung gemacht worden ist, so wurde in der Kolumne Gr. die 
Größenangabe der B.D., in Klammern gesetzt, vermerkt. Falls die Mitte eines Doppelsterns beobachtet wurde, 
ist das Mittel der etwaigen Größenschätzungen der Komponenten am Fuße der Seite angegeben. 

Die jährliche Präzession in A.R. sowie die Variatio saecularis in A.R. und Deklination sind nach den 
im 3. Bande der Publikationen der von Kuffn ersehen Sternwarte veröffentlichten Tafeln (Struve) berechnet 
worden; die letzte Stelle kann also um eine Einheit falsch sein. Zur Berechnung der jährlichen Präzession 
in Deklination diente die Beckersche Tafel (Struve). Die ganze Präzessionsrechnung wurde zweimal durch- 
geführt. Für die in die Zone fallenden Fundamentalsteme wurde die jährliche Präzession und Variatio saecularis 
dem definitiven Fundamentalkatalog für die südlichen Zonen im Berliner astronomischen Jahrbuche für 1901 
entnommen; ich habe leider zu spät bemerkt, daß die a. a. O. angegebene Vax. saec. wiederholt um mehrere 
Einheiten der letzten Stelle fehlerhaft ist. 

Die der Nummer der B.D. beigefügten Indices I, 11 (oder bei sehr kleinen A. R. -Differenzen A, B) 
und M sollen darauf aufmerksam machen, daß der betreffende Stern der B.D. ein Doppelstern ist, und daß 
entweder beide Komponenten beobachtet worden sind, oder außer einer der Komponenten noch die Mitte. 
Falls nur eine Komponente oder nur die Mitte eines Doppelstems beobachtet wurde, hat die Nummer der 
B.D. keinen Index erhalten; die Angabe, worauf sich die Position bezieht, findet man in den Anmerkungen. 
Ebendaselbst habe ich die Einzelpositionen angeführt, wenn zwei derselben eine Abweichung >o!20 bzw. 2?5 
voneinander zeigten, die gegenwärtig nicht als eine Folge der Eigenbewegung nachzuweisen ist. 



Einleitung. (13) 

Alle zur Reduktion der Originalbeobachtungen und zur Bildung des Katalogs erforderlichen 
Rechnungen sind entweder revidiert oder doppelt geführt worden, in einer Reihe von Fällen hat außerdem 
noch eine Superrevision stattgefunden; trotzdem ist es nicht ausgeschlossen, daß einige Fehler unbemerkt 
geblieben sind. 

Zum Schluß habe ich noch eine Pflicht der Dankbarkeit zu erfüllen. Vor allem schätze ich mich 
glücklich, Herrn von Kuffner auch an dieser Stelle wieder meine große Erkenntlichkeit zum Ausdrucke bringen 
zu können sowohl fiir das lebhafte Interesse, mit dem er allzeit meine und meiner Mitarbeiter Bemühungen, 
die von seiner Sternwarte übernommene Aufgabe möglichst gut zu lösen, verfolgte, als auch für die vielen 
Opfer, welche er zum Gelingen unseres Werkes stets gerne und reichlich gebracht hat. Solange dieser Katalog 
den Astronomen nützlich sein kann und noch weit über diese Zeit hinaus wird man dankbar des Mannes 
gedenken, der durch die Gründung unserer schönen , mit den vorzüglichsten Instrumenten ausgerüsteten Stern- 
warte und durch seine unablässige Fürsorge um dieselbe die Ausführung der vorliegenden Arbeit erst möglich 
gemacht hat. 

Ich danke auch allen, welche mich bei den Beobachtungen oder bei der Berechnung derselben 
unterstützt haben: den Herren Dr. F. Dolberg, Dr. G. Eberhard, Privatdozent Dr. E. Großmann, Prof. Dr. 
J. Hartmann, A. Hnatek, Prof. Dr. S. Oppenheim, O. Szlavik, Prof. Dr. Schwarzschild, Dr. Wedemeyer, k. u. k. 
technischer Offizial im Militärgeographischen Institute Adolf Weixler, Privatdozent Dr. Wirtz ; namentlich Herrn 
Dr. Eberhard, der mehr als 3 Jahre lang mit großer Sorgfalt die Ablesung des Kreises ausgeführt und an der 
Reduktion der Beobachtungen eifrigst teilgenommen hat, sowie auch Herrn Weixler, dessen treuer Mitwirkung 
bei den Rechnungen ich mich vom Beginn bis zum Schlüsse des Unternehmens erfreuen konnte, kommt ein 
großes Verdienst an dieser Arbeit zu. Endlich bin ich auch Herrn Offizianten W. List in München sehr dank- 
bar dafür, daß er die große Mühe einer zweiten Lesung der Korrektur auf sich genommen und dadurch den 
Druck aller Wahrscheinlichkeit nach fehlerfrei gemacht hat. 

Wien-Ottakring, Juni 1904. 

L. D£ Ball. 
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CATALOG. 



Zpne — 6° bis — io°. Wien-Ottakring. 



Nr. 


Gr. 


A.R. 


1900 


D Var. 
P'^^^- saec. 


Decl. 1900 


Praec. 


Var. 
xaec. 


Ep. 


Zonen 


B.D. 


I 


•5.8 


0** o"i2!99 


-»-3?0726 j — o?ooi4 


-6»i6' i?4 


+2o7o52 


— o!oo9 


93.8 


179* 189 


6» 


6357 


2 


6.7 





20.97 


3.0724 


0.0024 


8 13 15.7 


20.052 


0.010 


94.3 


196 290 


8 6242 II 


3 


9.3 





32.69 


3.0723 


0.0025 


8 27 38.9 


20.052 


0.010 


94.4 


203 296 


8 


6243 


4 


8.7 





44.11 


3.0720 


0.0029 


9 5 27.1 


20.052 


0.0 10 


' 94.3 


186 286 


9 


6319 


5 


9.2 


I 


45.42 


3.07 11 


0.0027 


8 56 55-9 


20.051 


0.012 


94.8 


280 286 


9 


6323 


6 


9-3 


I 


52.42 


+3.0709 


—0.0029 


-9 20 1.9 


+20.051 


-0.013 


94.4 


200 297 


9 


6325 


7 


8.1 


2 


3315 


3.0705 


0.0023 


8 28 39.5 


20.05 1 


0.014 


94.4 


203 390 


8 


2 


8 


8.6 


2 


40.64 


3.07 II 


O.OOII 


6 2 36.1 


20.051 


0.014 


94.8 


381 292 


6 


I 


9 


8.0 


2 


5350 


3.0702 


0.0022 


8 6 8.4 


20.050 


0.014 


94.4 


203 290 


8 


3 


10 


V 


2 


53.86 


3.0700 


0.0026 


9 2 4.9 


20.051 


0.015 


94.3 


186 286 


9 


3 


II 


8.8 


3 


8.76 


+3.0708 


— O.OQIO 


-5 54 4.3 


+20.050 


—0.015 


94.3 


195 292 


6 


3 


la 


6.5 


3 


10.92 


3.0696 


0.0028 


9 22 47.5 


20.050 


0.015 


94.4 


200 297 


9 


5 


'3 


7.9 


3 


23.60 


3.0702 


0.0018 


7 20 56.5 


20.050 


0.016 


94.3 


192 296 


7 


3 


14 


9.2 


3 


38.97 


3.0702 


0.0014 


6 38 41.5 


20.049 


0.016 


93.8 


90 281 


6 


5 


15 


8.7 


3 


41.97 


3.0695 


0.0023 


8 27 13.5 


20.049 


0.016 


94.4 


203 290 


8 


5 


i6 


8.5 


3 


54.99 , 


+3.0692 


—0.0025 


-8 46 7.9 


+20.049 


—0.016 


94.3 94.2 


199*^ 200 286 


9 


6 


"7 


8.5 


4 


41.40 


30692 


0.0017 


7 23 50.2 


20.048 


0.018 


94.3 94.5 


192 288^ 296 


7 


9 


i8 


7.4 


4 


56.08 


30679 


0.0028 


9 31 52.2 


20.047 


0.018 


94.4 


186 280 286 


9 


13 


»9 


9.0 


5 


9.58 


3.0678 0.0027 


9 18 12.4 


20.047 


0.019 


94.3 


186 397 


9 


16 


20 


6.6 


5 


11.71 


3.0696 0.0008 


5 48 15.2 


20.047 ' 0.019 

! 


93.4 


90 189 


6 


II 


31 


8.5 


5 


17.94 


+3.0691 ; —0.0013 


-6 35 46.2 


+20.047 


—0.019 


94.3 


195 393 


6 


12 


32 


8.7 


5 


22.10 


3.0673 1 0.0030 


9 50 50.8 


20.047 


0.019 


94.4 94.2 


199*^ 300 397 


10 


II 


23 


9.0 


5 


37.96 


3.0692 


0.00 10 


6 13 38.8 


20.046 


0.020 


94.3 


195 292 


6 


14 


24 


8.8 


6 


2.58 


3.0678 


0.0019 


7 55 54.9 


20.045 


0.020 


94.2 


196 203 290 


8 


«3 


25 


8.7 


6 


28.70 


3.0690 


0.0007 


5 37 29.2 


20.044 


0.021 


93.4 


90 189 


5 


n 


36 


8.5 


6 


58.49 


+3.0672 


—0.0017 


-7 38 40.1 


+20.043 -0.022 


94 3 94.5 


192 288^ 296 


7 


16 


27 


8.8 


6 


59.38 


3.0668 


0.0020 


8 15 29.6 


20.043 , 0.022 


94.2 


196 200 290 


8 


16 


28 


8.6 


7 


'5.36 


3.0658 


0.0026 


9 15 58.3 


20.042 


0.023 


94.3 94.1 


186 199*^ 286 


9 


23 


29 


8.8 


7 


39.37 


3.0667 


0.0016 


7 35 8.3 


20.041 


0.024 


94.3 


192 296 


7 


17 


30 


♦8.2 


7 


47.23 


3.0667 \ 0.0015 


7 28 6.6 


20.041 ; 0.024 


94.3 


192 296* 


7 


18 


31 


7.5 


8 


1.12 


-1-3.0660 ' —0.0019 


-8 14 23.9 


-fr-20.040 —0.024 


94.3 


196 290 


8 


18 


32 


8.3 


8 


5.45 


3.0679 " 0.0007 


5 47 52.7 


20.040 0.024 


94-3 


189 292 


6 


'9 


33 


9.2 


8 


12.62 


3.0673 ; 0.001 1 


6 31 57.3 


20.039 0.025 


94.3 


195 292 


6 


21 


- 34 


9.5 


8 


'5-45 


3.0656 ' 0.0020 


8 27 27.1 


20.039 0.025 


94.6 


203 280 296 297 


8 


19 


35 


7.0 


9 


3.00 


3.0655 1 0.0017 


7 45 11.6 


20.036 0.026 


94.3 


196 290 


8 


24 


36 


8.1 


9 


10.37 


+3.0638 —0.0025 


-9 23 17.0 


-♦-20.036 1 —0.026 


94.3 94.1 


186 199*^ 286 


9 


30 


- 37 


•5.5 


9 


20.81 


3.0648 1 0.0019 


8 20 12.8 


20.035 


0.027 


94.4 


203* 290 


8 


26 


-38 


9.1 


9 


34.24 


3.0646 ' 0.0018 


8 14 12.2 


20.035 


0.027 


94.3 


196 296 


8 


27 


39 


8.1 


10 


10.01 


3.0658 0.00 II 


6 41 33' 


20.032 


0.028 


93-4 


90 189 


6 


29 ! 


40 


9.0 


10 


35.34 


3.0642 0.0016 


7 51 39.6 


20.031 ' 0.029 


94.2 


196 203 290 


8 


29 


41 


7.8 


10 


4502 


+3.0660 —0.0008 


—6 9 25.6 


+20.030 —0.029 


94.1 


189 195 292 


6 


30 


42 


8.7 


10 


45.40 


3.0623 0.0025 


9 25 56.9 


20.030 ! 0.029 


94.3 


186 286 


9 


32 


43 


8.4 


II 


15-36 


3.0640 \ 0.0014 


7 35 7.6 


20.028 1 0.030 


94.3 


192 288 


7 


29 


44 • 


8.6 


II 


46.70 


3.0634 0.0015 


7 44 52.1 


30.026 


0.031 


94.3 


192 288 


7 


32 


■ 45 


9.4 


12 


3.03 


3.0615 0.0022 


9 5 27.0 


20.024 


0.032 


94.8 


280 286 


9 


38 


46 


8.6 


12 


41.66 


-1-3.0640 —0.0009 


-6 42 32.1 


-1-20.02 1 


-0.033 


93.4 


90 189 


6 


37 


- 47 


9.3 


12 


41.98 


3.0640 . 0.0009 


6 44 36.0 


20.02 1 i 0.033 


93.4 


^0 195 


6 


38 


48 


9.1 


12 


56.80 


3.0606 1 0.0020 


9 3 38.3 


20.020 0.034 


96.8 96.1 


199*^ 200 286 403 


9 


41 


49 


6.7 


*3 


32.88 


3.0608 0.0018 


8 36 15.6 


20.017 


0.035 


94.4 


203 290 


8 


38 


50 


8.8 


13 


36.32 


30613 


0.0016 


8 10 49.4 


20.017 


0.035 


94.4 


203 290 


8 


39 
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Zone —&" bis — lo"*. Wien- Ottaknng. 



Nr. 


Gr. 


A.R. 


1900 


Praec. 


Var. 
saec. 


Decl. 1900 


Praec. 


Var. 
saec. 


Ep. 


Zonen 


B.D. 


51 


9.5 


0^ I3"47?58 


-»■3-0593 


— ofoo23 


-9*3«' 29:6 


-fr-2o!oi6 


-0^035 


94.8 


280 297 


9* 


44 


52 


9.1 


14 


6.26 


3.0646 


0.0003 


5 36 15.2 


20.014 


0.036 


94.3 


195 292 


5 


40 


53 


3*3 


14 


19.95 


3.0589 


0.0033 


9 aa 41.8 


ao.013 


0.034 




Fund. Can 


9 


48 


54 


7.2 


14 


30. '3 


3.0612 


.0.0013 


7 46 3».7 


20.012 


0.037 


94.4 


203 290 


8 


42 


55 


8.6 


M 


45-35 


3.0636 


0.0004 


6 19.8 


20.01 1 


0.037 


94.3 


195 292 


6 


46 


56 


8.8 


15 


0.85 


+3.0579 


—0.0022 


-9 36 42.4 


-fr-20.009 


-0.038 


94.4 94.2 


199'^ 200 397 


9 


49 


57 


8.9 


"5 


'3.05 


3.0579 


0.0021 


9 27 33.6 


20.008> 


0.038 


94.4 94.2 


199*^ 300 397 


9 


51 


58 


8.5 


»5 


5^-95 


3.0569 


0.0022 


9 39 57.3 


20.004 


0.039 


94.3 


30O 386 


9 


53 


59 


9.« 


16 


3.89 


3.0566 


0.0023 


9 47 »4.5 


20.003 


-0.040 


94.4 


203 297 


10 


55 


60 


8.9 


16 


7.51 


3.0581 


0.0017 


8 50 10.5 1 


20.002 


0.040 


97.2 


206 339 403 


9 


54 


61 


9.0 


16 


14.40 


+3.0573 


—0.0020 


-9 17 19.2 


+30.003 


—0.040 


94.9 94.5 


199*^ 206 339 


9 


55 


63 


7.5 


17 


8.11 


3.0627 


O.OOOI 


5 44 46.1 


19.996 


0.042 


93-4 


90 189 


5 


49 


63 


9.4 


n 


28.90 


3.0598 


0.0009 


7 11 50.4 


19.994 


0.042 


94.4 


203 396 


7 


43 


. 64 


9.5 


'7 


30.17 


3.0603 


0.0006 


6 52 44.4 


19.994 


0.042 


94.8 


\92 396 339 


7 


44 


65 


7.9 


17 


40.90 


3.0549 


0.0022 


9 47 3.5 


19.993 


0.043 


94.3 94.2 


199*^ 200 286 


10 


58 


66 


8.5 


17 


4336 


+3.0548 


—0.002 3 


-9 49 57.7 


+19.992 


-0.043 


94.3 94.2 


I99M 200 386 


10 


60 


67 


•7.5 


17 


54.32 


3.0599 


0.0007 


7 I 2.6 


19.991 


0.043 


94.3 


193* 388 


7 


48 


68 


8.6 


«7 


54.59 


3.0600 


0.0007 


6 55 29.9 


19.991 


0.043 


94.3 


193 388 


7 


47 


69 


9.3 


»7 


55.56 


3.0609 


0.0004 


6 26 41.3 


19.991 


0.044 


93.4 


90 303 


6 


58 


70 


9.0 


18 


8.99 


3.0556 


0.0018 


9 10 21.9 


19.989 


0.043 


96.9 


303 297 403 


9 


60 


71 


9.2 


18 


4327 


■f.3.0609 


—0.0003 


—6 II 27.0 


+19.985 


-0.045 


94.3 


195 292 


6 


60 


72 


8.9 


18 


58.25 


3.0534 


0.0021 


9 52 56.9 


19.983 


0.045 


98.4 


297 405 


10 


65 


73 


9.3 


19 


34.49 


30557 


0.0013 


8 28 58.5 


19.979 


0.046 


94.3 


196 290 


8 


57 


74 


9.0 


19 


38.79 


3.0542 


0.0017 


9 11 19.3 


19.978 


0.046 


94.3 94.2 


199*^ 200 286 


9 


68 


75 


9'3 


20 


16.93 


3.0559! 0.0012 


8 • 6 23.5 


19.974 


0.048 


94-3 


196 290 


8 


58 


76 


9.6 


20 


44.05 


1 
+3.0603 — 0.000 1 


-5 54 1.2* 


+ 19.970 


—0.048 


95.9 98.1 


292 365 434^ 


6 


66 


77 


7.1 


20 


47.23 


3.0537 0.0015 


8 54 19.6 


19.970 


0.049 


94.3 94.2 


199'^ 300 286 


9 


70 


78 


9.1 


20 


50.12 


3.0586 1 0.0003 


6 37 18.1 


19.969 


0.049 


93.4 


90 195 


6 


67 


79 


8.9 


21 


46.11 


3.0592 j 0.0000 


6 4 37.7 


19.963 


0.051 


94.3 


189 292 


6 


71 


80 


9»o 


21 


58.78 


3.0578 ; 0.0003 


6 36 23.2 


19.960 


0.051 


93.6 


. 90 195 206 • 


6 


73 


--81 


9.1 


22 


0.88 


+3.0566 , —0.0006 


-7 9 28.3 


+ 19.960 


—0.05 1 


94.2 


192 202 288 


7 


57 


83 


8.3 


22 


2.68 


3.0538 


0.0012 


8 25 49.6 


19.959 


0.051 


93-4 


93 196 


8 


65 


83 


7.9 


22 


15-29 


3.0517 


0.0016 


9 12 39.6 


19.958 


0.051 


94.3 94.2 


199*^ 200 286 


9 


79 


84 


9.4 


22 


26.60 


3.0508 


0.0018 


9 33 39.9 


19.956 


0.052 


94.3 


203 286 


9 


80 


8S 


8.9 


24 


0.19 


30524 


0.00 10 


8 15 18.3 


19.943 


0.055 


93-4 


93 196 


8 


78 


86 


7.8 


24 


II. 16 


+3.0568 


0.0000 


— 6 27 26.0 


+19.940 


-0.055 


94.3 


189 292 


6 


79 


87 


8.5 


24 


13.26 


3.0575 


-♦-O.OOOI 


6 II 12.7 


19.940 


0.055 


94.3 


195 292 


6 


80 


88 


8.5 


24 


'5.76 


30552 


—0.0003 


7 4 4.2 


19.940 


0.056 


94.3 


192 288 


7 


63 


89 


9.1 


24 


31.54 


3.0542 


—0.0005 


7 23 13.2 


19.937 


0.056 


95.9 


288 363 


7 


64 


90 


8.4 


24 


55.»9 


3.0558 — 0.000 1 


6 39 21.4 


19-934 


0.057 


94.3 


195 292 


6 


83 


9' 


9.0 


25 


3.77 


+30475 j -0.0017 


-9 47 172 


+19.932 


-0.057 


94.3 94.2 


199'^ 200 286 


10 


85 


92 


8.9 


35 


17.82 


30551 -0.0002 


6 49 7.3 


19.930 


0.058 


94.3 


202 288 


7 


67 


93 


9.0 


25 


24.52 


3.0502 


—0.00 II 


8 38 13.2 


19.929 


0.057 


94.3 


196 290 


8 


81 


94 


9.3 


25 


42.23 


3.0516 


—0.0008 


8 I 11.6 


19.926 


0.058 


94.3 


196 290 


8 


82 


95 


9.2 


25 


57.21 


3.0477 -0.0014 


9 22 47.5 


19.924 


0.058 


94.3 94.2 


199*^ 200 286 


9 


92 


96 


8.9 


26 


42.71 


+3.0526 


—0.0004 


-7 22 39.6 


+19.916 


—0.060 


94.4 


206 290 


7 


72 


97 


•8.1 


26 


51.48 


3.0539 


—O.OOOI 


6 52 7-6 


19.914 


0.06 1 


94.3 


202* 288 


7 


73 


98 


8.6 


27- 


0.45 


3.0569 


-4-0.0004 


5 43 49.1 


19.913 


0.061 


94.1 


189 195 292 


5 


77 


99 


8.9 


27 


14.49 


3.0503 —0.0007 


8 3 43.2 


19.91 1 


- 0.061 


93.4 


93 196 


8 


87 


-•100 


8.9 


27 


29.60 


3.0538 -O.OOOI 


6 45 32.6 


19.908 


0.062 


94.4 


206 288 


7 


75 




^9^5 1 


2^3 9"7 


2 


2^5 59"4 


% 

















6-tf 

Ko 

Ko 

P? 
GtT 

A3 

s-r 

U 

^^ 

f? 

iV 

\-v 

G-r 

Fa. 

^0 

Fo 

fi 
h^ 

uro 



Zone —6* bis —lo^ Wieti-Ottakring. 



Nr. 


Gr. 


A.R. 


1900 


Praec. 


Var. 
saec 


DecL 1900 


Praec. 


Var. 
saec. 


Ep. 


Zonen 


B.D. 1 


lOI 


9.0 


o''a7"32!23 


+350457 


— o!ooi4 


-9*35' "0^7 


+19^907 


-o!o6i 


94.3 94.3 


199*^ 200 286 


9* 


97 


-loa 


9.0 


28 


14.21 


3.0537 


— 0.000 1 


6 56 42.8 


19.900 


0.063 


94.4 


202 290 


7 


77 


103 


9.3 


28 


53.83 


3-0453 


—0.0012 


9 16 15.3 


"9.893 


0.064 


94.3 94.3 


199*^ 200 286 


9 


"03 


104 


8.6 


28 


56.06 


30501 


—0.0004 


7 38 46.3 


19.893 


0.065 


94.4 


206 288 


7 


80 


*05 


8.6 


29 


10.25 


3-0540 


-1-0.0004 


6 17 38.9 


19.890 


0.065 


93.5 


90 189 195 


6 


89 


1061 


7-3 


29 


22.45 


+3.0515 


0.0000 


-7 3 "0.6 


+19.888 


-0.066 


94.3 


202 288 


► 7 


82 


107 


•8.6 


29 


33.64 


3.0460 


—0.0009 


8 50 56.9 


19-885 


0.065 


94.3 94.3 


199*^ 200 286* 


9 


106 


108 


9.0 


29 


38.49 


3.0453 


— O.OOIO 


9 I 54.6 


"9.885 


0.065 


95.9 


286 365 


9 


107 


109 


9.1 


29 


4518 


3.0439 


—0.0012 


9 35 47.8 


19.883 


0.066 


95.9 


397 365 


9 


109 


HO 


8.8 


30 


0.93 


3.0497 


—0.0003 


7 30 50.0 


19.880 


0.067 


94.4 


206 290 


7 


84 


III 


8.7 


30 


26.29 


+3.0519 


-fO.OOOI 


—6 41 30.2 


+"9.875 


-0.068 


93-4 


90 195 


6 


93 


112 


8.7 


30 


37.85 


30453 


—0.0009 


8 45 39.3 


19.873 


0.067 


94.4 94.3 


199*^ 200 297 


9 


III 


"3 


9.3 


30 


39.53 


3.0530 


•1-0.0002 


6 36 56.6 


19.873 


0.068 


93.4 


90 195 


6 


93 


"4 


8.1 


30 


43.34 


3.0463 


—0.0007 


8 27 8.6 


19.872 


0.068 


93.4 


93 "96 


8 


93 


"5 


9.0 


30 


4509 


3.0533 


-1-0.0004 


6 14 0.8 


19.872 


0.068 


96.2 


393 363 365 


6 


94 


116 


9.2 


30 


53.17 


+3.055» 


-4-0.0008 


—5 36 12.6 


+19.870 


—0.069 


94.4 


206 296 


5 


87 


"7 


6.9 


30 


54.90 


3.0535 


+0.0005 


6 7 6.5 


19.870 


0.069 


94.3 


"95 396 


6 


96 


118 


9.1 


30 


58.13 


3.0538 


H-0.0004 


6 18 37.1 


19.869 


0.069 


95.9 


293 363 


6 


97 


119 


9.0 


3« 


2.11 


3.0494 


— 0.000 1 


7 31 47.6 


19.868 


0.069 


94.3 


202 288 


7 


88 


ISO 


9.4 


31 


4.82 


3.0455 


—0.0007 


8 33 33-8 


19.868 


0.068 


94.3 


196 390 


8 


96 


121 


8.8 


31 


17.82 


+30439 


—0.0009 


-9 15.1 


+19.865 


—0.068 


95.9 


286 365 


9 


""3 


122 


8.4 


31 


50.66 


30496 


0.0000 


7 6 44.9 


19.859 


0.071 


94^ 


202 296 


7 


90 


133 


8.5 


31 


53.31 


3.051 1 


+0.0003 


6 39 26.9 


19.858 


0.071 


94.3 


"95 393 


6 


lOI 


134 


9.2 


32 


19.60 


3.045" 


—0.0006 


8 20 55.6 


"9.853 


0.071 


93.4 


93 "96 


8 


lOI 


135 


8.2 


33 


33.63 


3.0406 


—0.00 II 


9 37 35.1 


19.850 


0.071 


94.5 94.3 


199*^ 200 286 397 


9 


"17 


126 


8.5 


32 


51.50 


+3.0508 


-1-0.0004 


-6 32 54.1 


+19.846 


—0.072 


93.4 


90 195 


6 


"03 


127 


9.3 


33 


8.14 


3.0458 


-0.0003 


7 57 56.9 


"9.843 


0.073 


93.4 


93 306 


8 


108 


128 


8.9 


33 


37.58 


3.0435 


—0.0007 


8 50 35.3 


"9.839 


0.073 


94.3 94.3 


199*^ 200 286 


9 


122 


129 


8.2 


34 


40.50 


3.0434 


-0.0005 


8 33 "3." 


19.823 


0.075 


94.3 


196 296 


8 


110 


130 


9.1 


34 


41.99 


3.0533 


4-0.0009 


5 49 7.6 


19.823 


0.076 


93-9 


90 195 393 


6 


HO 


131 


8.2 


34 


55-75 


+3.0427 


—0.0004 


-8 25 17.1 


+19.820 


—0.076 


93.4 


93 "96 


8 


112 


132 


•9.2 


35 


5.95 


3.0387 


—0.0009 


9 38 51.4 


19.817 


0.076 


99.5 


365 4"o* 


9 " 


29I 


133 


9-3 


35 


6.57 


3.0387 


—0.0009 


9 39 5.1 


19.817 


0.076 


95.9 


397 365 


9 " 


29« 


«34 


8.9 


35 


17.82 


3.0375 


— 0.001 1 


9 45 40.8 


19.815 


0.076 


94.3 94.3 


199*^ 200 286 


10 


129 


»35 


7.9 


35 


19.13 


3.043" 


—0.0003 


8 12 ii.o 


19.814 


0.077 


94.4 


206 296 


8 


"I3 


136« 


7.5 


35 


4303 


+3.0444 


— O.OOOI 


-7 46 45." 


+19.809 


—0.078 


94.4 


206 296 


8 


""7 


137 


8.1 


35 


51.30 


3.0447 


-4-0.0001 


7 39 50.6 


19.807 


0.078 


94.3 


202 288 


7 


102 


138 


9.4 


36 


44.08 


3.0481 


-4-0.0006 


6 34 33.0 


"9795 


0.080 


93.4 


90 195 


6 


""5 


139 


8.0 


36 


46.97 


3.0403 


—0.0004 


8 38 15.8 


"9.794 


0.079 


93.4 


93 "96 


8 


119 


140 


8.6 


37 


6.43 


3.0470 


-1-0.0005 


6 47 43.0 


19.790 


0.081 


94.3 


202 288 


7 


106 


141 


9.0 


37 


9.62 


+3.0494 


-4-0.0008 


-6 10 44.3 


+19.789 


—0.081 


94.3 


"95 393 


6 


116 


142 


9.0 


37 


3350 


3.0444 


-4-0.0003 


7 34 43.4 


"9.783 


0.081 


94.4 


202 296 


7 


107 


"43 


7.0 


38 


13.98 


30459 


+0.0006 


6 53 5.3 


"9774 


0.083 


94.3 


202 288 


7 


109 


144 


8.9 


38 


17-38 


3.0341 


—0.0009 


9 5" 55-6 


"9.773 


0.082 


94.5 94.3 


199*5 200 286 297 


10 


143 


145 


9.0 


38 


27.96 


3.0455 


-4-0.0005 


6 57 36." 


19.770 


0.083 


95.3 


"83 363 


7 


110 


146 


90 


38 


40.44 


■♦-3.0406 


—O.OOOI 


-8 7 53.0 


+"9767 


—0.083 


9+4 


206 296 


8 


126 


147 


9.0 


38 


53-55 


3.0407 


0.0000 


8 4 36.1 


19.764 


0.084 


96.9 


206 297 403 


8 


128 


148 


7.9 


39 


9.63 


3.039" 


—0.0002 


8 26 8.3 


19.760 


0084 


93.4 


93 "96 


8 


129 


149 


8.4 


39 


35.39 


3.0480 


-4-0.0010 


6 10 24.7 


"9.756 


0.085 


93.4 


90 195 


6 


124 


»50 


8.9 
^ Z.28 


40 
8: Dpi. 


9.06 
i maj. 


3.0370 
« Z. 


—0.0003 

206: Dpi. 


8 43 33.3 
maj., com. 9?5 


"9745 


0.085 


93.4 


93 "96 


8 


"34 
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Zone —6° bis — lo^ Wien-Ottakrlng. 



Nr. 


Gr. 


A.R. 


1900 


Praec 


Var. 
saec 


DecL 1900 


Praec. 


Var. 

saec. 


Ep. 


Zonen 


B.D. 1 


15» 


9.2 


o''4o"25!8i 


-h3!o400 


+o!oooi 


-7*57'44?6 


+191741 


-0P087 


94.6 


93 


206 365 


8« 


135 


152 


8.9 


41 


1.32 


3.0469 


+0.001 1 


6 11 28.9 


19.732 


0.088 


93.4 


90 


195 


6 


131 


153 


8.9 


41 


9.44 


3.0355 


—0.0002 


8 52 42.0 


19.730 


0.087 


94.5 94.3 


199* 


S 200 286 297 


9 


150 


154 


8.7 


41 


"53 


3.0429 


+0.0006 


7 6 47.7 


19.729 


0.088 


93-8 


183 


202 


7 


117 


155 


8.6 


41 


22.95 


3.0422 


+0.0006 


7 13 55.1 


19.726 


0.088 


93.8 


«83 


202 


7 


118 


156 


8.7 


43 


24.07 


+3.0339 


—0.0003 


-8 57 49.5 


+19.710 


—0.090 


94.5 94.3 


199* 


S 200 286 297 


9 


153 


157 


8.0 


42 


48.03 


3.0442 


+0.00 EO 


6 32 16.5 


19.703 


0.091 


93.6 


90 


195 206 


6 


139 


158 


7.8 


42 


53.06 


3.0293 


—0.0006 


9 53 55.1 


19.702 


0.090 


94.3 94-2 


199* 


8 200 286 


10 


164 


159 


8.8 


44 


10.44 


3.0426 


+0.0010 


6 42 54.8 


19.681 


0.094 


94.2 


195 


206 292 


6 


141 


160 


7-5 


44 


40.93 


3.0345 


+0.0002 


8 23 40.0 


19.672 


0.094 


93-4 


93 


196 


8 


145 


161 


9.1 


44 


44.59 


■^30338 


+0.000 1 


-8 31 11.9 


+19.671 


-0.094 


93.4 


93 


196 


8 


146 


163 


9.0 


45 


9.51 


3.0418 


+0.0010 


6 44 17.6 


19.664 


0.095 


93-4 


90 


195 


6 


145 


163 


8.6 


45 


18.16 


3.0466 


+0.0016 


5 40 17.5 


19.662 


0.096 


94.3 


195 


292 


5 


134 


164 


8.9 


45 


22.77 


3.0449 


+0.0014 


6 2 26.8 


19.660 


0.096 


94.9 


206 


339 


6 


146 


165 


8.2 


45 


27.02 


3.0457 


+0.0015 


5 51 32.0 


19.659 


0.096 


95.9 


292 


363 


6 


148 


166 


9.3 


45 


51.28 


+3.0275 


-0.0003 


-9 38 15.3 


+19.652 


—0.096 


95-9 


286 


365 


9 


167 


167 


8.7 


46 


7.47 


30459 


+0.0015 


5 43 37.8 


19.647 


0.097 


94.3 


195 


292 


5 


139 


168 


7.8 


46 


34.25 


3.0283 


—0.0002 


9 21 45.6 


19.640 


0.097 


94.4 94.2 


199* 


S 200 297 


9 


171 


169 


8.5 


46 


40.03 


3.0412 


+0.001 1 


6 38 40.0 


19.638 


0.098 


94.9 99.5 


90« 


i 363 410^ 


6 


151 


170 


91 


46 


42.35 


30437 


+0.0014 


6 7 t8.2 


19.637 


0.098 


94.4 


206 


288 


6 


152 


171 


8.3 


46 


4703 


+30312 


+0.0001 


-8 42 38.8 


+19.636 


—0.098 


93.4 


93 


196 


8 


154 


172 


8.9 


46 


51.06 


3.0362 


+0.0007 


7 40 8.4 


19.635 


0.098 


93.8 


183 


202 


7 


130 


173 


8.6 


47 


7.«7 


3.0414 


+0.0012 


6 32 41.5 


19.630 


0.099 


94.3 


195 


292 


6 


153 


174 


9.0 


47 


43.23 


3.0296 


+0.0002 


8 52 3.9 


19.619 


O.IOO 


94.3 94.2 


199' 


S 200 286 


9 


175 


175 


8.8 


47 


57.53 


3.0245 


—0.0003 


9 49 28.2 


19.615 


O.IOO 


95.9 


297 


365 


10 


180 


176 


8.3 


48 


1.90 


+3.0427 


+0.0014 


-6 9 44.8 


+19.613 


—O.IOO 


93-4 


90 


206 


6 


156 


177 


9.1 


48 


12.48 


3.0424 


+0.0014 


6 II 59.1 


19.610 


O.IOI 


94.4 


206 


288 


6 


157 


178 


9.5 


48 


20.54 


3.0419 


+0.0014 


6 17 52.0 


19.608 


O.IOI 


95.9 


292 


363 


6 


158 


179 


•8.3 


48 


40.00 


3.0288 


+0.0002 


8 51 4.4 


19.602 


O.IOI 


94.3 94.2 


199* 


S 200* 286 


9 


180 


180 


9.0 


48 


46.01 


3.0405 


+0.0013 


6 30 37.7 


19.600 


0.102 


94.8 97.2 


195 


339 410^ 


6 


159 


181 


8.7 


48 


57.58 


+3.0234 


-0.0003 


-9 51 56.5 


+19.596 


—0.102 


95-9 


297 


365 


10 


183 


182 


•6.0 


49 


14.84 


3.0261 


+0.0001 


9 16 55.3 


19.591 


0.103 


94.3 94.2 


199* 


B 200 286* 


9 


181 


183 


8.9 


49 


39.61 


3.0335 


+0.0008 


7 46 51.9 


19.583 


0.103 


93.4 


93 


196 


8 


163 


184 


8.8 


50 


5.79 


3.0423 


+0.0016 


5 58 32.1 


19.575 


0.104 


94.3 


195 


292 


6 


162 


185 


9.0 


50 


12.16 


3.0377 


+0.0012 


6 52 48.5 


19.573 


0.104 


93.8 


183 


202 


7 


138 


186 


9.1 


50 


25.13 


+3.0371 


+0.0012 


-6 57 22.2 


+19.569 


—0.105 


93.8 


183 


203 


7 


142 


187 


8.5 


50 


37.52 


3.0284 


0.0004 


8 35 41.8^ 


19.565 


0.105 


96.9 


196 


296 403 


8 


165 


188 


6.0 


50 


39.18 


3.0321 


0.0008 


7 53 16.1 


19.564 


0.105 


93.4 


93 


206 


8 


167 


189 


8.9 


50 


57.08 


30417 


0.0017 


6 10.7 


19-559 


0.106 


93.4 


90 


195 


6 


165 


190 


7.6 


51 


5-41 


3.0282 


0.0005 


8 33 52.7 


19.556 


0.106 


94.3 


196 


296 


8 


168 


191 


8.0 


51 


8.99 


+3.0306 


+0.0007 


-8 6 59.7 


+19.555 


—0.106 


94.4 


206 


297 


8 


169 


19a 


9.2 


5« 


20.91 


3.0421 


0.0018 


5 53 44.6 


19.551 


0.107 


95.9 


292 


363 


6 


167 


193 


8.5 


51 


23.91 


3.0348 


0.0012 


7 15 46.2 


19.550 


0.107 


93.8 


183 


202 


7 


146 


194 


9.0 


5« 


26.26 


3.0355 


0.0012 


7 8 4.0 


19.549 


0.107 


95.3 


183 


363 


7 


147 


»95 


8.3 


52 


15.01 


30375 


0.0014 


6 39 3.7 


19.533 


0.108 


93-4 


90 


195 


6 


170 


.196 


9.2 


52 


22.50 


•+•30374 


+0.0014 


-6 38 38.3 


+19.531 


—0.109 


93.4 


90 


195 


6 


171 


«97 


9.2 


53 


31.99 


3.0364 


0.0015 


6 41 22.5 


19.507 


O.Ill 


94.3 


195 


292 


6 


174 


198 


6.8 


53 


41.85 


3.0378 


0.0016 


6 25 14.2 


19.504 


O.III 


94.4 


206 


292 


6 


176 


199 


9.2 


53 


43.44 


3.0274 


0.0008 


8 17 24.7 


19504 


0.1 II 


93.4 


93 


196 


8 


174 


200 


9.5 


53 


58.08 


3.0184 


0.0000 


9 52 35-8* 


19.499 


O.III 


98.6 


358 


365 410 


10 


204 




^ 4i;o 


43?6 40^9 


* 37?3 34 


?7 35?5 
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Zone —6° bis —lo^ Wien-Ottakring. 



Gr. 



A.R. 1900 



Praec. 



Var. 
saec. 



DecL 1900 



Praec. 



Var. 
saec. 



Zonen 



B.D. 



309" 
210 

311 
313 
313 
314 

ai5 

.316 
317 
3l8 

319 

330 

331 

• 332 
333 
334 
335 

226 
"«27 

228 
.339 

230 

231 
232 
233 
334 
235 
236 
237 
238 
239 
240 

241 
243 
243 
244 
245 
346 

247 
348 
349 
350» 



8.9 
9.6 
7.6 

8.6 
9.3 

7.5 
8.8 

*7.5 

•8.7 

9.0 

8.9 
9.0 
9.0 
8.1 
9.3 

9.3 
8.7 
7-9 
8.6 

8.5 

8.7 
9.0 
9.5 
7.8 
8.6 

9.3 
9.4 
8.6 

9.1 
7.6 

9.3 

9.4 

♦9.0 

8.7 

91 

6.4 
7.8 

9.3 
8.8 
9.0 

9.0 
8.6 
8.3 
8.0 
9.1 

7.1 
9.1 
9.2 
9.1 

7.9 



o»'54' 



38780 
54 38.31 
54 48.01 

54 49.30 

55 6.58 



55 
56 
56 
56 
57 



48.48 
18.44 
30.97 
37.89 
4.40 



57 21.35 

57 25.19 

58 24.71 

58 49.36 

59 10.69 



59 
59 
59 
59 
59 



18.52 
30.48 

33-53 
3558 
43.58 



59 4396 

1 o 41.57 
o 44.73 

56.28 

1 41.13 

1 I 57.06 
3 36.00 

2 45-54 

3 6.56 
3 23.93 

1 4 

4 
5 
5 
5 

« 5 
5 
5 
5 
6 

I 6 
6 
6 

7 
7 

I 7 
7 
8 
8 
8 



+3!o4i6 
3.0343 
3.0333 
3.0410 
3.0203 

-»-3-0164 
3-*'^393 
3.0307 
3-0354 
3.0181 

■«-3.0306 
3.0338 
3.0366 

3.0149 
3.0304 

-»-3.0171 
3.0377 
3.0375 
3.0231 

3-0365 

+30364 
3.033s 
3.0383 

3.0159 
3.0150 

-1-3.036 1 
3.0398 
3.0169 
3.0220 
3-0297 



'337 


-h3.oi84 


59.25 


3.0339 


O.I3 


3.0217 


7-45 


3-0183 


9.38 


3.0245 


11.03 


+3.0103 


27.42 


3.0390 


47-66 


30156 



53-52 

6.14 

18.28 
31-27 
39.99 
36.61 
41.13 

45.68 
55-36 

33.69 
42.81 

53-99 



30249 
3.0213 

••-3.0233 
3-0333 
3-0157 
3.0061 
3.0085 

-h3.0227 

3-01 14 
3.0280 

3.01 13 
3.0160 



+0:0021 
0.0006 
0.0006 
0.0020 
0.0003 

0.0000 
+0.0021 
0.0013 
0.0017 
0.0004 

+0.0015 
0.0008 

0.0030 
0.0004 
0.0009 

+0.0007 
0.0033 
0.0033 
0.001 1 
0.0033 

+0.0032 
0.0020 
0.0016 
0.0007 
0.0008 

+0.0024 
0.0020 
0.00 10 
0.0014 
0.0020 

+0.0013 
0.0017 
0.0016 
0.0014 
0.0018 

+0.0009 
0.0022 
0.0013 
0.0020 
0.0017 

-I-O.OO18 
0.0026 
0.0014 
0.0008 
0.00 10 

+0.0020 
0.0012 
0.0024 
0.0013 
0.0016 



5*38' 25!8 
8 44 8.6 

8 51 49.2 
5 43 23.3 

9 23 10.5 

54 46.8 

51 31.1 
30 16.7 
30 57.0 
23 52.9 



-7 14 37.4 

8 33 47.6 
6 7 23.4 

9 39 57.4 
8 43 7.0 

-9 14 7.1 

5 50 25.7 

5 51 28.4 

8 13 50.0 

6 o 18.5 

-6 o 31.3 

6 33 31. 1 

7 14 31.9 

9 II 41.3 
9 13 50.8 

-5 5' 29.4 

6 47 38.9 

8 46 8.1 

7 56 33-3 

6 43 31.8 

-8 31 4.2 

7 35 35-« 

7 46 11.6 

8 15 38.3 
7 19 42.3 

16.0 



-9 26 

6 37 
8 35 

7 II 49.4 
7 41 57.2 



3-4 
6.8 



— 7 31 29.0 

5 52 17.6 

8 27 37.» 

9 45 '6.8 
9 22 30.6 

-7 18 50.3 

8 55 31.3 

6 30 o. I 
8 50 40.9 
8 9 7.7 



+197488 

19.485 
19.482 i 
19.481 j 
'9.475 I 
+19.460 ' 
19.450 
19.445 
19.443 
19.433 

+19.427 
19.426 
19.404 
19.395 
19.387 

+19.384 
'9.384 
19.379 
19.378 
19.375 

+19.375 
19.353 
19.352 
19.347 
19.330 

+19.324 
19.309 
19.305 
19.297 
19.290 

+19.270 
19.251 

19-251 
19.248 
19.247 

+19.346 
19.340 
19.331 
19.229 
19.224 

+19.219 
19.213 
19.210 
19.190 
19.184 

+19.182 I 
19.178 
19.166 
19.158 
'9.'53 



-0:113 
0.112 
0.113 
0.113 
0.113 

-0.114 
0.116 
0.116 
0.1 17 
0.1 17 

-0.118 
0.117 

0.130 
0.130 
O.I3I 

-O.I3I 
O.I33 
0.133 
O.I3I 
O.I33 

-O.I33 
0.134 
0.134 
0.134 
0.135 

-0.137 
0.128 
0.137 
0.138 
0.129 

-0.130 
0.131 
O.I3I 
0.131 
0.132 

-0.131 
0.133 
0.132 

0.134 
0.133 

-o.«33 
0.135 
0.134 
0.135 
0.136 

-Ol 37 
0.136 
0.138 
0.138 
0.138 



96.9 98.4 
95-9 
93.9 
93.4 

94.3 94.2 

94-3 94.2 
94.3 
93.8 
94.3 

94.4 94-2 

93.8 
93-4 
93-4 
94.3 94.2 
94.6 

94.3 94.2 
96.9 

94.3 
94.3 
94.6 

94.6 

94.4 
93.8 97.9 
94.3 94.2 

94.5 94.3 

95-2 
93.8 
94.3 94.2 
94.9 
94-3 

94.4 
93.8 
94.3 
94.4 
95.5 

94.3 94.2 
93-4 
94.9 

95.4 98.0 
96.4 

93-8 
94.3 
96.2 

94.3 94.2 
94-3 94-2 

93.8 
94.4 
02.0 
94.3 94.2 
94-3 



3o6a 393 403 

297 365 

5 Beob. ' 

90 306 
199*^ 300 386 

199*^ 300 386 
195 293 
183* 303 
195 293* 
199'^ 306 386 

183 303 

93 196 
90 195 

199'^ 300 386 

93 196 365 

199*^ 300 385 
195 392 403 

195 292 

196 297 

90 . 206 358 

90 206 358 
206 292 
183a 202 410S 
199*^ 200 285 
199*^ 200 285 297 

195 292 363 

183 206 

199*^ 200 286 

93 365 

195 292 

206 297 

183 202 

196 297 • 
206 297 

202 336 358 

199*^ 200 285 

90 195 

93 365 
206 358a 410^ 

336 363 
183 208 

195 292 

93 196 403 
199*^ 200 385 
199*^ 200 286 

183 206 
208 285 
403 4'0 
199'^ 200 

196 297 



285 



5* 163 

8 176 

9 196 

5 '68 
9 197 

10 309 

6 188 



159 
190 
205 

'65 
183 

197 
310 

8 185 

9 213 

6 300 
6 30I 

8 186 

6 203 1 

6 30211 

6 204 

7 173 
? »#8 

9 220 






f' 

•' \ 



l<f. 



o 



207 

174 

221 



8 196 

6 212 

8 201 

7 185 

8 205 

8 207 

7 187 

9 227 

6 220 

8 208 

7 190 
7 192 

7 193 

6 226 

8 210 

9 237 
9 239 

7 196 
9 240 
6 232 
9 241 

8 214 



tc5 



&0 
vT 

6^ 



ZZ. 93 196 199'^ 200 296 



Dpi. maj. 



» 9?6 nahe 



Zone —6® bis —lo^ Wien-Ottakring. 



Nr. 


Gr. 


A.R. 1900 


Praec. 


Var. 
saec. 


DecL 1900 


Praec. 


Var. 
saec. 


Ep. 


Zonen 


B.D. 


25» 


8.3 


I*» 9"20?07 


+3'oi35 


-H>?OOl6 


-.-8*26'55!6 


-I-197141 


-0:139 


93.6 


93 196 208 


8« 


215 


95^ 


5-5 


9 21.69 


3.0135 


0.0016 


8 27 38.7 


19.141 


0.139 


93.4 


93 196 


8 


216 


«53 


9.' 


9 57.94 


3.0042 0.00 10 


9 39 52.1 


19.125 


0.140 


94.3 94.2 


199*^ 200 285 


9 


246 


254 


9.3 


II 5-48 


3.0221 


0.0024 


7 4 33.3 


19.095 


0.143 


93.8 


183 206 


7 


202 


«55' 


... 


II 14.92 


3.0176 


0.0021 


7 40 34.4 


19.091 


0.142 


95.5 


206 336 358 


7 


204 


-256 


9.3 


I II 50.18 


.1-3.0271 


-H>.0027 


-6 19 18.4 


+19.075 


-0.144 


93.4 


90 195 


6 


241 


257 


7.6 


12 18.70 


3.0280 0.0027 


6 9 34.0 


19.062 


0.145 


93.4 


90 195 


6 


244 


258 


9.3 


12 36.13 


3.0002 0.00 1 1 


9 52 46.6 


19.054 


0.144 


94.3 94.2 


199*^ 200 285 


10 


274 


-»59 


9.2 


12 40.05 


3.0259 0.0026 


6 24 49.1 


19052 


0.146 


95.2 


195 292 363 


6 


246 


260 


7.3 


12 40.85 


3.0127 ' 0.0018 


8 II 15.3 


19.052 


0.145 


93.4 


93 «96 


8 


224 


361 


9.1 


I 13 43.60 


-fr-3.0120 -1-0.0019 


-8 9 38.8 ' 


-♦-19.023 1— 0.147 


94.3 


196 297 


8 


226 


262 


9.2 


13 52.01 


3.0221 1 0.0026 


6 49 10,0 


1 9.020 


0.148 


93.8 


183 202 


7 


209 


263 


8.3 


»3 55.08 


3.0114 


0.0019 


8 13 54.0 


19.018 


0.147 


93.4 


93 208 


8 


227 


^264 


9.3 


13 55.62 


3.0253 


0.0027 


6 23 21.4 


19.018 


0.148 


94.3 


195 292 


6 


250 


265 


8.5 


13 59.17 


3.0092 


0.0017 


8 30 57.2 


19.016 1 0.147 


94.4 


206 297 


8 


229 


266 


9.0 


I 14 1.32 


■♦-3.0021 


-H>.0013 


-9 27 8.6 


-H9.015 -0.147 


94.3 94V2 


199*^ 200 285 


9 


256 


267 


8.7 


14 9.41 


2.9984 


0.0011 


9 54 18.3 


19.011 


0.147 


95.9 


286 365 


10 


279 


-268 


9.2 


14 25.84 


3.0194 1 0.0024 


7 7 27.2 


19.004 


0.149 


95.3 


183 363 


7 


211 


269 


8.9 


14 25.89 


3.0080 0.0018 


8 37 25.4 


19.004 


0.148 


93.4 


93 206 


8 


230 


270 


8.4 


14 33.66 


3.0290 1 0.0030 


5 51 7.2 


19.000; 0.149 


93*4 


90 208 


6 


251 


271 


9.1 


I 15 36.54 


-h3.oo46 i-H>.ooi6 


-8 56 21.2 


-1-18.971 j -0.150 


94.3 94.2 


199*5 200 285 


9 


260 


272 


8.8 


15 59.'6 


3.0155 


0.0024 


7 28 52.0 


18.960 


0.152 


93.8 


183 206 


7 


212 


273 


9.2 


16 7.25 


30203 


0.0027 


6 51 23.6 


18.956 


0.152 


94.9 


202 336 


7 


215 , 


274 


6.7 


16 15.05 


3.0215 


0.0027 


6 40 57.5 


18.952 


0.152 


94.6 


90 195 363 


6 


256 


275 


9.2 


16 24.29 


3.0144 


0.0023 


7 35 »6.0 


18.948 


.0.152 


93.8 


1 83 208 


7 


217 


276 


91 


I 16 24.35 


+3.0071 


-4-0.0019 


-8 3! 33.7 


-hl 8.948 


—0.152 


93.4 


93 »96 


8 


233 


277 


9.2 


16 38.57 


3.0020 


0.0016 


9 8 55.6 


18.941 


0.152 


94.5 94.3 


199*5 200 286 297 


9 


262 


278 


9.0 


17 23.60 


3.0120 


0.0023 


7 48 36.5 


18.920 j 0.153 


94.4 


206 29 1 


8 


237 


279 


9.3 


18 16.99 


2.9971 


0.0015 


9 34 18.4* 


18.894 0.154 


97.9 98.9 


286 365 403 4io5 


9 


267 


280 


8.9 


.18 47-99 


3.0145 


0.0025 


7 21 54.0 


1^.878! 0.157 


93.8 


183 202 


7 


222 


281 


7.6 


1 18 48.83 


-1-3.0227 1 -1-0.0030 


—6 20 8.2 


■1-18.878 !— 0.157 


94.4 


208 292 


6 


264 


282 


6.7 


19 0.65 


3.0050 0.0020 


8 31 38.8 


18.872 ; 0.156 


93-4 


93 196 


8 


243 


a83 


3.0 


19 1.46 


3.0036 0.0018 


8 41 57.5 


18.87a ; 0.154 




Fund. Cat. 


8 


«44 


284 


6.3 


19 18.80 


3.0135 i 0.0026 


7 26 11.5 


18.863 0.158 


93.8 


183 202 


7 


223 


285 


9.2 


19 42.55 


3.0208 0.0030 


6 30 15.4 


18.851 > 0.158 


94.3 


195 292 


6 


268 


286 


8.1 


I 19 46.95 


■1-3.0 127 -H>.0025 


-7 30 21.3 


+18.849 —0.158 


93.8 


183 202 


7 


224 


287 


9.3 


19 52.13 


3.0217 0.0030 


6 23 12.5 


18.847 


0.159 


95.6 


208 336 363 


6 


269 1 


288 


7.« 


19 58.24 


3.0209 j 0.0030 


6 28 2.9 


18.844 


0.159 


93.4 


90 208 


6 


270 


289 


9.« 


20 11.78 


3.0137 1 0.0026 


7 20 45.0 


18.837: 0.159 


95.3 


«83 363 


7 


225 


290 


9.1 


20 12.38 


3.0138 0.0026 


7 19 47.8» 


18.837 0.159 


95.8 


183 358 363 


7 


226 


291 


8.7 


1 20 14.83 


+3.0164 -K>.0028 


, -6 59 47.8 


-H8.835 —0.159 


95.4 


206 358 


7 


227 1 


292 


7.2 


20 55.02 


2.9993 ! 0.0019 


9 I 26.9 


18.815 ' 0.160 


94.3 94.2 


199*5 200 285 


9 


272 1 


293 


8.0 


21 6.60 


3.0143 1 0.0028 


7 10 32.0 


18.809 0.161 


94.9 


202 336 


7 


229 


294 


8.8 


21 47.30 


2.9979 0.0019 


9 6 26.1 


18.789 0.161 


94.3 94.2 


199*5 200 285 


9 


276 1 


295 


8.9 


21 59.»9 


3.0163 0.0030 


6 52 5.9 


18.783 ' 0.162 


93.8 


183 206 


7 


232 


296 


8.7 


I 22 27.91 


+3.0077 


-H>.0025 


-7 5" 47.4 


■1-18.768 —0.162 


94.6 


93 208 365 


8 


250 


297 


7.4 


22 28.86 


2.9913 


0.0016 


9 48 55.2 


18.767 ! 0.161 


94.3 94.2 


199*5 200 285 


10 


309 


298 


8.2 


23 14.56 


3.0178 


0.0032 


6 35 41.2 


18.7441 0.165 


93.4 


90 195 


6 


275 


-299 


9.0 


23 21.17 


3.OIOI 


0.0028 


7 29 42.9 


18.740 j 0.165 


93.8 


183 206 


7 


237 


300 


8.1 


23 59.02 


3.0205 


0.0033 


6 13 5.3 


18.721 1 0.166 


95.2 


195 292 363 


6 


278 




» Dpi. 


med. (9?i 9?o) 


« 2< 


37i 17:2 I 


9:4 17^1 » 


48? I 49?o 


46!4 











Gr 
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Zone —6^ bis —lo^ Wien-Ottakring. 



Nr. 



Gr. 



A.R. 1900 



Praec. 


Var. 
saec. 


■♦-3?oi07 


+o!oo28 


30125 


0.0029 


3.0210 


0.0034 


3.0116 


0.0029 


3.01 18 


0.0029 


+30127 


+0.0031 


3.0007 


0.0024 


2.9989 


0.0024 


3.0206 


0.0035 


3.0077 


0.0028 


+2.9877 


+0.0019 


3.0098 


0.0030 


3.017 1 


0.0034 


2.9965 


0.0024 


2.9885 


0.0021 


-»■30I57 


+0.0034 


3.0047 


0.0028 


3.0060 


0.0029 


3.0009 


0.0028 


3.0123 


0.0034 


+3.0136 


+0.0034 


2.9925 


0.0024 


3.0213 


0.0038 


3.0020 


0.0029 


2.9998 


0.0028 


+30099 


+0.0033 


2.9870 


0.0023 


2.9998 


0.0029 


3.0057 


0.0033 


2.9808 


0.0021 


+2.9966 


+0.0028 


3.0157 


0.0037 


3.0063 


0.0033 


30038 


0.0032 


2.9884 


0.0026 


+3.0146 


+0.0038 


3.0084 


0.0036 


2.9997 


0.0031 


2.9983 


0.0030 


2.9975 


0.0031 


+30051 


+00034 


2.9799 


0.0024 


3.0050 


0.0035 


30093 


0.0037 


3.0165 


0.0040 


+3.0103 


+0.0037 


2.9777 


0.0023 


3.0028 


0.0034 


2.9829 


0.0027 


2.9870 


0.0029 



DecL 1900 



Praec. 



Var. 
saec. 



Zonen 



B.D. 



301 
302 

303 
304 
30s 
306 

307 
308 

309 
310 

3" 
3»2 

3'3 
3M 
315 
3«6 
317 
318 
319 
320 

321 
322 
333 
324 
325 

326 

327 
328 
329 
330 

33» 
•333 
333 
334 
335 

336 

-337 

.338 

339 

340 

341 
342 
343 
344 

345 

346 
347 
348 
349 
350 



8.6 
9.0 
6.7 
9.1 
9.0 

9-3 
9.1 
7.9 
8.3 
7.9 

8.6 
7.8 
8.3 
8.9 
7.2 

9.0 

9.1 
6.6 

8.5 
8.6 

9.1 
8.8 

9.1 
8.8 
8.6 

8.9 
9.2 
8.3 
7.9 
7.0 

9.0 
9.2 
9.0 
8.6 

8.7 

7.3 
9.4 
9.0 

9.1 
8.7 

9.1 
•8.8 
7.8 
8.3 
8.4 

8.9 
9.2 
8.6 
9.1 
8.3 



' 4?98 
36.26 
51.02 

53.13 
55.41 

5.36 

II. 10 

44.88 

592 

9.76 

11.72 

59.71 

0.36 

53.43 

4.35 

28 8.55 
28 22.42 

28 40.86 

29 3-74 
29 14.99 



24' 
24 
24 
24 
24 

25 
25 
25 
26 
26 

26 
26 
27 
27 
28 



29 
29 
29 
29 
30 

3» 
31 
3' 
32 
32 

32 
32 
33 
33 
33 

33 
34 
34 

34 
35 

35 
35 
35 
35 
35 

36 
36 
36 
37 
37 



18.65 
20.13 
42.52 

45-47 
18.29 

8.08 
23.06 
49.01 
33.48 
37.69 

39-31 
59.3» 
9.71 
11.51 
3763 

43.97 

2.10 

10.50 

32.17 
1.78 

15.17 
18.59 
47.66 
51.08 
57.42 

14.78 

»9.57 

24.78 

2.54 

5.21 



-7*2i'55?6 

7 7 3.5" 

6 6 45-3 

7 " 54.2 

7 10 21. I* 



-7 2 55.8 

8 26 29.3 

8 35 70 

6 3 33-7 

7 32 52.7 

-9 49 33.6 

7 14 0.7 

6 34 24.] 

8 39 49.6 

9 3" 44.0 

—6 29 22.0 

7 42 20.1 

7 32 11.3 

8 4 42.4 

6 47 4.4 
-6 38 12.4 

8 58 8.2 
5 45 34.3 

7 53 15.» 

8 5 24.7" 

-6 54 54.8 

9 23 17.2 
7 57 35-8 
7 16 2.1 

9 54 58.5 



8 14 

6 10 

9 

25 

i 



14 
52 

47 
54 
57 

8 

44 

6 

40 

54 

32 

52 
18 

17 



8 51 



7.7 
18.0 
47.0 
30.9 

4.6 

32.6 

27.9 

9-3 

6.4* 

22.0 

1.9 
56.3 
43.5 

7.0 

32.9 

35.5 
40.7 
3-1 
41.0 
56.1 



+i8!7i8 
18.701 
18.693 
18.692 
18.691 

+18.686 
18.683 
18.665 
18.654 
18.652 

+18.651 
18.625 
18.624 
18.596 
18.590 

+18.587 
18.580 
18.570 

'8.557 
18.551 

+18.549 
18.548 

18.535 
18.534 
18.515 
+18.487 
18.479 
18.464 
18.439 
18.436 

+18.436 
18.424 
18.418 

18.417 
18.402 

+18.398 
18.388 
18.383 
18.370 
18.353 

+18.345 
18.343 
18.326 
18.324 
18.320 

+18.310 
18.307 
18.304 
18.281 
18.280 



-o?i66 
0.167 
0.167 
0.167 
0.167 

—0.168 
0.167 
0.168 
0.169 
0.168 

-0.168 
0.171 
0.17 1 
0.171 
0.171 

—0.172 
0.172 
0.173 
0.173 
0.175 

-0.175 
0.174 
0.176 

0.175 
0.176 

—0.178 
0.177 
0.178 
0.180 
0.178 

—0.180 
0.181 
0.181 
0.181 
0.181 

—0.182 
0.183 
0.182 
0.183 
0.184 

-0.185 
0.183 
0.186 
0.186 
0.186 

—0.187 
0.185 
0.187 
0.187 
0.187 



93.8 
97.3 
93.4 
95.4 
97.2 

94.8 
94.6 
94.4 
94.3 
93.8 

94.3 94.2 
93.8 

94.3 
94.6 

94.3 94.2 

93.6 
97.6 97.9 
94.9 
93.9 
93.8 

94.6 
94.3 94.2 
94.3 
94.4 
97.7 

93.8 
94.3 94.2 

93.6 

93.8 
94.3 94.2 

95-5 
94.3 
93.8 
94.4 
94.3 94.2 

94.3 
93-8 
93.4 
96.4 
94.9 

93.8 
94.3 94.2 
93.8 
94.3 
94.4 

94.3 

94.3 94.2 
93-8 

94.4 94.2 
94.4 



183 202 

202 336 410 

90 195 

208 358 

208 336 403 

183 202 363 

93 206 365 

206 291 

195 292 

183 208 

199*^ 200 285 
183 206 
195 292 
93 205 365 
199*^ 200 285 

90 195 308 

202 358a 410 

206 336 

93 205 291 

183 202 208 

90 195 363 
199*^ 200 285 
195 292 
206 291 

93 205 403 410 

183 202 208 
199*^ 200 291 
93 205 206 
1 83 202 
199*^ 200 285 

205 338 358 
195 292 
183 202 
208 294 
199*^ 200 291 

195 292 

183 208 

93 206 

93 «06 358 403 

205 338 

183 202 

199*^ 200* 285 
183 202 
195 292 

206 292 

195 292 
199*^ 200 291 
183 208 
199*^ 208 285 
206 291 



239 
240 
280 

241 
242 



7 344 

8 258 
8 260 

6 284 

7 246 

10 324 

7 250 
6 289 

8 265 

9 298 

6 291 

7 254 

7 256 

8 269 

7 257 

6 293 

9 301 

5 282 

8 273 

8 274 

7 265 

9 306 

8 278 

7 268 
10 343 

8 281 

6 306 

7 269 
7 270 

9 313 

6 307 

7 272 

8 286 
8 288 

8 289 

7 275 

9 316 
7 276 
6 315 
6 316 



318 
358 
280 
321 
322 



0- 

r 






U 



j:a 4» 3:4 * 2o!9 23:3 (i) aoTs » a3!4 a6!6 »5^5 »3!$ ♦ 4!3 7?* 7?« 619 



Zone —6* bis —10°. Wienf Ottakring. 



Nr. 



Gr. 



A.R. 1900 



Praec. 



Var. 
saec. 



Ded. 1900 



Praec. 



Var. 
saec. 



Ep. 



Zonen 



.B.D. 



351 
352 
353 
354 
►355 

356 
'357 
358 
359 
360 

361 

363^ 

363 

364 

365 

366 

367 
•368 

369 
370 

371 
37a 
►373 
374 
375 

376 
377 
378 
379 
380 

38« 
382 

383 
384 
385 
386 

387 
388 

389 
390 

391 
392 
393 
394 
395 

396 

397 

.398 

99 

400 



8.7 
9.0 

7.1 
9.2 

9.1 

9.2 
•8.3 
•7.8 

8.6 

8.4 

7.5 
6.8 

[8.3] 
9-4 
5.8 

9.0 
9.0 

9.1 
8.6 

9.1 
8.7 
9.4 
9.3 
9.3 
9.0 

8.0 
8.8 
8.5 
8.7 

7.2 

9.2 
8.7 
9.1 
9.0 

8.7 

6.5 
9.2 

9.3 
9.0 

8.9 

9.0 

8.7 
8.1 

8.4 
7.9 

9-5 
8.7 
9.3 
9.0 

7.9 
^ Dpi. maj. 



'37"*3.39 

37 31.33 

37 33.09 

37 5 »93 

37 56.28 

38 17.85 
38 21.71 
38 22.38 
38 50-»4 
38 53.89 

38 53.14 

39 43.30 

39 43.54 

40 52.71 
40 58.05 



41 
42 
42 
42 
42 

43 
43 
43 
43 
43 

44 
44 
44 
45 
45 

45 
45 
46 
46 
46 

46 
46 
47 
47 
48 

49 
49 
49 
49 
49 



4.51 
10.51 
14.10 
32.25 
37.80 

16.44 
22.89 
27.65 
38.70 
54.85 

55.26 

5727 

59.74 

0.90 

13.87 
26.18 
52.37 
3.«5 
22.70 

3».74 

38.05 
45.^6 

42.47 
52.80 

49.72 

1.48 

27.83 
36.86 

42.47 
48.18 



49 53.99 

50 34.89 
50 50.26 

52 7.74 

52 14.40 



-f.3!oo25 
2.9890 

2.9837 
2.9913 

2.9793 

-»-3.0180 
2.9986 
2.9986 
3.0138 
2.9826 

■♦-2.9944 
3.0009 
3.0018 

2.9739 
3.0104 

+3.0033 
2.9821 

30044 
2.9876 

2.9997 

-fr-2.9728 
3.0130 
2.9829 
2.9990 
2.9814 

4-2.9918 
3.0138 
3.0035 
2.9979 
2.9978 

+30073 
2.9928 
3.0104 
2.9825 
2.9860 

+2.9951 
2.9819 
2.9859 
2.9841 
3.01 1 1 

+2.9742 
2.9879 
2.9997 
2.9914 
2.9961 

+2.9755 
2.9735 
2.9969 
2.9930 
2.9809 



+0:0035 
0.0029 
0.0027 
0.0031 
0.0026 

+0.0043 
0.0034 
0.0034 
0.0041 
0.0027 

+0.0032 
0.0036 
0.0036 
0.0026 
0.0038 

+0.0038 
0.0030 
0.0039 
0.0032 
0.0037 

+0.0027 
0.0044 
0.0032 
0.0038 

■ 0.0032 

+0.0036 
0.0045 
0.0041 
0.0039 
0.0039 

+0.0043 
0.0037 
0.0044 
0.0034 
0.0035 

+0.0039 
0.0034 
0.0036 
0.0036 
0.0047 

+0,0033 
0.0039 
0.0043 
0.0040 
0.0042 

•fo.0034 
0.0034 
0.0042 
0.0042 
0.0038 



-7*15' 3o78 

8 37 47.9 

9 9 54.6 

8 22 2.1 

9 34 29.7 

-5 37 12.2 

7 35 25.2 

7 34 5^.5 

6 I 16.7 
9 9 402 

-7 58 52.5 

7 16 7.7 

7 «o 19.5 
9 50 41.6 
6 14 0.9 

-6 56 36.6 

8 56 5-0 

6 45 7.4 
8 22 32.8 

7 " 46.5 
-9 44 20.4 

5 5» 7.7 

8 45 21.7 

7 II 15.8 

8 51 39.4 

-7 48 14.3 

5 41 11.3 

6 40 26.8 

7 12 52.4 
7 12 7.3 

-6 16 56.6 

7 38 9.2 
5 57 56.4 

8 34 17.6 
8 14 5.7 

-7 22 8.8 

8 35 53.8 

8 9 22.9 

8 19 6.7 

5 45 33.3 

-9 8 45.9 

7 51 54.4 

6 45 50.7 

7 3« 7.9 
7 4 55.9 

-8 57 34.7 

9 5 26.1 

6 56 59.3 

7 «3 34.1 

8 18 10.3 



8?269 
8.264 
8.263 
8.251 
8.249 
8.236 
8.233 
8.233 
8.216 
8.214 

8.214 
8.184 
8.183 
8<i4i 
8.137 

8.133 
8.092 
8.090 
8.078 
8.075 

8.050 
8.046 
8.043 
8.036 
8.026 

7.987 
7.986 
7.984 
7.984 
7.975 
7.967 
7.950 
7.944 
7.930 
7.925 

7.920 
7.916 
7.878 
7.871 
7.834 

7.826 
7.808 
7,802 
7.798 
7-794 

7.790 
7.763 
7.752 
7-700 

7.695 



--o!i89 
0.188 
0.188 
0.188 
0.187 

—0.190 
0.189 
0.189 
0.191 
0.190 

—0.190 
0.193 

0.193 
0.192 
0.191 

-0.195 
0.195 
0.197 
0.196 
0.197 

—0.196 
0.199 
0.198 
0.199 
0.198 

—0.200 
0.201 
0.201 
0.201 
0.201 

—0.202 
0.202 
0.203 
0.202 
0.203 

-0.204 
0.203 
0.205 
0.205 
0.208 

—0.206 
0.208 
0.208 
0.209 
0.209 

—0.207 

0>.209 
Ov210 
0.212 
0.213 



93.8 
93.4 
94.3 
94.9 
95.2 

94.3 
94.4 
94.4 

95-6 
94.3 94.2 

93.4 
93.8 
93.8 
96.4 

94.9 
94.5 
95.9 
94.4 
94.4 

94.4 
96.6 
96.6 
94.4 
94.4 

94.4 
94.4 
93.4 
94.4 
94.4 

94.4 
95.9 
95.9 
94.4 
95.9 

94.4 
94.4 
95-9 
93.5 
94.6 

94.4 
93.5 
94.4 
94.4 
94.4 

96.4 
94.4 
94.4 
94.4 
93.4 



183 202 

93 205 

200 291 

205 338 

208 291 



365 



195 292 
206* 294 
206* 294 

92 358 363 
199*^ 200 285 

93 205 
183 206 
183 208 

338 365 
Fund. Cat 

206 336 

208 285 291 

292 363 

205 289 

206 294 

208 291 

292 365 385 

333 358 370 

206 294 

204 291 

205 289 

209 292 
92 208 

206 294 
206 294 

209 295 

294 363 

295 363 
208 289 

291 365 

206 294 

208 289 
291 365 

96 205 

92 209 358 

204 291 

96 205 

209 295 
206 294 
206 294 

338 365 

208 291 

206 294 

206 294 

96 204 



7* 282 

8 297 

9 324 fS-t 

8 298 

9 327 



305 
283 
284 
327 
329 



8 302 



287 
288 



10 370 

6 336 

7 291 
9 338 

6 339 

8 312 

7 296 

9 342 

6 340 

8 316 

7 300 

9 343 

8 324 

5 324 

6 345 

7 306 
7 307 

6 348 

7 309 

6 35' 

8 325 
8 326 

7 3'o 

8 327 
8 331 

8 332 
5 336 

9 353 
8 339 
6 

7 
7 



360 
318 
319 



9 355 

9 356 

7 323 

7 328 

8 346 



Ao 

A-o 



ICo 
Ff 
Pf 

(ro 

i 



^5- 



lO 



Zone —e*' bis —lo^ Wien-Ottakiing. 



Nr. 



Gr. 



A.R. 1900 



Praec. 



Var. 
saec. 



DecL 1900 



Praec. 



Var. 
saec. 



Ep. 



21onen 



B.D. 



-401 
402 

403 
404 

405 

406 
407 
408 
409 
""410 

411 
413 
413 
"-414 
415 
416 

417 
418 

4>9 
420 

-421 
422 

433 

424 

425 
426 

427 
428 
429 
430 

43» 
43a 
433 
434 
435 

436 
437 
438 
439 
440 

441 
443 
443 
444 

445 

446 
447 
448 
449 
450 



9.5 
8.0 

8.3 
8.8 
9.2 

9.0 

9.5 
9.0 
9.0 
7.0 

8.4 
8.6 
8.6 
9.5 
8.9 

8.8 
8.8 
9.0 
9.2 
8.3 

[5.8] 
8.8 

6.7 
91 
8.7 

9.1 
9.1 
8.8 

8.3 
9.2 

9.3 
9.3 
9.0 

9.1 
7.3 

8.9 
9.1 
8.9 
8.0 
9.2 

9.1 
9.4 
9« 
9.4 
9.0 

8.7 
9.2 
9.0 
8.7 
8.1 



.»•52' 



23-53 
52 31.4« 
52 3330 
52 37.45 
52 5300 



I 53 
53 
53 
53 
53 

« 53 
54 
54 
54 
54 

« 54 
54 
54 
54 
54 

« 55 
55 
55 
56 
56 

I 56 
56 
57 
57 
58 

I 58 
58 
58 
58 
58 

1 58 
59 
59 
59 
59 

« 59 
59 

2 o 
o 
o 

2 O 
O 
O 



7.59 
13.16 

»8.75 
22.00 

28.54 

30.73 
772 

«2.35 
20.48 
32.48 

33.71 
51.44 
54.89 
54.93 
56.38 

28.99 
46.21 

51.54 

0.89 

27.41 

44.34 
57.84 
24.62 

44.13 
6.56 

6.75 
8.67 

'5.59 
34.73 
39.45 

45.11 
12.70 
13.66 
14.21 
21.90 

26.88 
5 '.85 
8.74 
12.10 
26.19 

30-91 
33.77 
59.75 
17.81 

41.38 



+2!9775 
2.9918 
2.9838 
3.0096 
2.9707 

+3.0002 
3.0010 
2.9730 
2.9878 
2.9883 

+2.9822 
2.9663 
2.9732 
2.9987 
2.9770 

+2.9956 
2.9870 
2.9638 
3.0062 
2.9881 

+2.9704 
2.9834 
2.9707 

2.9597 
2.9925 

+3.0074 
2.9971 
2.9813 
2.9902 
2.9670 

+2.9814 
2.9813 
2.9598 
2.9671 
2.9567 

+2.9681 
2.9868 
2.9909 
3.0006 
2.9919 

+2.9602 

2.9745 
2.9658 
2.9566 
2.9961 

+2.9629 
2.9966 
2.9824 
2.9576 
2.9985 



+o!oo37 
0.0042 
0.0039 
0.0048 
0.0034 

+0.0045 
0.0045 
0.0035 
0.0041 
0.0041 

+0,0039 
0.0034 
0.0037 
0.0046 
0.0038 

+0.0045 
0.0042 
0.0033 
0.0048 
0.0042 

+0.0036 
0.0041 
0.0036 
0.0032 
0.0045 

+0.0050 
0.0047 
0.0041 
0.0044 
0.0037 

+0.0041 
0.0041 
0.0034 
0.0037 
0.0033 

+0.0038 
0.0045 
0.0046 
0.0049 
0.0046 

+0.0036 
0.0041 
0.0038 
0.0035 
0.0048 

+0.0037 
0.0048 
0.0043 
0.0036 
0.0050 



-8*35' 59?' 

7 18 59.8 

8 I 26.9 

5 42 55.6 

9 'o 3.0 

-6 3' 25.5 

6 27 22.9 

8 56 3.2 

7 36 44.8 

7 33 58.9 

-8 6 14.8 

9 28 6.4 

8 50 57.3 

6 35 58.5 

8 29 46.5 

-6 52 4.0 

7 36 19.3 

9 37 27.2 
5 54 21.3 
7 30 6.6 



9 o 29.3 

7 51 59.8 

8 57 16.5 

9 53 39-« 
7 I 22.3 

43 i'.8 

36 4.6 

56 25.3 

9 37.4 

7 2.7 



-7 53 33.1 

7 54 2.6 

9 42 57.«^ 

9 4 39-« 

9 56 28.2 

-8 58 49-3 

7 21 55.4 

7 I 14.3 
6 II 30.2 
6 55 22.8 

-9 36 21.2 

8 21 44.0* 

9 4 48.8 
9 50 25.0 
6 31 «-9 

-9 17 "99 

6 28 40.5 

7 38 36.9 
9 40 22.5 
6 15 16.1 



+I7?689 
17.683 
17.682 
17.679 
17.668 

+17.658 
»7.655 
17.651 
17.648 

17.644 
+17.642 
17.617 
17.613 
17.608 
"7.599 

+17.599 
17.586 

«7.584 
17.584 
17.583 
+17.560 
»7.548 
»7.544 
»7.537 
»7.5»9 

+17-506 

»7.497 
17.478 
17.464 
17.448 

+17.448 
17.446 
»7.44» 
17.427 
17.424 

+17.420 
17.400 
»7.399 
»7-399 
»7.393 

+17.390 
»7372 
»7.359 
»7.357 
»7.346 

+»7.343 
»7.34» 
17.322 

»7.309 
17.291 



— 07212 
0.213 
0.213 
0.214 
0.213 

—0.214 
0.215 
0.213 
0.214 
0.215 

-0.215 
0.215 
0.215 
0.216 
0.216 

—0.216 
0.217 
0.215 
0.218 
0.217 

—0.217 
0.218 
0.217 
0.217 
0.219 

—0.221 
0.220 
0.221 
0.221 
0.221 

—0.222 
0.222 
0.220 
0.222 
0.221 

—0.222 
0.224 
0.224 
0.225 
0.224 

—0.222 
0.225 
0.224 
0.223 
0.226 

—0.225 
0.227 
0.226 
0.225 
0.229 



94.9 
96.4 
93.4 
93.5 

95-9 

94.4 
97.4 
94.4 
94.4 
94.4 

93.4 
94.9 
95.9 
95.9 
93.5 

95-9 
94.4 
94.9 
93.5 
95-9 

95.9 
94.9 
94.4 
96.4 

94.4 

93.5 
95.9 
93-6 
94.4 
96.9 

93.6 
94.3 
99.7 
94.9 
96.9 

94.4 
96.3 
94.4 
93-5 
94.9 

96.9 
93.9 
94.4 
96.4 

94.9 

96.9 
94.4 
94.3 
96.4 

94.4 



205 338 
336 363 

96 204 

92 209 

29» 365 

209 295 

358 385 

208 291 

206 289 
206 289 

96 204 

208 338 

29» 365 

295 363 

96 205 

294 370 
206 289 
208 338 

92 209 

289 363 

29» 365 

204 336 

208 291 

338 365 

206 294 

92 209 

295 363 

96 204 205 

206 294 

362 365 

96 204 205 

204 289 

358 385 403 4»o 

208 291 338 

362 365 

208 291 

294 363 370 

206 294 

92 209 

206 336 

358 370 

96 204 205 289 

208 291 
338 365 

92 363 

358 370 

209 295 
»97 294 
338 365 
209 295 



8« 348 

7 330 

8 349 

5 353 

9 364 

6 373 

6 374 
9 367 

7 333 

7 334 

8 354 

9 372 
9 373 
6 376 
8 355 



337 
338 
378 
378 
339 

9 380 

8 360 

9 382 
10 418 

7 343 

5 374 

6 386 

8 367 

7 347 

9 388 

8 369 

8 37» 

9 389 
9 391 

10 424 






Cr:' 



/Co 



Ob- 



392 
350 

35» 
397 
352 



9 395 

8 374 

9 397 
10 427 

6 399 



399 
401 

356 
401 
407 






5^5 55-7 57-7 S6'3 



» 46Tl(i) 43K 43-0 44-9 



Zone —&" bis — lo^ Wien-Ottakring. 



II 





Nr, 


Gr. 


A.R. 


1900 


Praec. 


Var. 
saec 


Ded. 1900 


Praec. 


Var. 
saec. 


£p. 


Zonen 


B.D. 1 




45« 


6.6 


2^^ 2» 5?54 


-l-2!9642 


+o!oo39 


-9* 4' 5679 


+17.273 


— o?227 


94.4 


208 


291 


9' 


403 




45» 


8.8 


2 


14.24 


2.9808 


0.0044 


7 42 8.4 


17.267 


0.228 


94.3 


197 


294 


7 


361 




-453 


8.8 


2 


3069 


2.9910 


0.0048 


6 50 25.2 


17.255 


0.229 


94.9 


206 


336 


7 


363 




-454 


9.4 


2 


55-40 


2.9726 


0.0042 


8 20 16.2 


17.236 


0.229 


93.4 


96 


204 


8 


385 




-455 


9-3 


3 


0.18 


2.9708 


0.0041 


8 28 50.1* 


«7.233 


0.230 


98.2 


205 


289 403 410 


8 


386 




456 


9.2 


a 3 


1.06 


+3.0023 


+0.0051 


-5 52 51.2 


+17.232 


-0.231 


95.6 


92 


363 370 


6 


411 




457 


8.9 


3 


i8.8i> 


2.9981 


0.0050 


6 13 5.9 


17.219 


0.231 


98.4 


295 


406 


6 


412 




-»5« 


8.4 


3 


2749 


2.9892 


0.0047 


6 56 37.7 


17.212 


0.231 


94.3 


197 


294 


7 


365 




459 


6.5 


3 


32.86 


2.9866 


0.0046 


7 9 11. 1 


17.208 


0.231 


96.4 


336 


370 


7 


366 




4«o 


9.4 


4 


17.24 


2.9717 


0.0042 


8 19 59-4 


17.175 


0.231 


95.0 


96 


370 


8 


391 




L461 


9.a 


2 4 


52.77 


+2.9608 


+0.0039 


—9 10 27.0 


+17.148 


-0.231 


96.4 


338 


365 


9 


413 




46a 


8.0 


5 


"9.15 


2.9599 


0.0039 


9 12 45 9 


17.128 


0.233 


94.4 


208 


291 


9 


414 




U63 


8.9 


5 


25.22 


2.9814 


0.0046 


7 28 23.5 


17.124 


0.234 


94.3 


197 


294 


7 


372 




H464 


9.4 


5 


5>.i5 


2.9727 


0.0043 


8 9 23.8« 


17.104 


0.234 


95.9 


96 


205 289 403 


8 


395 




-465 


8.7 


6 


14.70 


2.9768 


0.0045 


7 47 53.6 


17.086 


0.234 


95.9 


289 


370 


8 


397 




466 


8.7 


2 6 


18.99 


+2.9977 


+0.0052 


-6 6 45-9 


+17.083 


—0.236 


93-5 


92 


209 


6 


420 




-467 


9.0 


6 


21.01 


2.9591 


0.0039 


9 13 0.7 


17.081 


0.234 


94.4 


208 


291 


9 


417 




468 


8.6 


6 


41.98 


2.9914 


0.0050 


6 36 19.2 


17.065 


0.236 


95.9 


295 


363 


6 


421 




469 


8.9 


6 


50.39 


2.9563 


0.0039 


9 24 20.5 


17.059 


0.234 


94.6 


204 


214 338 


9 


419 




470 


9.1 


7 


17.98 


3.0004 


0.0053 


5 5« 18.3 


17.038 


0.238 


97.9 98.4 


295 


363a 406 


6 


423 




-47. 


9.3 


2 7 


48.85 


+2.9729 


+0.0044 


-8 I 46.6 


+17.014 


-0.237 


95.9 


289 


370 


8 


401 




-47a 


9.2 


7 


59.32 


2.9716 


0.0044 


8 7 27.3 


17.006 


0.237 


93.5 


96 


205 


8 


403 




473 


9.1 


8 


14.95 


2.9923 


0.0050 


6 28 5.5 


16.994 


0.239 


93-5 


92 


209 


6 


427 




-^74 


8.9 


8 


33.32 


2.9746 


0.0046 


7 51 34.0 


16.979 


0.238 


96.2 


289 


362 370 


8 


405 




475 


8.6 


8 


39.27 


2.9564 


0.0040 


9 17 12.3 


16.975 


0.237 


94.4 


204 


291 


9 


427 




476 


8.7 


2 8 


54.93 


+2,9872 


+0.0050 


— 6 50 36.9 


+16.963 


-0.239 


94.3 


197 


294 


7 


381 




477 


9.0 


8 


55.47 


2.9671 


0.0044 


8 25 33.7 


16.962 


0.238 


94.9 


205 


338 


8 


406 




478 


6.8 


8 


58.05 


2.9529 


0.0040 


9 31 58.9 


16.960 


0.236 


94.4 


208 


291 


9 


429 




-»79 


9.2 


9 


5.90 


2.9759 


0.0046 


7 43 16.2 


16.954 


0.239 


94.3 


197 


294 


7 


382 




480 


7.8 


9 


21.75 


3.0008 


0.0054 


5 44 10.4 


16.942 


0.241 


95.9 


295 


363 


5 


411 




■481 


9.2 


2 9 


36.32 


+2.9923 


-1-0.005 1 


-6 24 24.3 


+16.930 


—0.241 


96.6 


336 


362 363 


6 


432 




48a 


9.3 


9 


45.75 


2.9717 


0.0045 


8 1 15.9 


16.923 


0.240 


96.4 


338 


370 


8 


409 




483 


8.6 


9 


52.09 


2.9901 


0.0051 


6 34 20.8 


16.918 


0.241 


94.4 


209 


295 


6 


434 




484 


8.6 


9 


56.79 


2.9830 


0.0049 


7 7 4.1 


16.914 


0.241 


944 


206 


294 


7 


387 




48s 


8.5 


10 


44« 


2.9712 


0.0045 


8 2 14.0 


16.908 


0.240 


94.4 


205 


289 


8 


411 




486 


8.8 


2 10 


23.36 


+2.9767 


+0.0047 


-7 35 30.8 


+16.893 


—0.241 


94.8 


197 


336 


7 


389 




487 


7.2 


10 


33.51 


2.9465 


0.0038 


9 55 56.3 


16.885 


0.239 


94.3 


204 


287 


10 


460 




488 


9." 


10 


37.34 


2.9979 


0.0053 


5 55 15.7 


16.882 


0.243 


95.9 


295 


370 


6 


436 




489 


8.9 


10 


46.14 


2.9522 


0.0040 


9 28 43-7 


16.876 


0.240 


94.4 


204 


291 


9 


431 




490 


8.9 


11 


11.06 


2.9533 


0.0041 


9 22 II. 6 


16.856 


0.241 


94.4 


208 


291 


9 


433 




-49» 


9.3 


2 II 


11.27 


+2.9719 


+0.0045 


-7 55 53.8 


+16.856 


—0.242 


95.9 


289 


370 


8 


415 ' 




49a 


9.0 


II 


38.32 


2.9999 


0.0054 


5 43 41.9 


16.834 


0.244 


96.9 


336 


362 385 


5 


421 




493 


9.2 


II 


53.01 


2.9690 


0.0046 


8 7 '7 


16.823 


0.243 


94.9 


205 


338 


8 


417 




494 


7.5 


II 


58.82 


2.9828 


0.0050 


7 2 31. 1 


16.818 


0.244 


94.4 


206 


294 


7 


392 




495 


6.0 


11 


59.67 


a.9848 


0.0049 


6 52 53.4 


16.817 


0.242 




Fund« Cat. 


7 


393 




, 496 


9.4 


2 12 


21.34* 


+2.9895 


+0.0052 


-6 30 39.7 


4-16.800 


-0.245 


98.0 


295 


370 410 


6 


444 




497 


9.3 


12 


50.54 


2.9615 


0.0044 


8 38 16.4» 


16.777 


0.243 


96.9 98.2 


205 


289 406 410'^ 


8 


419 




498 


8.9 


«3 


24.72 


2.9893 


0.0052 


6 28 43.9 


16.750 


0.247 


94.4 


209 


295 


6 


447 




499 


8.6 


«3 


25.52 


2.9816 


0.0050 


7 4 0.4 


16.749 


0.246 


94.3 


197 


294 


7 


397 




-500 


9.2 


>3 


25.73 


2.9710 


0.0046 


7 52 52.4 


16.749 


0.245 


96.4 


338 


370 


8 


420 






' 4 


9"4 52?o 


49?7 M 


)!4 » i8!68 


i8?94 


» 22:1 (i) 22-5 25' 


'I 24^7 




* 2l!42 2l!20 


(i) 2i?34 II 




! 


* I4!i 


18:2 15^4 17:9 




















1 









f8' 



fes- 









CrO 



12 



Zofte -^6^ bis — io*. Wlen-Ottakring. 



Nr. 



Gr. 



501 
502 

503 

504 

-505 

506 

-507 
508 

509 
510 

51' 
5'2 

5«3 
5>4 
5»5 

516 
5>7 
518 

519 
-530 

521 
•522 

523 
524 
525 
526 
527 
528 
529 
530 

531 
532 

.533 
534 

.535 

536 
537 
538 
539 
540 

541 
542 
'543 
544 
545 

.546 

'547 

548 

549 

550 



7.9 
7.7 
8.8 
9.2 
9.2 

•7.7 
9.3 
8.9 
8.0 

•8.9 

9.3 
7.5 
9.0 

8.4 
8.6 

9.0 
9." 

9.1 
9.3 

8.9 
9.3 
•7.3 
9." 
8.1 

8.8 
8.5 
9.1 
9.2 
•9.0 

8.6 
9.1 
9.4 
8.8 
9.0 

7.6 
8.9 
8.6 

9.3 
8.8 

•8.3 
7.4 
9.0 
9.0 
9.2 

9.2 
9.1 
•9.3 
8.9 
8.4 



A.R. 1900 



I3"3i"97 

13 54.71 

14 8.26 
14 24.44 
14 27.26 



14 
14 
15 
»5 
'5 



56.90 
59.97 
23.73 
32.30 
32.73 



3-92 
43.80 



16 
16 

16 44.44 
16 48.4« 
55.09^ 



16 



17 
17 
17 
18 
18 

18 
18 
18 
»9 
19 



9.22 

13.57 

29.61 

4.00 

16.78 

20.87 
21.41 

23.74 

4.66 

12.58 



19 15.05 

19 21.68 

19 28.23 

19 37.47 

19 39.64 



2 19 
20 
20 
20 
20 

2 21 

21 

21 
21 
21 

2 22 
22 
23 
23 
23 

2 23 
23 
23 
23 
24 



57.14 
27.99 

33.88* 
5 "-03 
55.29 

»•95 
35-54 
42.17 

48.53 
48.72 

6.36 
41.02 

1.92 
22.10 
24.87 

26.36 
46.49 
47.47 
48.74 
4.10 



Praec. 



+2*9586 
2.9702 
2.9780 

2.9749 
2.9861 

+2.9844 

2.9845 
2.9842 

2.9834 
2.9859 

+2.9517 
2.9672 
2.9760 
2.9791 
2.9423 

+2.9484 
2.9676 
2.9851 
2.9540 
2.9839 

+2.9624 
2.9834 
2.9843 
2.9612 

2.9674 
+2.9757 
2.9509 
2.9764 
2.9604 
2.9876 



Var. 
saec. 



Decl. 1900 



+0:0044 
0.0046 
0.0049 
0.0048 
0.0051 

+0.0051 
0.0051 
0.0052 
0.0052 
0.0052 

+0.0043 
0.0047 
0.0050 
0.0051 
0.0041 

+0.0042 
0.0047 
0.0053 
0.0044 
0.0052 

+0.0047 
0.0053 
0.0053 
0.0047 
0.0049 

+0.0051 

0.0045 
0.0051 
0.0047 
0.0055 



47?9 44"4 46r5 4676 



+2.9449 +0.0043 

2.9553 0.0046 

2.9424 0.0043 

2.9413 0.0042 

2.9552 0.0046 

+2.9409 +0.0042 

2.9450 0.0044 

2.9716 0.0051 

2.9839 0.0055 

2.9792 0.0053 

+2.9835 +0.0055 

2.9718 0.0051 

2.9678 0.0050 

2.9941 0.0058 

2.9368 0.0043 

+2.9653 +0.0050 

2.9680 0.0051 

2.9888 0.0057 

2.9456 0.0045 

2.9916 0.0057 

« 13» 1674 I5-I 



-8*49' 17?3 

7 55 7.4 

7 18 29.6 

7 3" 40.1 
6 40 25.8 

-6 46 50.8 

6 46 21.4 

6 46 44.8 

6 50 11.3 

6 38 43.7 

-9 II 30.8 

8 o 1.5 

7 30 18.6 

7 6 7.6 

9 50 3'.« 
-9 22 44.2 

7 56 14.9 
6 37 16.9 

8 54 33.2 
6 40 39.9 

-8 16 21.8 

6 42 3>.» 

6 38 48.2 
8 19 1.9 

7 5" 32.5 



-7 "4 25.0 

9 3 44.3 

7 10 52.6 

8 21 7.5 
6 20 46.3^ 

-9 27 5'.7 

8 40 59.5 

9 36 44.8 
9 40 37.0 
8 40 11.8 



3'.5 
53.2 
14.6 
16.1 
32.9 
50.0 
36.1 
0.9 
46.0 

5.2 

44.9 
12.4 

15.1* 
0.6 

34.5 



Praed. 



+16:744 
16.725 

16.714 
16.701 
16.699 

+16.675 
16.673 
16.653 
16.646 
16.646 

+16.621 
16.588 
16.588 
16.584 
"6.579 

+16.567 
16.564 

'6.551 
16.522 
16.512 

+16.508 
16.508 
16.506 
16.472 
16.465 

+16.463 
16.458 
16.452 
16.444 
16.443 

+16.428 
16.402 
16.397 
16.383 
16.379 

+16.374 
16.345 
16.340 

16.334 
16.334 

+16.319 
16.290 
16.272 
16.255 
16.252 

+16.251 
16.234 

16.233 
16.232 
16.219 



Var. 
saec. 



-o!244 
0.246 
0.247 
0.247 
0.248 

-0.248 
0.248 
0.249 
0.249 
0.249 

--0.248 
0.250 
0.251 
0.251 
0.248 

—0.250 
0.251 
0.252 
0.251 
0.253 

-0.253 
0.254 
0.254 
0.254 
0.254 

-0.255 
0.253 
0.255 
0.254 
0.256 

-0.254 

0.255 
0.254 
0.254 

0.255 
-0.254 
0.256 
0.258 
0.259 
0.259 

-0.259 
0.260 
0.260 
0.262 
0.258 

•—0.260 
0.261 
0.263 
0.259 
0.263 



Ep. 



94.3 
93.5 
94.4 
94.8 
97.5 
94.6 
95.9 
93.5 
93.9 
96.6 97.0 

94.2 94.4 
93.5 
94.8 
94.4 
94.3 

94.4 
94.4 
94.0 
94.4 
94.4 

93-4 
95.9 
92.5 
94.4 
94.4 

95.2 
94.4 
94.2 
94.4 
96.7 

94.3 
95-9 
95.9 
94.4 
97.0 

94.4 
94.4 
94.3 
95.5 
95.9 

92.5 
94.3 
96.4 
94.4 
94.4 

93.5 
96.4 
95.7 
94.3 
94.4 



Zonen 



204 287 

96 205 

206 294 

197 336 

362 385 



370 



92 209 

295 370 

92 209 

92 206 294 

2* 336a 410 

204« 208 287 

96 205 

197 336 

206 294 

204 287 

214 287 

205 289 

2* 92 362 

208 287 

209 295 

96 204 

295 370 

5^ 92 

205 289 

214 291 

197 294 362 

208 287 

197 206 294 

205 289 

^* 336 370 410 

204 287 

289 370 

291 371 

214 291 

338 385 

214 287 

204 291 

197 294 

92 385 

294 370 

2* 92 

197 294 

336 370 

209 295 
214 287 

96 205 

336 370 

2* 92 406 

204 287 

209 295 



B.D. 



9' 440 

8 423 
7 400 
7 402 
6 451 

6 453 

6 454 

6 455 

7 407 

6 456 

9 445 

8 428 

7 410 

7 411 
10 479 

9 450 

8 430 
6 463 

9 452 
6 467 

8 435 

6 469 

6 470 
8 438 

8 440 

7 419 

9 455 

7 423 

8 442 
6 473 

9 456 

8 445 

9 457 
9 459 
8 446 



461 
462 

429 
480 

43« 

481 
432 
435 
467 



10 496 

8 456 
7 437 
6 4»4 

9 467 
6 486 









05 



fr 

Tg 

r» 
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Zone —6** bis — lo^ Wien-Ottakring. 
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Nr. 


Gr. 


A.R. 


[900 


Praec 


Var. 
saec. 


DecL 1900 ' 


.Praec 


Var. 
saec 


Ep.. 


Zonen. 


B.D. 




55' 


9." 


a»»24'"25!8a 


4-3*9688 


4-o!oo5i 


-7*3i' of3 


-hl6?300 


-Of262 


94.3 


197 294 




7** 440 




553 


9.3 


24 


33-75 


2.9685 


0.0051 


7 31 40.3 


16.193 


0.262 


97.0 


361 370 




7 441 




553 


8.8 


24 


52.14 


2.9356 


0.0043 


9 50 43*2 


16.178 


0.260 


94.4 


214 287 




10 503 




• 554 


9.2 


24 


57.22 


2.9544 


0.0047 


8 31 0.3. 


16.173 


0.261 


94-4 


205 289 




8 465 




555 


•8.9 


25 


33.84 


2.9786 


0.0055 


6 46 35.1 


16.151 


0.264 


93.4 


5* 295 




6 490 




•556 


9.1 


2 25 


51.61 


+2.9849 


+0.0057 


-6 18 39.9 


4-16.136 


—0.266 


94.4 


209 295 




6 492 




557 


8.3 


«5 


59.80 


2.9547 


0.0049 


8 36 39.0 


I6.II9 


0.263 


93.4 


96 204 




8 468 




-558 


9.3 


36 


»3.95 


2.9703 


0.0053 


7 30 39.6 


16.107 


0.265 


94.3 


197 294 




7 444 




559 


9.0 


36 


26.44 


3.9570 


0.0049 


8 15 30.6 


16.096 


0.264 


94.4 


204 291 




8 469 




-560 


•9.0 


27 


9.83 


3.9840 


0.0057 


6 19 4.0 


16.058 


0.268 


95.7 


5* 92 406 




6 497 




561 


•8.5 


2 27 


33.31 


+3.9656 


4.0.0053 


-7 36 41.6 


4-16.047 


—0.266 


94.3 


197* 294 




7. 447 




^563 


9.2 


27 


26.80 


2-9567 


0.0049 


8 13 57.8 


16.043 


0.265 


93.5 


96 205 




8 475 




563 


9.1 


27 


31.07 


2.9399 


0.0045 


9 24 2.3 


16.040 


0.265 


95-9 


204 291 362 


385 


9 476 




-564 


9.0 


27 


32.47 


2.9716 


0.0053 


7 11 4.5 


16.038 


0.267 


96.4 


336 370 




7 448 




565 


8.5 


28 


0.74 


2.9433 


0.0046 


9 8 39.1 


16.014 


0.265 


94.4 


214 291 




9 478 




^66 


9.3 


2 28 


14.36 


+2.9694 


+0.0053 


-7 18 50.9 


4-16.003 


-0.268 


95.9 


294 370 




7 449 




^567 


•8.3 


38 


54.28 


2.9814 


0.0057 


6 26 43.5 


15.967 


0.270 


92.5 


2- 92 




6 501 




568 


9.0 


29 


2.37 


2.9532 


0.0050 


8 34 1.6 


r5.959 


0.267 


93.5 


96 205 




8 480 




569* 


... 


29 


8.39 


2.9865 


0.0059 


6 4 31.0 


15.954 


0.271 


93.5 


7 295 




6 502 




-^70 


•8.9 


29 


34.84 


2.9767 


0.0056 


6 44 49.4 


15.940 


0.270 


93-5 


5* 295 




6 503 




571 


6.2 


2 39 


46.53 


+2.9542 


4-0.0050 


-8 17 45.9 


4-15.930 


—0.269 


94.4 


214 289 




8 484 




57a 


8.8 


30 


7-93 


2.9559 


0.0051 


8 9 24.7 


15.901 


0.269 


95.9 


289 370 




8 485 




573 


8.5 


30 


i3.»4 


2.9308 


0.0044 


9 52 52.2 


15.897 


0.267 


94.3 


204 287 




10 513 




574 


7.3 


30 


31.04 


2.9320 


0.0045 


9 47 17.2 


15.881 


0.268 


94.3 


204 287 




9 484 




575 


•8.9 


30 


33.82 


2.9854 


0.0059 


6 6 34.7 


15.878 


0.273 


93.0 


3* 92 209 




6 506 




576 


9.4 


2 30 


49.41 


4-2.9706 


+0.0055 


-7 6 58.6 


4-15.864 


-K).272 


96.9 


336 362 385 




7 456 




577 


8.8 


30 


57.47 


2.9431 


0.0048 


9 9.4 


15.857 


0.269 


94.4 


214 291 




9 486 




•578 


9.2 


31 


304 


2.9532 


0.0050 


8 18 33.6 


15.852 


0.270 


94.4 


205 289 




8 488 




579 


6.0 


31 


4.63 


2.9538 


0.0050 


8 15 58.3 


15.851 


0.271 


95.0 


96 370 




8 489 




580 


9.2 


31 


36.42 


2.9537 


0.0050 


8 14 53.3 


15.823 


0.271 


96.4 


338 370 




8 491 




581 


8.7 


2 32 


1.94 


+2.9456 


4-0.0050 


-8 46 44.6 


-fr-i 5.800 


—0.271 


96.5 


338 371 




8 493 




582 


•9.3 


32 


5.69 


3.9799 


0.0057 


6 36 4.4 


15.796 


0.275 


93.5 


2* 295 




6 509 




583 


9.3 


32 


6.58 


2.9343 


0.0047 


9 32 14.2* 


15.795 


0.270 


95.9 


287 371 




9 491 




584 


9.' 


32 


13.92 


2.9295 


0.0046 


9 51 39.7 


15.789 


0.270 


96.4 


291 385 




10 518 




585 


9.2 


33 


20.60 


3.9796 


0.0058 


6 24 23.1 


15.729 


0.277 


93.5 


92 209 




6 511 




586 


8.9 


2 33 


24.47 


+2.9559 


4-0.0053 


—8 I 31.9 


+15.725 


-0.274 


94.4 


205 289 




8 497 




587 


8.6 


33 


40.14 


3.9566 


0.0053 


7 57 46.0 


15.711 


0.274 


94.3 


197 289 




8 498 




588 


9.2 


34 


2.3» 


2.9436 


0.0050 


8 49 2.8 


15.691 


0.274 


95-9 


287 370 




9 496 




589» 


•7.0 


34 


5.21 


2.9354 


0.0048 


9 21 30.6 


15.688 


0.273 


95.6 


214 287^ 385 




9 497 




590 


8.9 


34 


15.86 


3.9364 


0.0045 


9 57 41.3 


15.679 


0.273 


95.6 


204 338 362 




10 521 




591 


9.0 


2 34 


25.03 


+2.9454 


4K>.0050 


-8 40 49.6 


+15.670 


-0.274 


94.4 


205 289 




8 499 




592 


9.0 


34 


27.34 


2.9317 


0.0047 


9 35 39.9 


15.668 


0.373 


95.9 


291 370 




9 498 




593 


8.7 


35 


3.85 


2.9357 


0.0049 


9 17 55.5 


15.635 


0.275 


94.4 


214 287 




9 500 




594 


•9.3 


35 


7.99 


2.9831 


0.0060 


6 6 33.9 


15.631 


0.279 


92.5 


5^ 92 




6 513 




595 


6.2 


35 


20.54 


2.9367 


0.0046 


9 52 50.2 


15.620 


0.274 


94.4 


204 291 




10 525 




596 


9.0 


a 35 


28.43 


+2.9569 


+0.0053 


-7 51 40.9 


4-15.612 


-0.277 


94.3 


197 289 




8 504 




597 


8.7 


36 


8.19 


2.9498 


0.0053 


8 18 18.8 


15576 


0.278 


94.9 


205 338 




8 506 




'598 


9.1 


37 


13.94 


2.9756 


0.0058 


6 32 30.5 ♦ 


15.515 


0.281 


93.0 


2 5 295 




6 520 




599 


8.3 


37 


14.87 


2.9415 


0.0051 


8 48 14.4 


15.514 


0.278 


94.4 


214 287 




9 509 




600 


9.0 


37 


31.08 


2.9595 


0.0054 


7 36 53.9 


15.509 


0.280 


95.9 


298 370 




7 472 






« t 


»pl. med. 


.' Z. 39 


5: 8-1 8?i « 


13-0 15"5 


• Z. 287: Dpi. ma 


j., Z. 385: 


Simplex, Z. 214 


: keine Bern. || 




1 


über r 


»uplicität 


4 


i8-6(i) a 


ar3 3or6 
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6-0 



»4 



Zone — 6° bis — lo^ Wien-Ottakring. 





Nr. 


Gr. 


A.R. 1900 


Praec 


Var, 
saec. 


DecL 1900 


Pra«c. 


Var. 
saec. 


Ep. 


ZoncD 


B.D. 




-6oi 


9.0 


2'»37""4o!48 


«•9553 


4ofoo53 


-7*52' 32'7 


+15-491 


.-cf28o 


95.9 


289 37« 


8« SU 




603I 


8.5 


37 54.82 


2.969T 


00057 


6 54 49.6 


15.477 


0.282 


94.3 


197 294 


7 473 




603 


7.5 


38 9.90 


2.967« 


0.0057 


7 4 1.6 


15.463 


0.282 


94.3 


197 394 


7 474 




^604 


9.1 


38 24.34 


2.9588 


0.0055 


7 37 i.S* 


«5.450 


0.282 


98w» 


298 406 


7 476 




-^5 


8.8 


38 25.18 


2.9422 


0.0052 


8 42 26.7 


«5.449 


0.280 


95.2 


205 291 362 


« 5«3 




606 


8.9 


2 38 26.32 


4-2.9848 


40.0061 


-5 53 20.5 


+15.448 


—0.284 


96.4 


295 385 


6 523 




607 


8.6 


38 55.75 


2.9584 


0.0055 


7 37 18.0 


«5-421 


0.283 


96.3 


294 370 37« 


7 479 




608 


6.6 


39 0.37 


2.9475 


0.0053 


8 20 6.2 


«5.416 


0.282 


94.4 


214 289 


8 5«5 




609 


*7.5 


39 1.92 


2.9763 


0.0059 


6 26 2.6 


«5.415 


0.285 


92.5 


5^ 92 


6 524 




610 


8.3 


39 2.86 


2.9713 


0.0058 


6 46 11.2 


«5.4«4 


0.284 


96.3 


295 370 37« 


6 5^5 




611 


8.7 


2 39 6.60 


4-2.9280 


4-0.0049 


-9 36 31 


+15.411 


—0.280 


95.2 


204 287 362 


9 5«4 




* 612 


8.3 


39 H.49 


2.9701 


0.0058 


6 50 15.3 


15.406 


0.284 


94.3 


«97 298 


7 481 




613 


8.2 


39 46.00 


2.9456 


0.0053 


8 25 26.6 


«5.374 


0.283 


94.3 


204 289 


8 516 




^614 


8.9 


39 52.07 


2.9451 


0.0053 


8 27 14.8 


15.368 


0.283 


94.3 


204 289 


8 5«7 




615 


•9.1 


40 17.01 


2.9837 


0.0061 


5 54 »7.0 


«5345 


0.286 


93.4 


2* 295 


6 537 




-616 


•9.0 


2 40 22.34 


4-2.9799 


4-0.0060 


-6 9 i.i 


+«5.340 


—0.287 


94.5 


5^ 362 


6 538 




617 


8.9 


40 25.91 


2.9247 


0.0048 


9 45 "3.5 


«5.336 


0.281 


95.9 


287 37« 


9 523 




•618 


8.9 


40 34.18 


2.9704 


0.0058 


6 46 5.4 


«5.329 


0.286 


95.9 


298 370 


6 539 




619 


9.0 


41 6.49 


2.9628 


0.0056 


7 14 31.7 


«5.298 


0.286 


94.3 


«97 294 


7 486 




620 


8.0 


41 3736 


2.9645 


0.0057 


7 7 18.4 


«5.269 


0.287 


94.3 


«97 294 


7 489 




621 


8.3 


2 41 37.55 


4.2.9440 


40.0053 


-8 26 51.4 


+15.269 


—0.285 


94.3 


204 289 


8 522 




622 


8.8 


41 46.96 


2.9599 


0.0056 


7 24 46.5 


15.260 


0.286 


96.0 


298 37« 


7 490 




623 


[8.0] 


41 48.73 


2.9777 


0.0060 


6 15 5.8 


«5.258 


0.288 


92.5 


7 92 


6 540 




-^24 


9-3 


41 57.17 


2.9765 


0.0060 


6 19 37-6 


«5-250 


0.289 


97.5 


362 385 


6 541 




625 


•8.1 


42 15.13 


2.9785 


0.0060 


6 II 16.8 


15.233 


0.289 


93-5 


7* 295 


6 542 




626 


8.3 


2 42 35.65 


4-2.9283 


4-0.0050 


-9 24 49.4 


+«5.214 


-0.284 


94.4 


214 287 


9 529 




627 


•8.7 


43 26.12 


2.9707 


0.0059 


6 39 "4.« 


I5.«66 


0.290 


93.5 


2* 295 


6 548 




628 


8.3 


43 30.22 


2.9714 


0.0059 


6 36 16.6 


I5.«62 


0.290 


95.9 


295 370 


6 549 




629 


8.0 


43 31.18 


2.9784 


0.0061 


6 9 18.5 


I5«6i 


0.291 


95.9 


298 370 


6 550 




- 630 


9.0 


43 52.51 


2.931 1 


0.0051 


9 "o 34.5 


I5.«4« 


0.287 


94.3 


204 287 


9 53« 




-^31 


9.2 


2 44 4.96 


+2.9478 


40.0055 


-8 6 0.5 


+I5.«29 


-0.288 


94.4 


205 289 * 


8 529 




.632 


9.2 


44 18.60 


2.9558 


0.0056 


7 35 6.7 


15.116 


0.290 


94.3 


«97 294 


7 501 




.633 


•9.« 


44 22.21 


2.9760 


0.0060 


6 16 54.6 


i5.i«2 


0.292 


93.5 


5^ 295 


6 554 




-634 


9.0 


44 29.67 


2.9560 


0.0056 


7 33 46.2 


«5«05 


0.290 


94.3 


197 294 


7 502 




635 


8.5 


44 44.67 


2.9184 


0.0048 


9 56 28.7 


15.091 


0.286 


94.3 


204 287 


10 558 




636 


7.4 


2 45 23.82 


4-2.9609 


40.0057 


-7 13 i'.9 


+'5053 


—0.292 


94.3 


«97 289 


7 505 




637 


•8.3 


45 23.91 


2.9615 


0.0057 


7 10 47.7 


»5.053 


0.292 


93.4 


7* 289 


7 506 




-638 


9.3 


46 2.67 


2.9662 


0.0059 


6 51 20.7 


«5.0« 5 


0.293 


96.0 


294 37« 


7 508 




639 


9.1 


46 18,93 


2.9363 


0.0053 


8 44 29.6 


15.000 


0.290 


93.6 


98 204 205 


8 534 




-640 


9.2 


46 20.53 


2-9537 


0.0056 


7 38 37.8 


14.998 


0.292 


94.3 


197 298 


7 509 




641 


*9.i 


2 46 32.62 


4-2.9769 


40.0061 


-6 9 9.1 


4-14.987 


-0.295 


93.5 


2* 295 


6 561 


^ 


1642 


8.9 


46 41.13 


2.9630 


0.0058 


7 2 25.0 


«4.978 


0.294 


94.4 


214 289 


7 5«o 


-^43 


8.0 


47 20.26 


2.9366 


0.0053 


8 40 38.9 


14.940 


0.292 


93.4 


96 204 


8 536 




-644 


91 


47 28.68 


2.9251 


0.0051 


9 23 50.7 


«4.932 


0.290 


96.3 


287 362 371 


9 540 




645 


•8.9 


47 34.36 


2.9715 


0.0061 


6 27 56.4 


14.927 


0.296 


93.5 


5^ 295 


6 563 




646 


6.2 


2 47 57.97 


4-2.9174 


40.0050 


-9 5« 9-2 


+«4.903 


—0.290 


94.4 


214 293 


10 569 




647 


•8.7 


48 0.23 


2.9784 


0.0062 


6 I 13.8 


14.901 


0.297 


93.5 


2^ 298 


6 566 




648 


8.3 


48 14.17 


2.9840 


0.0063 


5 39 29.8 


14.888 


0.298 


94.9 


92 295 370 


5 536 




649 


8.6 


48 23.43 


2.9253 


0.0052 


9 20 27.3 


14.879 


0.292 


95.9 


287 37« 


9 543 




650 


7.6 


48 33.83 


2.9265 1 JD.0052 


9 >5 24.8 


14.869 


0.292 


94.4 


214 287 


9 544 




1 


i Z. 19 


7: Dpi. i med. 


» 2:9 


0:1 















6-0 















Zone —6° bis — lo^ Wien-Ottakring. 
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Nr. 


Gr. 


A.R. 


1900 


Praec. 


Var. 

saec. 


DecL 1900 


Praec. 


Var. 
saec. 


Ep. 


Zonen 


B.D. 




651 


7.4 


a»» 48-4o!33 


4-2!944i •f<^oo56 


-8« 9' 26:1 


+14:863 


-0-294 


93.5 


96 205 


8* 543 




652 


9.0 


48 


43.37' 


3.9306 0.0051 


9 36 59.7 


14.860 


0.393 


96.3 


293 362 371 


9 545 




^653 


•9.2 


49 


33.13 


3.9667 0.0060 


6 42 55.8 


14.831 


0.398 


93.5 


2* 295 


6 572 




654 


•7.5 


49 


40.08 


3.9831 


0.0063 


5 44 14.2 


14.803 


0.300 


93.0 


5* 7* 298 


5 541 




• 655 


9.3 


49 


53.97 


3.9302 


0.0051 


9 35 42.3 


14.790 


0.394 


96.3 


287 362 373 


9 549 




656 


8.5 


3 50 


13.66 


+3.9392 


+0.0055 


-8 24 5-8 


+14.770 


-0.396 


93.5 


98 304 


8 547 




"«57 


9.4 


SO 


29.37 


2.9578 


0.0058 


7 13 58.9 


14.755 


0.399 


94.3 


197 294 


7 518 




-658 


8.8 


50 


45-27 


3.9609 


0.0059 


7 1 57.1 


14.739 


0.399 


96.0 


294 371 


7 519 




659 


8.7 


50 


58.76 


2.9152 


0.0050 


9 50 37.0 


14.726 


0.394 


95.9 


287 373 


'o 577 




660 


8.7 


51 


3196 


2.9438 


0.0056 


8 4 7.4 


14.693 


0.398 


96.5 


338 37« 


8 552 




661 


3.0 


9 51 


3a^6 


+3.9a38 


+0.0053 


-9 17 45.9 


+14.693 


-0.395 




Fand. Cat 


9 553 




663 


•8.8 


5" 


39.36 


2.9665 


0.0060 


6 39 23.7 


14.686 


0.301 


93-5 


7* 295 


6 574 




663 


•8.5 


51 


43.83 


3.9810 


0.0063 


5 45 19.7 


14.683 


0.302 


93.5 


5* 295 


5 546 




-^4 


•9.4 


51 


43-94 


2.9758 


0.0063 


6 4 24.0 


14.681 


0.302 


93.5 


2* 398 


6 575 




-66s 


9.0 


53 


37.09 


3.9650 


0.0060 


6 43 45.0 


14.638 


0.302 


96.0 


298 371 


6 576 




666 


8.9 


3 5a 


36.63 


+3.9805 


+0.0063 


-5 45 36.1 


+14.639 


-0.303 


96.0 


295 373 


5 551 




667 


8.6 


53 


33.82 


3.9369 


0.0054 


9 1 33.2 


14.571 


0.299 


94.3 


304 387 


9 558 




-668 


9.5 


53 


56.05 


3.9390 


0.0054 


8 52 38.9 


14.549 


0.300 


96.0 


293 373 


9 560 




669 


9.' 


54 


17.53 


2.9181 


0.0053 


9 31 «9.1 


14.528 


0.299 


94.3 


304 387 


9 564 




670 


•9.4 


54 


19.18 


2.9654 


0.0060 


6 38 35-9 


14.526 


0.305 


93.0 


2* 5* 295 


6 579 




-^71 


9.4 


a 54 


34.27 


+3.9160 


+0.0052 


-9 38 3.2 


+14.511 


-0.299 


97.0 


338 385 


9 565 




-^72 


9.0 


54 


35.59 


2.9592 


0.0059 


7 45.6 


14.509 


0.304 


94.3 


197 294 


7 532 




-673 


9.3 


54 


39.21 


3.9363 


0.0054 


9 1 11.9 


14.506 


0.301 


96.0 


293 371 


9 566 




674 


•7.5 


54 


41.09 


2.9499 


0.0057 


7 34 39.4 


14.504 


0.303 


92.6 


7^ 98 


7 533 




675 


8.7 


54 


45.74 


2.9130 


0.0053 


9 48 56.4 


14.499 


0.299 


95.5 


314 363 


9 568 




676 


9.1 


a 55 


11.03 


•^2.9757 


+0.0063 


-5 59 21.6 


+14.474 


-0.307 


96.0 


298 373 


6 583 




-<77 


8.9 


55 


14.63 


3.9677 


0.0063 


6 28 34.0 


14.470 


0.306 


97.0 


362 373 


6 584 




678 


9.3 


55 


16.78 


3.9158 


0.0053 


9 37 15.4 


14.468 


0.300 


97.0 


338 385 


9 571 




679 


8.9 


55 


23.01 


3.9188 


0.0053 


9 26 6.6 


14.462 


0.301 


94.4 


314 387 


9 572 




680 


8.7 


55 


30. '3 


2.9337 


0.0055 


8 31 52.3 


14.454 


0.302 


93.5 


96 305 


8 559 




^81 


8.8 


« 5$ 


43.33 


+3.9592 


+0.0060 


-6 58 41.3 


+14.442 


-0.305 


94.3 


197 294 


7 534 




683 


6.7 


56 


14.98 


2.941 1| 0.0057 


8 3 24.1 


14.409 


0.304 


93.4 


96 304 


8 562 




-683 


9.4 


56 


30.14 


2.9436 0.0057 


7 54 25.3 


14.404 


0.304 


95.1 


98 371 


8 563 




-684 


9" 


56 


27.43 


2.9286 


0.0055 


8 48 13.6 


14.396 


0.303 


94.9 


205 338 


8 564 




685 


•6.3 


57 


12.37 


2.9600 


0.0060 


6 53 5-8 


14.351 


0.307 


93.5 


7* 294 


7 537 




-686 


•8.8 


a 57 


20.37 


+2.9713 


+0.0063 


—6 12 5.0 


+14*343 


—0.310 


93.0 


2* 5* 295 


6 588 




^87 


9.4 


57 


39.81 


2.9513 


0.0059 


7 23 52.2 


14.323 


0.307 


95.6 


197 298 385 


7 540 




688 


6.4 


57 


47-72 


2.9398 


0.0057 


8 4 42.9 


14.315 


0.306 


93.4 


96 304 


8 568 




*689 


8.7 


58 


15.40 


2.9338 


0.0056 


8 25 29.4 


14.286 


0.306 


93.5 


98 311 


8 570 




-690 


8.9 


58 


32.17 


3.9486 


0.0058 


7 31 44.7 


14.269 


0.308 


94.3 


197 294 


7 542 




69 t 


•8.0 


a 58 


38.91 


+2.9731 


+0.0063 


-6 3 i.o 


+14.262 


—0.3 II 


93.0 


5* 7* 295 


6 594 




^69a 


•8.8 


58 


51.37 


3.9734 


0.0063 


6 5 25.7 


14.249 


0.312 


93.5 


2* 295 


6 595 




-.693 


9.1 


59 


12.99 


3.9301 


0.0054 


9 12 17.1 


14.227 


0.306 


95.9 


287 371 


9 582 




694 


8.4 


59 


30.33 


2.9259 


0.0055 


8 51 21.3 


14.220 


0.307 


94.4 


214 287 


9 583 




695 


6.3 


59 


31.71 


2.9403 


0.0057 


7 59 31.2 


14.318 


0.308 


93.5 


98 204 


8 572 




.696 


9.0 


a 59 


27.55 


+2.9538 


+0.0059 


-7 15 6.8 


+14.313 


-0.310 


94.3 


197 294 


7 543 




•697 


9.i 


59 


51.64 


3.9663 


0.0063 


6 26 il.i 


14.188 


0.312 


95.0 


91 368 


6 597 




-698 


9.0 


3 


5.59 


2.9253 


0.0055 


8 51 25.7 


14.173 


0.307 


94.4 


214 287 


9 584 




699 


7-3 





17.72 


3.9384 


0.0056 


8 39 50.7 


14.161 


0.308 


95.1 


98 371 


8 577 




700 


9.1 





21.33 


3.9606 


0.0061 


6 45 30. 1 


14157 


0.3 II 


95.9 


29s 364 


6 602 






» 42!3« 
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Nt. 


Gr. 


A.R. 1900 


Pnec. 


Var. 

saec. 


Ded. 1900 


Ptaec 


Var. 
saec. 


Ep. 


Zonen 


B.D. 1 


701 


8.8 


3*" o»33!35 


+3?9i7i 


-fofoo54 


— 9'3o' o?9 


+I4?155 


-of307 


94.4 


304 393 


qO 


58s 


703 


•8.8 


38.94 


2.9747 


0.0063 


5 54 7-5 


I4.I39 


0.314 


94.6 


7* 295 364 




603 


703 


8.3 


I 31-94 


3.9246 


0.0055 


8 50 44.9 


14.084 


0.309 


94.4 


314 387 




591 


704 


8.3 


I 35.80 


3,9333 


0.0055 


8 58 38.3 


14.080 


0.309 


95.9 


287 369 




592 


' 705 


[5.3] 


I 36.64 


3.9647 


0.0063 


6 38 39.9 


14.079 


0.314 


92.5 


3 91 




606 


706 


8.2 


3 » 43.27 


+2.9553 


-H>.oo6o 


-7 I 49.1 


+14.072 


-0.313 


94.3 


197 294 




546 


-707 


•8.6 


2 3.90 


3.9619 


0.0061 


6 37 45.5 


14.051 


0.314 


94.6 


5* 295 362 




607 


• 708 


8.9 


2 5.89 


2.9449 


0.0058 


7 37 57.0 


14.049 


0.313 


94.3 


197 294 




547 


709 


7.7 


2 31.33 


2.9763 


0.0064 


5 46 13.9 


14.032 


0.316 


96.9 


362 364 




581 


.710 


9.5 


2 42.59 


3.9366 


0.0057 


8. 6 3.3I 


14.010 


0.313 


97.3 


338 366 403 


8 


586 


7" 


8.2 


3 ' 2 51,59 


+3.9697 


+0.0063 


-6 9 3.7 


+14.001 


-0.316 


95-9 


295 364 


6 


610 


'712 


9.0 


2 55.86 


2.9154 


0.0054 


9 19 5«.3 


13.996 


0.310 


95.3 


204 287 373 


'9 


596 


-713 


•8.9 


3 0.98 


3.9699 


0.0063 


6 7 53.4 


13.991 


0.317 


92.5 


5* 91 


6 


611 


714 


8.3 


3 36.68 


3.9047 


0.0053 


9 55 42-4 


13.954 


0.310 


95.9 


304 393 403 


10 


630 


'715 


9.0 


4 0.18 


2.9233 


0.0055 


8 49 56.9 


13.929 


0.313 


94.4 


314 287 


9 


599 


.716 


•8.5 


3 4 17.93^ 


V2.9732 


+0.0063 


-5 54 0.5 


+13.911 


-0.318 


93-5 


2* 395 


6 


614 


m 


8,6 


4 5».04 


3.9032 


0.0053 


9 57 26.6 


13.876 


Q.312 


94.4 


304 393 


lö 


636 


718 


9i3 


4 54.66 


2.9765 


0.0064 


5 41 26.4 


13.872 


0.319 


96.9 


359 364 


5 


587 


719 


9^1 


4 58.30 


2.9340 


0.0057 


8 10 43.4 


13.868 


0.315 


94.3 


98 311 338 


8 


593 


- 720 


9.2 


5 301 


2.9447 


0.0059 


7 33 1.4 


13.863 


0.316 


95.9 


294 368 


7 


554 


731 


•8.2 


3 5 4.68 


+2.9757 


+0.0065 


-5 44 9.8 


+13.861 


—0.330 


93.5 


5* 295 


5 


589 


732 


8.7 


5 5.83 


2.9657 


0.0063 


6 19 14.3 


13.860 


0.318 


94.9 


91 367 


6 


616 


7»3 


9.3 


5 "79 


2.9765 


0.0065 


5 41 13-6 


13.854 


0.330 


96.9 


359 367 


5 


590 


724 


9.3 


5 I3.0I 


3.9771 


0.0065 


5 39 4.6 


13.854 


0.330 


99.5 


364 411 


5 


591 


735 


•8.8 


5 18.35 


2.9635 


0.0063 


6 36 34.8 


13.847 


0.318 


92.5 


3^ 91 


6 


617 


726 


9.0 


3 5 28.31 


+3.9107 


+0.0054 


—9 30 31.8 


+13.836 


-0.313 


96.3 


287 369 373 


9 


603 


727 


[7.8] 


5 40.45 


3.9748 


0.0065 


5 46 35.0 


13.824 


0.330 


94.5 


5 362 


5 


592 


'728 


9.1 


5 43.17 


3.9463 


0.0060 


7 26 30.7 


13.821 


o.3'7 


94.3 


197 298 


7 


556 


729 


8.2 


5 47.08 


2.9554 


0.0061 


6 54 19.8 


13.817 


0.318 


94.4 


214 294 


7 


657 


730 


8.7 


5 51.57 


2.9546 


0.0061 


6 57 14.8 


13.812 


0.318 


94.4 


214 294 


7 


558 


' 731 


9.0 


3 6 22.97 


+2.9145 


+0.0055 


-9 15 '-8 


+13.779 


-0.315 


94-3 


304 387 


9 


606 


732 


•8.6 


6 39.97 


3.9690 


0.0064 


6 5 16.4 


13.761 


0.331 


95.9 


295 • 364 


6 


631 


733 


9.3 


6 50.56 


3.9414 


0.0059 


7 41 5.6 


13-749 


0.318 


96.4 


197 403 


7 


560 


734 


8.6 


7 1.60 


3.9501 


0.0060 


7 »0 34.1 


13.738 


0.319 


95.9 


294 368 


7 


56« 


• 735 


9.5 


7 53' 


3.9689 


0.0064 


6 5 3.1 


13.734 


0.333 


96.0 


295 371 


6 


633 


-736 


9.2 


3 7 «0.25 


+2.9551 


+0.0061 


—6 53 56.0 


+13.728 


-0.330 


95.9 


398 368 


7 


562 


737 


8.9 


7 34.59 


3.9383 


0.0057 


8 35 33.1 


13.703 


0.317 


95.0 


98 366 


8 


599 


738 


8.6 


7 40.04 


2.9351 


0.0058 


8 I 30.3 


'3.697 


0.318 


93.5 


98 311 


8 


600 


739 


8.9 


7 42.93 


3.9166 


0.0056 


9 4 52.3 


13.694 


0.316 


94.3 


304 387 


9 


611 


740 


9.1 


7 44.19 


2.9485 


0.0060 


7 14 48.5 


13.692 


0.320 


94.3 


197 294 


7 


563 


741 


•9.4 


3 8 23.66 


4-2.9680 


+0.0064 


-.*6 6 20.2 


+13.650 


-0.323 


93.5 


5* 295 


6 


625 


-742 


8.9 


8 36^2 


2.9576 


0.0063 


6 42 13.4 


13.637 


0.322 


98.0 


364 403 


6 


637 


743 


8.1 


8 58.92 


3.95>6 


0.0061 


7 2 3.9 


13.613 


0.322 


95.9 


398 368 


7 


569 


744 


91 


9 7.62 


3.9139 


0.0055 


9 14 37.1 


13.603 


0.317 


94.3 


304 387 


9 


617 


745 


8.4 


9 7.89 


2.9181 


0.0056 


8 56 42.4 


13.603 


0.318 


94.4 


214 293 


9 


618 


746 


8.6 


3 9 32.04 


+3.9423 


+0.0059- 


-7 33 2.7 


+13.577 


—0.321 


94.3 


197 294 


7 


57' 


747 


7.9 


9 46.24 


2.9505 


0.0061 


7 4 28.9 


13.562 


0.323 


95.9 


398 368 


7 


574 


748 


8.8 


9 56.52 


2.9253 


0.0057 


8 30 21.5 


13.551 


0.330 


96.4 


338 366 


8 


608 


, 749 


9.1 


9 58.77 


2.9449 


0.0060 


7 23 33.1 


13.548 


0.333 


95.9 


294 368 


7 


575 


750 


9.1 
' 3*8 c 


10 6.21 
)?9 370 


2.9145 


0.0056 


9 7 3-2 


13.540 


0.319 


95.9 


293 369 


9 


619 






6-0 
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Nr. 


Gr. 


A.R. 


1900 


Praec. 


Var. 
saec 


Decl. 1900 


Praec. 


Var. 

saec. 


Ep. 


Zonen 


B.D. 




75' 


8.7 


3** 10» 8!5i 


+2?97i8 


4-o!oo64 


- 5*50' 29:6 


+«3-538 


-07325 


95.9 


295 367 


6*» 630 


. 


752 


•8.7 


10 


39.63 


2.9584 


0.0063 


6 36 16.0 


"3-5I5 


0.325 


95.5 


5* 402 


6 631 




753 


7.0 


10 


40.05 


2.9137 


0.0056 


9 8 36.4 


«3.504 


0.330 


95.4 


214 359 


9 633 




754 


4-3 


10 


58.49 


9«9ia6 


0.0055 


9 11 38.0 


13^84 


0.317 




FuncLCat. 


9 624 




755^ 


6.3 


II 


4.30 


2.9637 


0.0063 


6 17 18.3 


«3-478 


0.325 


95-9 


295 367 


6 636 




756 


7.7 


3 II 


13-51 


4-3.9384 


4-0.0057 


-8 17 42.6 


+13.468 


—0.321 


96.4 


338 366 


8 614 




757 


6.5 


II 


34.60 


3.9668 


0.0064 


6 5 56.5 


«3-456 


0.326 


98.0 


367 402 


6 638 


- 


758 


9.3 


II 


42.35 


3.9386 


0.0059 


7 41 47.0 


«3-437 


0.324 


95.9 


294 368 


7 577 




759 


6.7 


II 


44.85 


3.9063 


0.0054 


9 31 28.8 


«3-434 


0.330 


95-9 


293 369 


9 637 


- 


760 


9.2 


II 


46.84 


3.9081 


0.0055 


9 24 430 


«3.432 


0.331 


99.5 


369 4«« 


9 638 




761 


9.3 


3 " 


52.33 


-h3.9IOO 


+ 0.0055 


-9 18 14.9 


+«3.426 


—0.331 


96.2 


287 359 37« 


9 639 


- 


^762 


9.3 


13 


36.13 


2.9326 


0.0058 


8 15.7 


«3-378 


0.324 


93.5 


98 313 


8 619 




763 


9.0 


13 


51,63 


3.9069 


0.0055 


9 36 50.1 


«3.36« 


0.333 


95-9 


293 369 


9 631 




764 


♦8.8 


13 


55-24 


3.9639 


0.0063 


6 16 58.7 


«3-357 


0.338 


93-5 


5* 295 


6 643 




765 


8.9 


13 


«5-73 


3.8998 


0.0054 


9 49 23.3 


«3.335 


0.333 


95.4 


214 359 


9 633 


«i 


-.766 


8.9 


3 "3 


17.03 


4-3.9540 


4-0.0063 


-6 46 44.0 


+«3-334 


-0.337 


94.9 


9« 364 


6 644 




767 


8.4 


13 


58.03 


3.9148 


0.0056 


8 57 410 


13-289 


0.324 


95-9 


287 372 


9 635 




768 


9.1 


14 


14.70 


3.8988 


0.0053 


9 50 39.1 


13.271 


0.323 


95-9 


293 369 


«0 653 


- 


►769 


•9.2 


14 


33.09 


3.9561 


0.0063 


6 37 55.3* 


13.262 


0.339 


92.5 95.7 


5* 91 408^ 


6 648 


- 


-?7o 


•9.2 


14 


37.23 


3.9561 


0.0063 


6 37 43.8 


13.246 


0.330 


92.5 


5^ 9« 


6 651 


^ 


-27' 


•9.5 


3 '4 


38.60 


+3.9613 


4-0.0063 


~6 30 6.1 


+«3.245 


-0.330 


93.5 


2* 295 


6 653 


- 


-472 


9.3 


14 


41.00 


3.9374 


0.0058 


8 14 25.5 


13.343 


0.327 


95.0 


98 366 


8 636 


_ 


«773 


9.1 


15 


23.26 


2.9350 


0.0060 


7 47 20.4 


13.196 


0.327 


96.9 


359 367 


7 583 


« 


J74 


9.2 


15 


58.78» 


2.9337 


0.0059 


7 50 34.4 


«3.«57 


0.338 


95.0 97.3 


98 366 409^ 


8 633 


. 


JUS 


9.3 


16 


5.61 


3.9070 


0.0055 


9 19 27.6 


«3- «49 


0.336 


96.4 


287 36« 369 373 


9 643 




776 


8.9 


3 16 


46.55 


+2.9331 


4-0.0059 


-7 5« 28.3 


+13.104 


-0.339 


93-5 


98 311 


8 637 




777 


•9.3 


16 


50.23 


3.9698 


0.0066 


5 48 30.0 


13.100 


0.333 


93.5 


5^ 295 


5 636 




778 


9.1 


17 


11.20 


3.9160 


0.0057 


8 47 21.3* 


«3.077 


0.338 


96.9 98.6 


359 366 409^ 


8 639' 




779 


•8.3 


17 


18.30 


2.9643 


0.0065 


6 6 14.6 


1 3.069 


0.334 


92.4 


2' 7^ 9« 


6 663 




780 


8.8 


«7 


31-63 


3.9032 


0.0055 


9 32 13.6 


«3.054 


0.327 


94.4 


314 387 


9 649 




781 


8.8 


3 17 


3526 


4-2.8996 


+0.0055 


-9 40 38.9 


+13.050 


-0.327 


94-4 


2«4 293 


9 650 


• 


.782 


9.1 


18 


0.91 


2.9402 


0.0061 


7 25 43-6 


13.033 


0.332 


95.9 


394 368 


7 589 




783 


9.0 


18 


12.43 


2.8945 


0.0054 


9 56 24.0 


13.009 


0.327 


95-9 


293 369 


10 663 




784 


9.1 


18 


13.25 


2.9033 


0.0055 


9 27 36.3 


13.008 


0.328 


95.9 


287 37« 


9 653 




785 


6.7 


18 


24.74 


3.9270 


0.0059 


8 8 38.86 


«2.995 


0.33« 


94.7 


98 313 361 


8 643 




786 


8.3 


3 18 


52.23 


4-2.9367 


+0.0060 


-7 35 53.3 


+13.965 


-0.333 


95-9 


294 367 


7 590 




787 


8.9 


18 


52.90 


2.9374 


0.0060 


7 33 36.4 


13.964 


0.333 


95-9 


294 367 


7 59« 




788 


•9.1 


18 


55-36 


2.9666 


0.0065 


5 56 35.7 


13.961 


0.336 


93.5 


5* 295 


6 670 




789 


9.3 


18 


57.40 


2.9597 


0.0064 


6 19 13.6 


«2.959 


0.335 


95-9 


295 364 


6 671 




790 


•8.8 


19 


14.04 


2.9463 


0.0063 


7 3 20.6 


13.940 


0.334 


95-2 


7* 298 361 373 


7 593 


- 


* 791 


8.9 


3 "9 


16.36 


4-2.9710 


4-0.0066 


-5 41 25.5 


+12.938 


-0.337 


92.5 


3 91 


5 636 


.. 


. 792 


9.0 


19 


39.33 


2.9343 


0.0060 


7 42 5"o 


12.933 


0.333 


96.9 


359 367 


7 594 




793 


9.0 


19 


30.39 


2.9060 


0.0055 


9 15 41.9 


13.932 


0.329 


95-9 


287 369 


9 654 




794 


•7.8 


30 


4.01 


3.9706 


0.0066 


5 4' 40.3 


12.885 


0.338 


95.0 


2* 295 390 


5 642 1 




795 


9.1 


30 


14.99 


3.9047 


0.0055 


9 18 21.7« 


12.872 


0.330 


94.4 98.2 


214 387 408^ 410^ 


9 655 




796 


8.6 


3 20 


«5.85 


+2.9453 


4-0.0063 


-7 5 '8.5 


+12.872 


-0.335 


95-9 


298 368 


7 596 




797 


8.5 


30 


52.45 


3.9I8I 


0.0057 


8 33 48.7 


13.831 


0.333 


95.4 


98 211 403 


8 648 




798 


9.0 


21 


3.83 


2.9379 


0.0061 


7 38 33.4 


13.819 


0.335 


95.9 


294 367 


7 598 




799 


9.1 


21 


10.10 


3.8952 


0.0054 


9 47 35.6 


13.811 


0.330 


95-9 


293 369 


9 659 




800 


8.9 


21 


20.86 


2.9037 


0.0055 


9 19 49.4 


«2.799 


0.33 « 


94.4 


314 387 


9 661 






* Z 


. 395: Dpi.? maj. 


« 54^1 57?o 54; 


'9 » 58788 58 


767 * 2179 I9?S 


2274 * 


37"3 38?3 4079; E. 


B. -0733 1 
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3474 3o78 1978 



















Po 



Po 



A, 



ro 



F 



GrS- 
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Zone —6» bis —10°. Wien-Ottakring. 



Nr. 


Gr. 


A-R. 


1900 


Praec. 


Var. 
saec. 


Decl. 1900 


Praec. 


Var. 
saec. 


Ep. 


Zonen 


1 [1 
B.D. 


8oi 


•8.9 


3»'2i"38!6o 


+2!9677 


+o!oo66 


-5%9' 2?i 


+1 2-779 


-o"339 


92.4 


5^ 7^ 91 


5' 656 


802 


9.3 


21 


42.21 


2.9023 


0.0055 


9 23 23.6 


«2.775 


0.332 


96.3 


293 37« 373 


9 662 


803 


9.2 


21 


48.93 


2.8962 


0.0055 


9 42 57.8 


12.767 


0.332 


97.0 


359 372 


9 663 


804 


8.8 


21 


54.88 


2.8933 


0.0054 


9 52 7.1 


12.760 


0.331 


96.9 


359 369 


10 679 


805 


8.1 


22 


2.84 


2.9216 


0.0058 


8 19 53.» 


12.752 


0.334 


93.5 


98 212 


8 653 


806 


8.9 


3 22 


7.83 


+2.9689 


+0.0066 


-5 44 37.2 


+12.746 


-0.340 


94.9 


91 364 


5 662 


807 


8.8 


22 


33-71 


2.9401 


0.0061 


7 «8 47.9 


12.717 


0.337 


95-9 


294 368 


7 601 


808 


8.9 


22 


48.90 


2.9378 


0.0061 


7 25 46.6 


12.700 


0.337 


95.9 


294 367 


7 602 ! 


809 


9.0 


23 


6.73 


2.9108 


0.0056 


8 53 8.5 


12.679 


0.334 


95.9 


287 369 


9 670 i 


810 


8.7 


23 


23.54 


2.9478 


0.0062 


6 52 19.9 


12.660 


0.339 


95.9 


298 368 


7 603 


811 


•9.2 


3 24 


8.14 


+2.9632 


+0.0065 


—6 38.1 


+12.610 


-^.342 


93.5 


2* 295 


6 681 : 


812 


9.1 


24 


18.44 


2.8955 


0.0055 


9 40 26.4 


12.598 


0.334 


95.9 


293 369 


9 677 


813 


8.8 


24 


22.29 


2.9552 


0.0064 


6 26 44.9 


12.594 


0.341 


94.9 


9" 364 


6 682 


8i4 


9.2 


24 


28.06 


2.9652 


0.0065 


5 53 57.3 


12.587 


0.342 


95.9 


295 367 


6 683 


815 


6.3 


24 


45.29 


2.9421 


0.0062 


7 8 47.3 


12.568 


0.340 


94.4 


214 294 


7 606 


816 


9.0 


3 25 


3.28 


+2.9386 


+0.0061 


-7 19 50.4 


+12.547 


-0.340 


95.9 


294 368 


7 607 


817 


9.1 


25 


4.72 


2.9516 


0.0063 


6 37 39.2 


12.546 


0.342 


96.9 


359 364 


6 685 


818 


9.0 


25 


13.99 


2.9436 


0.0062 


7 3 «7.7 


'2.535 


0.341 


96.9 


361 368 


7 610 


.819 


9.1 


25 


37.61 


2.9492 


0.0063 


6 44 39.5 


12.508 


0.342 


96.9 


359 364 


6 686 


820 


9.0 


25 


49.58 


2.9431 


0.0062 


7 4 8.2 


12.495 


0.34» 


96.9 


361 368 


7 614 


821 


8.8 


3 25 


52.70 


+2.9523 


+0.0063 


-6 33 57.3 


+12.491 


-0.342 


93.5 


2 295 


6 689 


822 


9.2 


26 


2.60 


2.9040 


0.0057 


9 9 45.5 


12.480 


0.337 


95.9 


293 369 


9 686 


823 


8.3 


26 


4.51 


2.9633 


0.0065 


5 58 18.4 


12.478 


0.344 


99.5 


367 410 


6 690 


824 


9.2 


26 


".35 


2.9172 


0.0058 


8 27 2.8 


12.470 


0.339 


93.5 


98 212 


8 664 


825 


•8.7 


26 


48.24 


2.9549 


0.0064 


6 24 22.1 


12.428 


0.343 


92.5 


5^ 95 


6 694 


826 


8.9 


3 27 


7.17 


+2.9408 


+0.0062 


-7 9 44.6 


+12.406 


-^.343 


94.4 


210 294 


7 617 


827 


7.8 


27 


10.25 


2.9218 


0.0059 


8 10 46.1 


12.402 


0.340 


950 


98 366 


8 666 1 


828 


9.2 


27 


10.74 


2.8927 


0.0055 


9 43 29.7 


12.402 


0.337 


97.6 


359 '369 402 


9 690 


829 


8.9 


27 


11.86 


2.9035 


0.0057 


9 9 3.5 


12.401 


0.338 


94.4 


214 293 


9 691 


830 


•8.8 


27 


21.06 


2.9561 


0.0064 


6 20 3.7 


12.390 


0.344 


94.5 


2* 361 


6 695 


831 


•7.5 


3 27 


21.77 


+2.9357 


+0.0061 


-7 25 41.8 


+12.389 


--0.342 


94.4 


210* 294 


7 618 


.832 


9.2 


27 


23.05 


2.9356 


0.0061 


7 25 40.6 


12.388 


0.342 


94.4 


210 294 


7 619 


833 


8.9 


27 


32.54 


2.9098 


0.0057 


8 48 16.8 


12.377 


0.339 


98.0 


366 402 


8 668 


834 


8.2 


27 


33.12 


2.9073 


0.0057 


8 56 9.0 


12.376 


0.338 


95.9 


293 366 


9 693 


835 


8.7 


27 


59.39 


2.9306 


0.0060 


7 41 '.6 


12.346 


0.343 


96.9 


361 368 


7 622 


836 


3^ 


3 28 


13.08 


+«.8907 


+0.0055 


-9 47 48.0 


+ia.33o 


-0.336 




Fund. Cat. 


9 697 


837 


7.8 


28 


44.74 


2.9289 


0.0060 


7 45 7-4 


12.294 


0.343 


98.0 


368 402 


7 624 


838 


9.0 


28 


46.89 


2.8924 


0.0055 


9 41 i'.5 


12.291 


0.339 


96.9 


359 369 


9 698 


839 


7.9 


28 


47-74 


2.9287 


0.0060 


7 45 58.1 


12.290 


0.343 


95-9 


294 368 


7 625 


840 


9.2 


29 


15.06 


2.8967 


0.0056 


9 26 31.2 


12.259 


0.339 


96.3 


293 372 373 


9 701 


841 


8.1 


3 29 


21.08 


•♦•2.9455 


+0.0062 


-6 51 23.4 


+12.252 


-0.345 


97.0 


361 371 


7 637 


842 


9.1 


29 


29.42 


2.8950 


0.0055 


9 3> 39.8 


12.242 


0.339 


96.0 


293 372 


9 702 


843 


8.3 


29 


45.94 


2.9293 


0.0060 


7 42 38.4 


12.223 


0.345 


94.4 


210 294 


7 629 


844 


•9.1 


29 


48.30 


2.9476 


0,0063 


6 44 1.0 


12.220 


0.347 


92.5 


2* 5* 91 95 


6 702 


845 


9.0 


30 


17.32 


2.9197 


0.0059 


8 12 10.5 


12.187 


0.343 


93.5 


98 212 


8 675 


846 


9.5 


3 30 


2499 


+2.9070 


+0.0057 


-8 52 19.3 


+12.178 


-0.341 


97.1 


373 


9 706 


847 


8.9 


30 


26.53 


2.9025 


0.0057 


9 6 7.2 


12.176 


0.341 


95-4 


207 359 


9 707 


848 


8.9 


30 


45.39 


2.9424 


0.0062 


6 59 28.7 


12.154 


0.347 


95.4 


210 361 


7 631 


849 


9.4 


30 


53.81 


2.9210 


0.0059 


8 7 17.6 


12.145 


0.345 


950 


98 366 


8 676 


850 


9.0 


30 


54.56 


2.8980 


0.0056 


9 19 40.7 


12.144 


0.341 


94.4 


207 293 


9 708 

1 



A 

^^ 

f 



r r 



fs- 

na 

fö 
Fi. 

<T 



Zone —6° bis — lo^ Wien-Ottakring. 



^9 



Nr. 



Gr. 



A.R. 1900 



Praec. 


Var. 




saec. 


+2f8968 


40?0056 


3.9041 


0.0057 


2.9623 


0.0065 


2.9068 


0.0057 


2.8841 


0.0054 


4-2.91 10 


4-0.0058 


2.9224 


0.0059 


2.9355 


0.0061 


2.9226 


0.0059 


2.9064 


0.0057 


4-2.9181 


4-0.0059 


2.9357 


0.0060 


2.9532 


0.0064 


2.9552 


0.0064 


2.9273 


0.0060 


4.2.9057 


4-0.0057 


2.9608 


0.0065 


2.9440 


0.0063 


2.8962 


0.0056 


2.9149 


0.0058 


4-2.9182 


40.0059 


2.9384 


0.0062 


2.9594 


0.0065 


2.8948 


0.0056 


2.9131 


0.0058 


+2.9122 


4-0.0058 


2.9489 


0.0062 


2.8978 


0.0056 


2.9394 


0.0061 


2.9650 


0.0065 


4-2.9560 


-1-0.0064 


2.9589 


0.0064 


2.891 1 


0.0055 


2.95 '3 


0.0063 


2.9445 


0.0062 


4-2.9286 


-1-0.0060 


2.9202 


0.0059 


2.9116 


0.0058 


2.8969 


0.0056 


2.9233 


0.0059 


4-2.91 21 


4-0.0058 


2.9550 


0.0064 


2.8818 


0.0054 


2.9155 


0.0059 


2.8871 


0.0055 


-♦-2.9508 


-10.0063 


2.9536 


0.0063 


2.9014 


0.0057 


2.9120 


0.0058 


2.8923 


0.0056 



DecL 1900 



Praec. 



Var. 
saec. 



£p. 



Zonen 



B.D. 



_i 



851 
852 
853 
854 
855 
856 

857 
858 

859 
.860 

861 
862 
863 
864 
865 

866 
867 
868 
869 
870 

871 
872 
873 
874 

875 

876 

877 
878 

879 
880 

881 
882 
883 
884 
885 

886 
887 
888 
889 
890 

891 
892 
893 
894 
895 
896 

897 
898 

899 
900 



8.4 

9.3 

•9.0 

9.3 
8.8 

8.9 
8.8 
8.8 
8.6 
9.2 

8.0 

8.1 

•9.1 

•8.3 

•6.0 

7.4 
6.5 
9.2 
9.0 
8.3 
8.2 
7.3 
•9.5 
7-5 
8.1 

9.2 
•8.6 
9.0 
9.0 
9.1 
9.2 

•8.7 
8.6 

8.7 
8.7 

8.3 
9-1 
9.0 
8.8 
9.2 

8.8 
8.9 
7.7 
7.8 
9.1 

8.6 

8.7 
8.6 

9.1 
9.1 



3** 30" 59V 
31 6.76 
31 19.01 

31 50.52 

32 39-68 



32 
32 
33 
33 
33 



50.19 
58.21 

'•33 
2.38 
7.18 



3 33 10.08 

33 «755 

33 3 1.68 

33 33.02 

33 36.20 



33 
34 
34 
34 
34 

34 
34 
34 
35 
35 

35 
35 
36 
36 
36 



59.35 
4.88 
12.01 
28.21 
36.18 

46.80 
52.73 
58.05 
20.70 
25.74 

35.54 

56.08 

0.00 

5.93 

7.04 



36 18.59 
36 20.34 
36 32.69 

36 35.»5 
2.96 



37 

37 
37 
38 
38 
38 

38 
38 
38 
39 
39 

39 
39 
39 
39 
40 



14.3« 

27.98 

6.87 

7.01 

15.65 

40.79 

45.48 

56.76 

3.09 

6.14 

741 
16.05 
42.27 
51.56 
26.39 



-9"23' 
9 o 

5 55 

8 50 

9 59 

-8 35 

7 59 

7 18 

7 58 

8 49 

-8 12 
7 48 

6 21 

6 14 

7 43 

-8 49 

5 56 

6 49 

9 19 

8 20 

-8 9 

7 6 
6 o 

9 21 

8 24 

-8 27 

6 31 
II 

I 
41 



6 44 

-7 33 

7 59 

8 24 

9 10 

7 48 
-8 22 

6 9 
9 55 

8 II 

9 38 
-6 22 

6 13 
8 54 

8 21 

9 20 



I3?i 

4.3 

8.2 

10.9 

33.0 

18.2 
29.1 

4.3 
40.0 
17.0 

23.0 

42.5 

14.2 

52.2 

2.3 

58.9 
46.4 
33.2 
9.7 
10.8 

50.2 

lO.I 

5.1 
46.4 

37.4 

5.0 
51.0 

6.0 
30.2 
19.8 

11.8 

8.2 

53.2 

39.3 
18.6 

47.2 

21.8^ 

50.9* 

26.2 
44.0 

50.3 
38.9 

10.3 
55.0 
48.4 

25.3 

22.9 

7.9 

6.2 

43-3' 



4-12^138 
12.130 
12.115 
12.079 
12.021 

4-12.009 
12.000 
11.996 

"995 
1 1 .989 

-•-11.986 

11.977 
11.961 

11.959 
i».955 
-»-11.928 
11.922 
11.913 
11.894 
11.885 

+11.873 
11.866 
11.859 

"833 
11.827 

+11.815 
11.791 
11.786 
11.779 
11.778 

+11.764 
11.762 
11.748 

".745 
11.712 

+11.698 
11.682 
11.636 
11.636 
11.626 

+11.596 
11.590 

"577 
11.569 
11.566 

+11.564 
".554 
"•523 
11.511 
11.470 



-0-34I 
0.342 
0.349 
0.343 
0.342 

-0.345 
0.347 
0.348 

0.347 
0.345 
-0.346 
0.347 
0.351 
0.352 
0.349 

-0.346 
0.352 
0.350 
0.344 
0.348 

-0.349 
0.351 
0.353 
0.345 
0.348 

-0.349 
0.353 
0.347 
0.352 
0.355 

-0.354 
0.354 
0.347 
0.354 
0.354 

-0.352 
0.351 
0.351 
0.349 
0.352 

-0.352 

0.357 
0.348 

0.352 
0.349 

-0.356 
0.357 
0.35 « 
0.353 
0.350 



9+4 
97.5 
92.5 
97-5 
94.4 

96.9 
95.0 
95-9 
96.3 
96.9 

96.0 
94.4 
92.5 
93-3 
94.4 

96.9 
95.0 
95-9 
94.4 
95.7 

96.0 
94-4 
93.5 96.3 
94.4 
96.9 

96.9 
94.5 
95-6 
94.4 
97.5 

94.9 
92.7 
96.9 

95.9 
96.2 

95.9 
95.7 
96.9 99.5 
95-9 
99.5 

95.0 
94.9 
95-9 
97.0 
97.7 

97.5 
94.9 
94.4 
95.0 
96.5 98.3 



207 293 

359 390 

2* 5* 91 95 

366 392 
207 293 

361 368 

98 366 

294 367 

98 366 402 

359 368 

211 392 
210 294 

5* 91 

2* 91 295 

210 294* 

361 368 

95 364 

295 364 
207 293 

98 366 372 

212 392 
210 294 

5* 295 409^ 

207 293 

359 366 

359 368 
2* 361 

207 293 390 

210 294 

364 392 

91 367 
5* 91 95 

359 369 

295 367 

295 361 364 

294 368 

98 371 372 
359 366408^4115 

293 369 

367 410 

98 366 

91 364 

293 369 

361 371 372 

369 390 392 

367 392 

91 364 

207 293 

98 366 

207 402 4093 



9' 709 

9 710 

6 704 
8 680 

10 713 

8 683 

8 685 

7 642 

8 688 
8 689 

8 690 

7 644 

6 711 

6 712 

7 647 

8 692 
6 713 

6 7M 

9 7*7 
8 694 

8 696 

7 654 
16 
19 



6 

9 

8 699 

8 



6 

9 
7 
5 
6 
6 

9 
6 
6 

7 
8 
8 
9 
7 

8 
6 
10 
8 
9 

6 
6 

9 
8 



fö 



00 

22 
22 

655 
17 

24 
25 

24 
26 
28 

658 
06 
08 

33 
663 

09 
34 
30 
10 
36 

36 
38 
38 
16 
40 



(rV 






K 



* 20^5 2i?8 237 



« 52!i 49!2 50?6 51^9 



«45"' 42^3 42?5 



3* 



20 



Zone —6* bis — lo^ Wien- Ottakring, 



Nr. 



Gr. 



A.R. 1900 



Praec. 



Var. 
saec. 



Decl. 1900 



Praec 



Var. 
saec. 



Ep. 



Zonen 



B.D. 



901 
902 
903 
904 
905^ 

906 
907 
908 
909 
910 

911 
912 
913 
914 
915 
916 

917 

918 

.919 

920 

921 
922 

923 
924 

925 
926 
927 
928 
929 
930 

931 
932 
933 
934 
935 

936 
937 
938 
939 
.940 

941 
942 

943 
944 
945 
946 

947 
948 

949 
950 



8.3 
9.0 
8.8 
8.8 
8.0 

8.7 
8.1 
8.9 
8.8 
9.1 

9.4 
9.1 
8.5 
8.4 
8.7 

9.1 
8.4 
8.1 

7.3 
9.0 

8.7 
9.6 
9.1 
8.8 

8.3 

9.3 
9.8 
9.1 
9.» 
8.9 

9.1 
9" 
8.1 
9.0 
6.3 
8.2 
9." 
9" 
8.5 
9.2 

9.1 
8.2 

8.3 
7-7 
8.4 

9.1 
9.0 

9.1 
9.1 
8.8 



3So' 



33?69 
40 43-86 

40 59-97 

41 2.41 
41 7.75 



41 
4" 
42 
42 
42 



31.90 

47.98 

2.29 

9.76 

46.64 



3 42 54.83 

42 55-83 

42 56.15 

43 U-40 
43 20.57 

3 43 24.67 

43 38.75 

43 45-61 

43 54.31 

44 20.53 

3 44 39-20 

44 47-82 

44 56.23 

44 58.57 

45 «-65 

3 45 8.87 

45 29.06 
6.69 
10.63 



46 
46 



46 40.28 

3 46 56.02 

47 13-27 
47 46.87 

47 54.46 

48 14.45 
3 48 35-26 

48 5308 

49 5-40 
49 13-37 
49 30.31 

3 49 32.68 

49 33-49 

49 42.09 

49 47.00 

49 50.88 

3 50 0.38 

50 20.45 
50 48.68 

50 49-29 

51 1.62 

Z. 390: DpL i med. 



+2!9i36 
2.9450 
2.9419 
2.9519 
2,8923 

+2.9087 
2.8835 
2.8845 
2.9046 
2.8960 

+2.9613 
2.8993 
2.9305 
2.9104 
2.9388 

+2.8901 
2.9438 
2.9344 
2.9303 
2.9449 

+2.9061 
2.8815 

2.9079 
2.9199 
2.9091 

+2.9607 

2.8773 
2.9484 
2.8981 
2.9170 

+2.9360 
2.9444 

2.8995 
2.9501 

2.9364 

+2.9086 
2.8876 
2.8835 
2.9381 
2.9323 

+2.9162 
2.9514 
2.93'7 
2.8778 
2^9103 

+2.95 II 
2.8895 
2.9399 
2.8937 
2.9223 



+ofoo58 
0.0062 
0.0062 
0.0063 
0.0056 

+0.0058 
0.0055 
0.0055 
0.0058 
0.0057 

+0.0064 
0.0057 
0.0060 
0.0058 
0.0061 

+0.0056 
0.0062 
0.0061 
0.0060 
0.0062 

+0.0058 
0.0055 
0.0058 
0.0059 
0.0057 

+0.0063 
0.0054 
0.0062 
0.0056 
0.0058 

+0.0061 
0.0061 
0.0056 
0.0062 
0.0060 

+0,0057 
0.0055 
0.0055 
0.0061 
0.0060 

+0.0058 
0.0063 
0.0060 
0.0054 
0.0058 

+0.0063 
0.0055 
0.0061 
0.0056 
0.0059 



-8* 15' 2?7 

6 38 8.7 

6 47 30.5 

6 16 37.4 
9 «9 14.7 

-8 28 46.8 

9 45 "-2 

9 4» 49.3 

8 40 26.7 

9 5 28.4 

-5 45 33.1 

8 55 12.5 

7 20 5.0 

8 21 5.7 
6 54 25.9 

-9 22 30.2 

6 38 25.6 

7 7 24.4 

7 19 »5.9 

6 34 14-7 

-8 32 8.4» 

9 46 8.0 

8 26 11.8 

7 49 41.0 

8 22 23.1 

-5 45 13-9 

9 57 35-8 

6 21 49.4 

8 53 50.8 

7 56 17-5 

-6 58 27.1» 

6 32 38.0 

8 47 21.4 
6 14 36.5 
6 55 53-0 

-8 18 44.4 

9 21 8.3 

9 33 8.7 

6 49 19.1 

7 6 39.6 

-7 54 42.4 

6 8 46.3 

7 8 9.7 
9 48 53-9 

8 12 8.2 

-6 9 23.0 

9 13 21.9 

6 42 27.4 
8 59 55-9 

7 34 45.0 



i?46i 
1.449 
1.430 
1.427 
1.420 

«39« 
1.372 
1.355 
".346 
1.302 

1.292 
1.290 
1.290 
1.268 
1.261 

1.256 

1.239 
1.230 
1.220 
1.188 

1.166 
1.155 
i."45 
1.142 
1.138 

1.130 
1.105 
1.059 
1-055 
1.018 

0.999 
0.978 

0.937 
0.928 

0.904 

0.878 
0.856 
0.841 
0.831 
0.810 

0.808 
0.807 
0.796 
0.790 
0.785 

0.773 
0.749 

0.714 

0.713 
0.698 



-0^354 
0-358 
0.357 
0.358 
0.35' 

--0.354 
0.351 
0.352 
0.354 
0.353 

-0.361 
0.354 
0.358 
0.356 

0.359 

-0.353 
0.360 

0.359 
0.359 
0.361 

-0.356 
0.353 
0.357 
0.358 
0.358 

-0.363 
0.354 
0.363 
0.357 
0,360 

-0.362 
0.363 
0.359 
0.365 
0.363 

-0.361 
0.358 
0.358 
0.365 
0.365 

—0.363 
0.368 

0.365 
0.358 
0.362 

-0.368 
0.360 
0.367 
0.361 
0.365 



96.9 98.6 
95.0 
95-9 
94.9 
97.3 

95.0 
96.3 
96.3 
96.9 
96.3 

97.3 95.0 
96.0 
94.4 
93.5 
94.4 

96.9 
94.9 
96.9 
95.9 
94.9 

95.4 97.6 
96.0 
95-0 
94.4 
95.0 

950 

97.5 99.4 
95.0 
94.4 
95.0 

95-4 97.6 
94.9 
95.4 
95.0 
95.4 

93.5 
95-4 
96.0 

96.9 
94.4 

96.9 
95.0 
97.0 
95-9 
950 

94.3 
95.9 
95.7 
95.4 
93.5 



361 368 41 tS 

95 364 

295 364 

91 367 

359 369 390 

98 366 

293 37« 372 

293 369 372 

361 366 

207 359 390 

95 364 410a 

293 37» 
210 294 

98 211 

210 294 

359 369 

91 367 

361 368 

294 367 
91 364 

212 359 4"^ 

293 37« 

98 366 

210 294 

98 366 

95 364 

359 390« 4o8a 

95 364 

207 293 

98 368 

210 361 409^ 
9« 364 

211 359 
95 367 

210 361 

98 212 

207 359 

207 392 

361 364 

210 294 

359 366 

95 367 

368 377 

293 369 

98 366 

95 100 364 

293 369 

91 37« 372 

207 361 

102 210 



9r 

6 
6 
6 
9 
8 
9 
9 
8 

9 

5 

9 
7 
8 

7 

9 
6 

7 
7 
6 

8 

9 
8 

7 
8 

5 

10 
6 

9 
8 

7 
6 
8 
6 
7 
8 
9 
9 
6 

7 

8 
6 
7 
9 
8 

6 

9 
6 

9 
7 



ri8 
743 
745 
746 
74« 

723 
743 
745 
725 
748 

750 
749 
681 
728 
682 

75« 
754 
684 
685 
756 

730 
754 
732 
687 
733 

757 
756 
759 
760 

737 

693 
764 
740 
766 

695 

744 
768 
770 
778 
698 

748 
779 
699 
773 
75« 

782 
775 
784 
779 
706 
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Nr. 


Gr. 


A.R. 


1900 


Praec. 


Var. 
saec. 


Decl. 1900 


Praec. 


Var. 
saec. 


Ep. 


Zonen 


B.D. 


95' 


7.5 


Z^ 5i"i4?o6 


-♦-2f9i5i 


+o?oo57 


-7*55' 5978 


+io!683 


-0^364 


93.5 


98 


211 


8* 757 


952 


8.9 


51 


19.81 


2.9291 


0.0060 


7 14 12.3 


10.676 


0.366 


95.0 


102 


368 


7 707 


953 


9.0 


5' 


38.76 


2.9400 


0.0061 


6 40 52.6^ 


10.652 


0.367 


94.9 97.3 


91 


364 4io5 


6 787 


954 


8.2 


51 


50.25 


2.9553 


0.0063 


5 54 49.8 


10.638 


0.370 


95.0 


95 


367 


6 789 


955 


8.9 


51 


53.88 


2.9317 


0.0060 


7 5 23.7 


10.634 


0.367 


96.7 


294 


371 392 


7 708 


956 


8.0 


3 52 


16.40 


+2.9244 


+0.0059 


-7 27 O.I 


+10.606 


-0.366 


95.9 


294 


368 


7 709 


957 


8.8 


52 


16.42 


2.8980 


0.0056 


8 45 9.1 


10.606 


0.363 


96.9 


359 


366 


8 760 


958 


8.8 


52 


38.26 


2.9562 


0.0063 


5 5' 20.6 


10.579 


0.370 


950 


95 


367 


5 785 


959 


8.7 


52 


39.81 


2.9080 


0.0057 


8 15 13.1 


10.577 


0.364 


95.4 


212 


359 


8 762 


960 


8.3 


52 


45.14 


2.9274 


0.0059 


7 17 28.2 


10.570 


0.366 


95.4 


210 


361 


7 710 


961 


8.9 


3 52 


49.01 


+2.9391 


+0.0061 


—6 42 32.0 


+10.565 


-0.369 


95-6 


91 


364 367 


6 793 


962 


8.2 


52 


50-73 


2.8726 


0.0054 


9 59 18.2 


10.563 


0.360 


95.9 


293 


369 


10 796 


963 


8.9 


53 


2.31 


2.9248 


0.0059 


7 24 5 10 


10.549 


0.367 


96.0 


294 


371 


7 712 


964 


8.3 


53 


10. II 


2.9522 


0.0062 


6 2 34.6 


10.539 


0.37' 


950 


100 


367 


6 795 


965 


8.6 


53 


17.92 


2.9284 


0.0060 


7 13 49.2 


10.529 


0.368 


93.5 


102 


210 


7 713 


966 


9.0 


3 53 


20.49 


4-2.8885 


+0.0056 


-9 II 53-8 


+10.526 


-0.363 


94.4 


207 


293 


9 782 


967 


8.3 


53 


33.81 


2.8866 


0.0055 


9 17 6.6 


10.510 


0.362 


94.4 


207 


293 


9 783 


968 


9.0 


53 


42.30 


2.8804 


0.0055 


9 35 8.2 


10.499 


0.362 


96.9 


359 


369 


9 785 


969 


5.8 


53 


56.63 


2.9579 


0.0063 


5 45 2.2 


10.481 


0.372 


95.0 


95 


364 


5 789 


970 


9.0 


54 


23.43 


2.9138 


0.0058 


7 55 32.7 


10.448 


0.367 


950 


98 


366 


8 765 


971 


9.0 


3 54 


56.28 


-1-2.9031 


+0.0057 


^8 26 27.8 


+10.407 


-0.366 


96.9 


361 


366 


8 767 


972 


9.2 


55 


18.39 


2.8943 


0.0055 


8 51 49.7 


10.380 


0.365 


95.0 


98 


366 


8 768 


973 


9.0 


55 


22.67 


2.8789 


0.0054 


9 36 48.5 


10.374 


0.363 


96.9 


359 


369 


9 791 


-974 


8.4 


55 


24.31 


2.9390 


0.0060 


6 40 3.0 


10.372 


0.371 


94.3 


91 


100 364 


6 799 


• 975 


9.3 


56 


9.70 


2.8851 


0.0054 


9 17 31.4 


10.315 


0.365 


96.3 


293 


369 372 


9 793 


"-976 


8.7 


3 56 


17.67 


+2.9418 


+0.0060 


-6 30 54.4 


+10.305 


-0.372 


95.0 


95 


364 


6 802 


977 


8.6 


56 


18.20 


2.8733 


0.0053 


9 51 49.0 


10.305 


0.363 


94.4 


207 


293 


9 794 


-978 


8.9 


56 


42.19 


2.9133 


0.0057 


7 54 23.8 


10.275 


0.369 


93.5 


98 


211 


8 769 


979 


7.9 


57 


«9.37 


2.9466 


0.0061 


6 15 30.0 


10.228 


0.374 


94.9 


91 


367 


6 805 


.980 


8.9 


57 


20.11 


2.8995 


0.0056 


8 34 9.2 


10.227 


0.368 


96.9 


359 


366 


8 770 


981 


9.1 


3 57 


20.35 


+2.9483 


+0.0061 


—6 10 31.6 


+10.227 


-0.374 


94.9 


91 


364 


6 806 


. 982 


9.0 


57 


26.55 


2.9058 


0.0056 


8 15 20.6 


10.219 


0.369 


95-4 


212 


359 


8 771 


983 


•8.9 


57 


29.70 


2.9257 


0.0058 


7 17 5.2 


10.215 


0.371 


93.4 


100 


102 2IO* 


7 724 


984 


8.5 


58 


12.44 


2.8997 


0.0056 


8 32 27.4 


10.162 


0.368 


95.0 


98 


366 


8 774 


985 


8.8 


58 


13.71 


2.8896 


0.0055 


9 I 48.8 


10.160 


0.367 


94.4 


207 


293 


9 801 


. 986 


8.2 


3 58 


27.57 


+2.9272 


+0.0059 


-7 II 27.4 


+10.143 


-0.373 


93.5 


102 


210 


7 728 


. 987 


9.0 


58 


4340 


2.9474 


0.0061 


6 12 9.3 


10.123 


0.375 


94.9 


91 


364 


6 808 


988 


7.6 


59 


3.70 


2.9447 


0.0060 


6 19 36.1 


10.097 


0.375 


94.9 


91 


364 


6 809 


989 


9.0 


59 


7.23 


2.9179 


0.0058 


7 38 17.9 


10.093 


0.372 


95.0 


100 


368 


7 730 


-990 


91 


59 


17.68 


2.8955 


0.0056 


8 43 19.3 


10.079 


0.369 


950 


98 


369 


8 776 


991 


8.1 


3 59 


26.44 


+2.9142 


+0.0057 


-7 48 8.5 


+10.068 


-0.371 


95.4 


210 


359 


7 731 


992 


8.5 


59 


29.65 


2.8994 


0.0056 


8 31 29.6 


10.064 


0.370 


93.5 97.8 


97 


311 411^ 412^ 


8 778 


993 


8.1 


59 


35.31 


2.9420 


0.0060 


6 26 48.7 


10.057 


0.376 


95.0 


95 


367 


6 811 


994 


8.7 


59 


43.90 


2.9299 


0.0059 


7 2 11.7 


10.046 


0.374 


95.0 


102 


368 


7 734 


995 


8.7 


59 


44.54 


2.9420 


0.0060 


6 26 37.6 


10.046 


0.376 


95.0 


95 


367 


6 812 


. 996 


9.4 


4 


2.29 


+2.8889 


+0.0055 


^9 I II. I 


+10.023 


-0.369 


94.4 


207 


293 


9 806 


997 


9.3 





7.63 


2.9454 


0.0060 


6 16 33.9 


10.016 


0.376 


94.4 


91 


100 371 


6 813 


998 


8.6 





17.88 


2.9159 


0.0058 


7 42 41.5 


10.003 


0.373 


95-4 


210 


361 


7 737 


999 


8.3 





18.68 


2.8781 


0.0054 


9 32 4.6 


10.002 


0.367 


96.9 


359 


369 


9 807 


1000 


8.5 





21.03 


2.9370 


0.0060 


6 40 51.5 


9.999 


0.375 


97.0 98.7 


364 


377 4io3 


6 814 




' 5 


«•2 53?9 5276 
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Zone —6^ bis — lo^ Wien-Ottakring. 



1 



Nr. 



Gr. 



A.R. 1900 



Praec. 



Var. 
saec. 



Decl. 1900 



Praec. 



Var. 
saec. 



Ep. 



Zonen 



B.D. 



lOOI 

1002 

1003 

1004 

-4005 

1006 

-1007 

1008 

1009 

' lOIO 

101 1 

IOI3 
1013 
IOI4 
1015 

IOI6 
IOI7 
IOI8 
IOI9 
1020 

102 1 

'I022 

.1023 

1024 

1025 

.1026 
1027 
1028 
1039 
1030 

1031 
1032 

1033 
1034 
1035 
1036 

1037 
1038 
1039 
1040 

1041 
I042 

1043 
1044 

1045 

1046 

1047 

1048' 

1049 

1050 



8.2 

8.1 
8.8 
9.2 
9.0 

6.8 
9.0 
9.0 
7.9 
9.3 

8.4 
8.9 
7.4 
6.8 
9,2 

8.7 

9.1 
8.8 
8.9 
9.0 

8.9 
9.1 

7-4 
8.6 

8.7 

9.3 
9.0 

7.2 

8.7 

7.4 
9.2 

8.7 
8.6 

•8.9 
6.1 

•6.5 
8.9 
9.1 
8.8 

4-3 
9.« 
•7.0 
8.9 
8.7 
9.2 

9.3 
9.0 

7.2 
8.8 



4»^ o- 
o 
o 
o 
o 



I 
I 

I 

4 I 

2 
2 
2 
2 

4 2 

2 
2 

3 
3 

4 3 
3 
3 
3 

4 

4 4 

4 
4 
4 
4 

4 4 
5 
5 

5 
5 

4 5 
5 
5 
6 
6 

4 6 

7 
7 
7 
7 

4 7 
7 
7 
8 
8 



'30-99 
39.00 
41.44 

42.15 
48.28 

7.43 
19.46 

26.49 
26.75 
48.68 

52.05 
27.32 
28.87 

34.59 
35.28 

35.52 
56.46 
59.71 
19.17 
34.96 

37.34 
39.88 
45.20 

57.44 
0.04 

5.62 
11.87 
29.50 
29.87 
3736 

49.82 
0.06 
6.76 

16.45 
28.71 

29.77 
58.73 
59.26 

36.41 
40.14* 

58.99 

6.86 

7.04 

8.91 

14.32 

18.98 

37.65 

47.47 

2.37 

31.5« 



+259383 
2.9124 

2.9243 
2.9471 
2.9256 

-h2.8862 

2.8875 
2.8892 
2.9074 
2.9187 

+2.8935 
2.8875 
2.8669 
2.9446 
2.9351 

+2.9251 
2.8731 

2.9044 
2.9069 
2.8823 

+2.9138 
2.9015 
2.9042 
2.8889 
2.9439 

-•-2.9008 

2.9405 
2.9163 
2.9042 
2.8723 

-1-2.9048 
2.8691 
2.8671 
2.9428 
2.8854 

-^2.9248 
2.8849 
2.9189 
2.9443 
2.9235 

-1-2.9261 
2.9304 
2.8842 
2.8984 
2.8749 

+2.9523 
2.9328 
2.9260 

2.9353 
2.8702 



-l-o!oo6o 
0.0057 
0.0058 
0.0061 
0.0059 

+0.0055 

0.0055 
0.0054 
0.0057 
0.0058 

+0.0055 
0.0055 
0.0053 
0.0059 
0.0059 

-1-0.0058 
0.0054 
0.0057 
0.0057 
0.0054 

-K).oo57 
0.0056 
0.0057 
0.0055 
0.0059 

-1-0.0056 
0.0059 
0.0057 
0.0057 
0.0054 

-K).oo57 
0.0052 
0.0052 
0.0059 
0.0054 

-1-0.0058 
0.0054 
0.0057 
0.0060 
0.0058 

H-0.0058 
0.0058 
0.0054 
0.0055 
0.0053 

-1-0.0060 
0.0057 
0.0057 
0.0058 
0.0053 



-.6«36'49'2 

7 52 II. I 

7 17 32.5 

6 10 53.4 

7 13 41.8 

-9 7 36.5 

9 3 33.8 

8 58 37.8 

8 5 57.3 

7 32 44.1 

-8 45 45.9 

9 1 55-5 
10 I 32.4 

6 16 32.5 

6 44 5.7 

—7 13 21.2 

9 42 45.5 

8 12 31.2 

8 5 1.9 

9 15 42.3 

-7 44 48.3 

8 20 22.5 

8 12 14.7 

8 56 7.0 

6 17 24.4 

— 8 21 54.6 

6 26 47.8 

7 36 27.7 

8 II 32.1 

9 42 53" 

-8 9 33.3 

9 5» 27.2 

9 56 53.3 

6 19 12.0 

9 4 17. 1 



II 6.6 

4 50.0 
27 44.5 
13 4'.o 

'3 35.9 

5 53-6 
53 31.2 

5 44.8 

8 24 49.7 

9 31 5«.5 



-5 50 1.4 

6 46 5.3 

7 5 27.4 
6 38 27.8 

9 43 30.4 



+9^987 
9.977 
9-974 
9.973 
9.965 

+9.941 
9.925 
9.917 
9.916 
9.888 

+9.884 
9.839 
9.837 
9.830 
9.829 

-h9.829 
9.802 
9.798 
9.773 
9.753 

+9.750 
9.747 
9.740 

9.725 
9.721 

+9.714 
9.706 
9.684 
9.683 
9.674 

+9.658 

9.645 
9.636 
9.624 
9.608 

+9.607 
9.570 
9569 
9-521 
9.517 

+9-492 
9-482 
9.482 
9.480 
9.473 

+9.467 
9.443 
9-430 
9-4 n 
9-373 



-o?375 
0.373 
0.374 
0.377 
0.375 

-0.370 
0.370 
0.370 
0.372 

0.374 

-0.371 
0.371 
0.368 
0.378 
0.377 

-0.376 
0.369 
0.373 
0.375 
0.371 

-0.376 
0.374 
0.374 
0.372 

0.379 
-0.374 
0.379 
0.377 
0.375 
0.37» 

-0.376 
0.370 
0.370 
0.380 
0.373 

-0.378 
0.374 
0.378 
0.381 
0.379 

-0.379 
0.380 

0.375 
0.377 
0.373 

-0.383 
0.381 
0.380 
0.381 
0.374 



96.5 
95.0 
96.9 
97.1 
96.9 

94.4 
94.4 
97.6 
95.0 97.3 
95.0 

93-5 
94.4 
96.9 
94.9 
95.0 

93.5 
97.0 

95.0 

95.0 97.3 

96.7 

95.5 
96.9 

95-0 
'95.5 
94.9 

96.9 
95.0 
96.9 
93-4 93.5 
95.9 

95.6 
97.0 
97.1 
95.0 
95.4 

93-5 
94.5 
97-0 
95.0 
97.0 

97.0 

94.5 
950 
96.0 

95.0 
950 
95.0 
949 
95-9 



341 367 

102 368 

359 368 

371 377 

361 368 

207 293 

207 293 

369 392 

97 366 411^ 
100 368 

98 212 
207 293 
359 369 

91 364 

95 367 

102 210 

361 369 37» 

98 366 

97 366 412^ 

293 371 390 



210 

359 
98^ 
207 

91 

359 
95 
361 
97 
293 
212 
359 
369 
100 
207* 



377 
368 

366 
377 
364 

368 
364 
367 
98a 21 1 

369 

377 
371 
377 
364 
361 



102 210 

207* 300 

368 379 

95 364 

361 371 377 

Fund. Cat 

368 379 

207 300* 

97 366 

300 369 

100 364 

95 37' 

102 368 

91 367 

293 369 



815 
738 
739 
816 

740 

811 
812 
813 
8 785 

7 744 

8 787 

9 815 
10 841 

6 822 

6 823 

7 746 
9 8^19 

8 791 

8 79.2 

9 822 

7 752 

8 795 

8 796 

9 823 
6 829 

8 797 

6 831 

7 754 

8 798 

9 825 

8 801 

9 838 
10 854 

6 838 
9 833 



758 
837 
761 
840 
763 
764 
765 
843 

8 807 

9 844 










fflC 






%l 



5: 



848 
842 
768 

847 
849 



Ko 



40?26 40?I5 40?02 
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Nr. 



Gr. 



A.R. 1900 



Praec. 



Var. 
saec. 



Decl. 1900 



Praec. 



Var. 
saec. 



Ep. 



Zonen 



B.D. 






9.0 
8.4 
9.4 
9.0 
9.0 

8.9 
8.9 
8.6 
9.2 

•4.5 

9.3 
7.6 

•9.3 
8.8 
8.8 

8.4 
8.6 
9.2 
6.3 
8.5 
8.8 
9.3 
7.4 
9.0 
9.2 

9.2 
6.6 
8.6 
6.2 
9.0 

9.2 
8.9 
8.4 
7.9 
•7.7 

8.1 
9.0 
8.8 
8.8 
8.9 
8.7 
9.1 
9.1 
8.6 

9.1 

7.2 

8.7 

8.8 

•9.0 

9.2 



9" o!73 
9 32.16 
9 36.22 
9 56.78 
o 15.74 



17.80 
26.49 
26.95 
37.92 
40.84 

46.27 

53-93 

21.92 

22.87 

I 24.47 



40.32 
53.20 
22.19 
25.82 
11.36 

20.63 
32.65 
41.07 
42.42 
0.47 

21.97 
44.14 
51-47 
5^.77 
58.20 

6 0.17 

6 8.21 

6 15.91 

6 36.33 

6 43.74 

6 45.40 

6 45.96 

6 51.12 
t6 55.46 

7 >>.04 



29,06 
3 '.46 
40.57 
55-62 
16.80 



8 29.06 

9 4-02 
9 20.36 
9 26.60 
9 29.58 



+2!8725 
2.9225 
2.8829 
2.9179 
2.8654 

+2.8656 
2.9168 
2.8689 
2.8961 
2.9099 

+2.9098 
2.8869 
2.9512 

2.8971 
2.8960 

+2.9271 
2.8691 
2.9128 

2.9323 
2.91 16 

+2.9307 
2.8616 
2.8966 
2,8875 
2.9385 

+2.9380 
2.9363 
2.8741 
2.9075 
2.9082 

+2.9194 
2,9508 
2.8803 
2.9397 
2.9352 

+2.8962 
2.9408 
2.9427 
2.9304 
2.9441 

+2.8746 
2.8861 
2.9078 
2.8891 
2.8957 

+2.9043 

2.8645 
2.9198 
2.9509 
2.9518 



+o?oo53 
0.0057 
0.0054 
0.0057 
0.0052 

+0.0052 
0.0057 
0.0053 
0.0055 
0.0056 

+0.0056 
0.0054 
0.0060 
0.0055 
0.0055 

+0.0057 
0.0053 
0.0056 
0.0058 
0.0055 

+0.0056 
0.0052 
0.0054 
0.0053 
0.0057 

+0.0057 
0.0057 
0.0052 
0.0055 
0.0055 

+0.0056 
0.0058 
0.0053 
0.0057 
0.0057 

+0.0054 
0.0057 
0.0058 
0.0057 
0.0058 

+0.0052 
0.0052 
0.0054 
0.0053 
0.0053 

+0.0054 
0.0051 
0.0055 
0.0058 
0.0058 



.9^*36' 24!i 

7 13 38.1 

9 6 20.1 

7 26 22.1 

9 54 38.6 

-9 54 10.6 

7 29 5-8 
9 44 28.8 

8 27 31.2 

7 48 13.4 

-7 48 35.2 

8 53 11.7 

5 49 52.1 
8 23 38.6 

8 26 57.9I 

-6 58 32.1 

9 42 6.0 
7 38 26.7 

6 43 6.3 

7 40 1.9 



-6 45 
9 59 
8 21 

8 47 
6 23 

-6 24 

6 29 

9 23 

7 49 
7 47 

-7 16 

5 47 
9 5 

6 18 

6 31 
-8 20 
6 15 
6 9 
6 44 
6 5 



52.6 

42.8 

40.5* 

14.7* 

24.4 

24.3 
0.9 
17.9 
54.2 
35.1 
19.9 

47.1 
25.2 

33.8 
15.6» 

44.2 
18.9 
51.2 

33.7 
40.4 



-9 20 4.4 
8 47 59.3 

7 47 9.1 

8 39 7.2 

8 20 37.7 

-7 56 16.7 

9 46 7-2 
7 12 18.6 
5 44 5'.6 
5 42 33.3 



+9*336 

9.295 
9.290 
9.263 
9-239 

+9.236 
9.225 
9.224 
9.210 
9.206 

+9.199 
9.189 

9.153 
9- '52 
9.150 

+9.129 
9.112 

9.075 
9.070 
8.932 

+8.920 

8.905 
8.893 
8.892 
8.868 

+8.840 
8.8 II 
8.801 
8.801 
8.793 

+8.790 
8.780 
8.769 
8.743 
8.733 

+8.731 
8.730 
8.723 
8.717 
8.697 

+8.673 
8,670 
8.658 
8.638 
8.6 11 

+8.594 
8.548 

8.527 
8.519 
8.515 



-o?374 
0.382 

0.377 
0.381 

0.374 

-0.374 
0.381 

0.375 
0.379 
0.381 

-0.381 
0.378 
0.387 
0.380 
0.380 

-0.383 

0.376 

•0.383 

0.385 

0.384 

-0.386 

0.377 
0.382 
0.381 
0.388 

—0.388 
0.389 
0.380 
0.385 
0.385 

-0.386 
0.391 
0.381 
0.389 
0.388 

-0.384 
0.389 
0.390 
0.389 
0.391 

-0.381 

0.383 
0.386 
0.384 
0.385 

-0.386 
0.381 
0.389 
0.394 
0.394 



97.0 
93.5 
97.3 
93.5 
94.4 

94-4 
97.0 97.1 
96.0 
95.0 
95.1 

95.0 
95.5 
94.9 
96.9 
97-3 98.5 

93-5 
96.0 
97.0 
95.6 
93.4 

94.9 
94.5 

97.3 99.2 
93.5 97-8 

95.0 

95.0 
94.9 
94.5 
93.5 
93-5 

96.1 
96,5 
95.0 
99.5 

98.4 99.3 

93.5 97.8 
96.9 
96.9 
96.5 
96.9 

94.5 
95.0 
94.7 
95.0 97.3 
96.9 

97.0 
96.0 

93.5 
95-0 
95.0 



361 369 377 

100 210 

359 372 390 

102 210 

207 293 

207 293 

361 371 377^ 379 

300 369 

98 366 

100 371* 

100 367 

211 377 

91* 364 

359 366 

97 366 407 4io5 



9* 852 

7 773 

9 854 

7 776 

10 874 

lo 875 

7 779 
9 856 

8 814 
7 780 

7 781 

8 815 
5 865 
8 819 
8 820 



102 


210 




7 


785 


300 


369 




9 


859 


359 


368 


379 


7 


787 


91 


364 


367 


6 


862 


100 


102 


210 


7 


792 


91 


364 




6 


870 



207 300 

5 Beob.» 
98 211 409^ 410^ 

95 364 

95 364 

91 367 

207 300 

100 210 

100 210 

102 371 37a 379 

340 367 
207 344 
368 410 

341 371 407* 411^ 

97 212 409^ 412^ 

360 364 
359 368 
341 367 
359 368 

207 300 

98 366 
102 210 379 

97 366 412^ 

361 368 

366 377 
300 369 
102 210 

95* 364 

95 364 



10 891 

8 829 

8 830 
6 872 

6 873 

6 875 

9 873 

7 798 
7 799 



800 
883 

874 
878 

879 



8 839 
6 880 
6 881 
6 883 

6 885 

9 882 
8 842 

7 803 

8 844 
8 845 

8 846 

9 889 
7 807 
5 901 
5 902 



hl 



\ 



o 












G-5- 



' 59"6 57'2 57-9 56?9 
i6?6 14-0 13:3 i4?8 



« 4i!8 39?2 40w'7 40*7 39*9 
» i6!6 13:9 15^6 i6!2 



» ZZ. 97 366 407 411S 412^ 
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Nr. 


Gr. 


A.It 


1900 


Praec. 


Var. 
saec. 


DecL 1900 


Praec. 


Var. 
saec. 


Ep. 


Zonen 


B.D. 


IIOI 


8.7 


4** 19™ 33-23 


+2*9283 


+o?oo55 


-6«48' 8?o 


+8?5io 


-0:391 


96.5 


341 


367 


6« 897 


II02 


8.6 


19 


49.50 


2.9471 


0.0057 


5 55 ".9 


8.488 


0.393 


96.5 


340 


367 


6 898 


IIO3I 


•8.0 


19 


54.44 


2.8813 


0.0052 


8 58 44.5 


8.482 


0,384 


96.0 


300- 


369 


9 892 


1104 


8.9 


«9 


58.28 


2.8966 


0.0053 


8 15 59.5 


8.477 


0.386 


96.9 


361 


366 


8 853 


IIO5 


•8.4 


19 


58.61 


2.8710 


0.0052 


9 27 13.4 


8.476 


0.383 


96.6 


344* 


371 


9 894 


-1106 


•8.5 


4 20 


3.40 


+2.8813 


+0.0052 


-8 58 30.5 


+8.470 


-0.384 


96.0 


300* 


369 


9 896 


-IIO7 


9.0 


20 


17.27 


2.8909 


0.0053 


8 31 35.9 


8.452 


0.385 


950 


97 


366 


8 855 


II08 


8.0 


20 


22.77 


2.9478 


0.0057 


5 52 54.1 


8.444 


0.393 


96.5 


340 


367 


5 906 


-*I09 


9.0 


21 


34.64 


2.9000 


0.0054 


8 5 14.2* 


8.349 


0.388 


95.4 97.6 


212 


359 409^ 


8 861 


IIIO 


7.6 


21 


47.53 


2.93«4 


0.0055 


6 37 49.9 


8.332 


0.392 


95.0 


100 


364 


6 906 


IUI 


7-5 


4 21 


53.69 


+2.92 II 


+0.0055 


-7 6 29.4 


+8.324 


-0.39' 


93.5 


102 


210 


7 813 


-iiia 


9.3 


21 


58.54 


2.8791 


0.0052 


9 2 29.2 


8.317 


0.385 


95.0 


207 


343 


9 898 


i'«3 


9.1 


22 


0.79 


2.9057 


0.0053 


7 49 7.0 


8.314 


0.389 


93.5 


102 


210 


7 814 


1114 


8.7 


22 


20.48 


2.8772 


0.0052 


9 7 24.5 


8.288 


0.386 


96.0 


300 


369 


9 899 


i"5 


8.3 


22 


26.09 


2.9433 


0.0056 


6 4 6.6 


8.281 


0.395 


98.3 99.0 


340 


364a 407 


6 911 


1116 


9.0 


4 22 


34.83 


+2.8882 


+0.0052 


-8 37 3.1 


+8.269 


-0.387 


95.0 97.3 


97 


366 411^ 


8 863 


1117 


8.5 


32 


42.22 


2.8925 


0.0052 


8 24 55.7 


8.259 


0.388 


96.9 


359 


366 


8 864 


1118 


9.0 


22 


51.63 


2.8628 


0.0050 


9 46 34.1 


8.247 


0.384 


96.6 


343 


344 369 372 


9 901 


.1119 


•9.2 


22 


58.97 


2.8885 


0.0052 


8 35 37.6 


8.237 


0.387 


93.5 96.4 


97 


211* 412^ 


8 866 


1120 


8.7 


23 


31-31 


2,9198 


0.0054 


7 8 42.4 


8.194 


0.392 


95.0 


102 


367 


7 818 


1121 


8.4 


4 23 


40.04 


+2.9060 


+0.0053 


-7 46 40.8 


+8.182 


-0.391 


95.4 


210 


360 


7 820 


• 1122 


8.9 


24 


2.36 


2.9160 


0.0054 


7 18 50.0 


8.153 


0.392 


96.9 


359 


368 


7 823 


1123 


8.7 


24 


24.13 


2.9466 


0.0056 


5 53 44.1 


8.124 


0.396 


95.0 


100 


367 


5 928 


1124 


9.0 


24 


24.87 


2.9500 


0.0057 


5 43 51.8 


8.123 


0.397 


96.5 


341 


364 


5 929 


•1125 


9.1 


24 


43.39 


2.9133 


0.0054 


7 25 39.0 


8.098 


0.392 


95.4 


210 


359 


7 825 


»1126 


9.0 


4 25 


12.97 


+2.92 1 1 


+0.0054 


-7 3 32.3 


+8.058 


-0.394 


95.7 


102 


368 372 


7 826 


-1127 


9.2 


25 


17.26 


2.8947 


0.0052 


8 16 16.6 


8.053 


0.390 


96.9 98.6 


361 


366 409^ 


8 869 


1128 


8.9 


25 


52.18 


2.9240 


0.0054 


6 54 52.9 


8.006 


0.394 


97.0 


360 


368 377 


7 828 


1129 


8.5 


25 


53.67 


2.9122 


0.0053 


7 27 29.8 


8.004 


0.393 


95.4 


210 


359 


7 829 


•1130 


9.2 


26 


43.23 


2.9168 


0.0054 


7 '4 21.3 


7.938 


0.394 


95.0 


100 


368 


7 832 


.1131 


9.0 


4 27 


8.63 


+2.8767 


+0.0051 


-9 3 47.9' 


+7.904 


-0.389 


96.0 


207 


344 390 


9 918 


1132 


9.1 


27 


20.34 


2.8669 


0.0050 


9 30 37.' 


7.888 


0.387 


96.6 


343 


369 


9 920 


"33* 




27 


27.48 


2.8599 


0.0050 


9 49 7.4 


7879 


0.387 


97.0 


361 


372 


9 921 


1134 


9.0 


27 


57.66 


2.9448 


0.0055 


5 56 14.5 


7.838 


0.399 


95.0 


100 


364 


6 929 


"35 


8.8 


28 


0.37 


2.9318 


0.0054 


6 31 59.9 


7.834 


0.397 


96.5 


341 


367 


6 931 


-1136 


9.0 


4 28 


3.10 


+2.8921 


+0.0051 


—8 21 8.9 


+7.831 


-0.392 


95.4 


212 


359 


8 875 


'"37 


9.0 


28 


4.86 


2.8965 


0.0052 


8 9 0.9 


7.828 


0.393 


97.0 


359 


374 


8 876 


1138 


9.0 


28 


17.49 


2.8821 


0.0050 


8 48 2.1 


7.811 


0.391 


96.9 


360 


366 


8 878 


"39 


9.1 


28 


18.35 


2.8547 


0.0049 


10 2 25.1* 


7.810 


0.387 


96.6 98.4 


344 


37' 4"^ 


10 951 


>II40 


8.9 


28 


32.77 


2.8626 


0.0049 


9 40 45.4 


7.791 


0.388 


96.6 


343 


369 


9 925 


1141 


8.2 


4 28 


38.17 


+2.8985 


+0.0051 


-8 3 5.' 


+7.784 


-0.393 


93-5 96.4 


94 


211 412^ 


8 879 


1142 


7.1 


28 


39.77 


2.9171 


0.0053 


7 " 58.5 


7.781 


0.395 


95.0 


102 


368 


7 837 


-J143 


9.1 


28 


39.86 


2.8628 


0.0049 


9 39 56.2 


7.781 


0.388 


96.6 


343 


369 


9 927 


-1144 


9.1 


28 


40.73 


2.8798 


0.0050 


8 53 52.7 


7.780 


0.390 


96.9 


360 


366 


8 881 


"45 


•7.5 


28 


49.38 


2.8893 


0.0051 


8 27 57.0 


7.769 


0.392 


95.0 


97* 


37« 


8 884 


.1146« 


8.9 


4 28 


56.38 


+2.8982 


+0.0051 


-8 3 35.8 


+7.759 


-0.393 


97.1 


374 


377 


8 885 


"47 


9.0 


28 


58.80 


2.9332 


0.0054 


6 27 25.7 


7.756 


0.398 


96.5 


341 


364 


6 934 


1148 


9.0 


28 


59.72 


2.9274 


0.0053 


6 43 27.9 


7.755 


0.397 


97.0 


361 


372 


6 935 


-I149 


8.9 


29 


0.58 


2.9307 


0.0053 


6 34 24.1 


7.754 


0.397 


96.9 


361 


364 


6 936 


"50 


•6.0 


29 


2.17 


2.9225 


0.0053 


6 56 55.3 


7.751 


0.396 


95.5 


210 


377* 


7 838 




1 Z 


. 300 : Dpi. ? maj. 


Austr. 


3 12:4 


14?9 15:4 


• 46:4 48 


?9 48?5 
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Nr. 


Gr. 


A.R. 


1900 


Praec. 


Var. 
saec. 


Decl. 1900 


Praec. 


Var. 
i^aec. 


Ep. 


Zonen 


B.D. 




-TT51 


8.9 


4^*39" 


' 6?49 


4-2?8876 


+o?0050 


-8«32'i973^ 


•^7^746 


-07391 


98.7 99.6 


374 377 407 4"^ 


8» 886 




1152 


8.9 


29 


7.91 


2.9339 


0.0054 


6 25 32.0 


7.744 


0.398 


95.6 


226 379 


6 937 


<o 


«153 


6.7 


29 


22.04 


2.9203 


0.0053 


7 2 45.4 


7.725 


0.397 


95-4 


210 360 


7 841 


fcu 


-1154 


•6.2 


29 


22.58 


2.8896 


0.0051 


8 26 26.3 


7.724 


0.393 


95.6 


97 359 366* 


8 887 




"55 


•6.5 


29 


24.46 


2.8734 


0.0050 


9 10 33.7 


7.721 


0.390 


95.0 


207 344* 


9 930 


•<e- 


1156 


8.5 


4 30 


4.66 


4-2.9166 


+0.0053 


-7 12 13.4 


+7.667 


-0.396 


950 


102 368 


7 845 


^^. 


1157 


9.0 


30 


16.28 


2.9099 


0.0052 


7 30 24.0 


7.652 


0.395 


95-' 


100 372 


7 847 


k 


1158 


8.8 


30 


18.76 


2.8792 


0.0050 


8 54 2.1 


7.648 


0.391 


96.6 


345 37» 


8 891 


1159 


•8.2 


30 


27.25 


2.8561 


0.0049 


9 56 35.7 


7.637 


0.388 


950 


207* 343 


10 958 


\o 


1160 


•7.5 


30 


28.11 


2.8561 


0.0049 


9 56 33-1 


7.636 


0.388 


95.0 


207 • 343 


10 959 


fto 


1161 


8.2 


4 30 


32.16 


+2.8879 


+0.0051 


-8 29 53.2* 


+7.630 


-0.393 


98.6 


359 366 407 


8 892 


f\a 


-4162 


8.7 


30 


39.84 


2.9363 


0.0054 


6 17 51.7 


7.620 


0.399 


95.« 


226 341 


6 943 




1163 


8.5 


30 


50.34 


2.8683 


0.0050 


9 22 52.0 


7.606 


0.390 


96.9 


361 369 


9 934 


K? 


1164 


•7.4 


32 


1.48 


3.8839 


0.0050 


8 39 49.4 


7.5«o 


0.393 


95.0 97.3 


97* 366 41 2^ 


8 894 


^0 


-1165 


9.0 


33 


17.31 


2.9020 


0.0051 


7 50 28.5 


7.488 


0.395 


95.0 


100 367 


7 854 




1166 


•8.4 


4 32 


21.42 


+2.8845 


+0.0050 


-8 37 439' 


•^7.483 


-0.393 


97.3 99.2 


5 Beob.* 


8 896 


Ko 


1167 


8.7 


32 


40.37 


2.8527 


0.0048 


10 3 9.3 


7.457 


0.39» 


950 


207 343 


10 968 


«8 


1168 


8.8 


32 


44 39 


2.8856 


0.0049 


8 34 34.4 


7.452 


0.394 


95.4 


212 361 


8 898 


A 


.1169 


9.0 


33 


12.20 


2.8703 


0.0049 


9 15 >6.i 


7.4'4 


0.393 


95.0 


207 344 


9 944 




1170 


9.0 


33 


27-33 


2.9402 


0.0053 


6 5 17.0 


7.393 


0.402 


96.5 


341 367 


6 953 


^z 


1171 


8.7 


4 33 


31.15 


+2.8875 


+0.0050 


— 8 28 39.0 


+7.388 


-0.395 


95.0 


94 366 


8 901 


to 


1173 


8.3 


33 


47.52 


2.8638 


0.0048 


9 32 33.3 


7.366 


0.393 


97.0 


360 374 


9 947 


Fe 


1173 


8.8 


33 


49.27 


2.8706 


0.0049 


9 H 5-6 


7.364 


0.394 


95.4 


207 343 344 


9 948 


ft 


1174 


8.8 


33 


49.53 


2.9043 


0.0051 


7 42 52.4 


7.363 


0.397 


95.0 


102 368 


7 861 


<o 


"75 


7.2 


34 


3.27 


2.8885 


0.0050 


8 25 22,4 


7.345 


0.395 


95.4 


211 361 


8 903 


^ 


1176 


8.9 


4 34 


4.37 


+2.9165 


+0.0052 


-7 9 23.0 


+7.343 


-0.399 


97.1 


374 S77 


7 863 




1 "77 


8.6 


34 


4.14 


2.9069 


0.0051 


7 35 36.0 


7.344 


0.397 


95.0 


102 368 


7 864 


<.o 


1178 


8.8 


34 


5.37 


2.9426 


0.0053 


5 58 18.5 


7.342 


0.402 


950 


100 367 


6 954 


(t6- 


1179 


8.9 


34 


40.15 


2.8724 


0.0049 


9 8 30.3 


7.295 


0.394 


95.0 


207 343 


9 950 


G-o 


1180 


8.6 


35 


5.36 


2.9107 


0.0051 


7 24 39.4 


7.260 


0.399 


95.0 


102 367 


7 869 


Fz. 


.1181 


9.3 


4 35 


20.21 


+2.9159 


+0.0051 


— 7 10 12.6 


+7.240 


-0.399 


96.9 


359 368 


7 873 




.1182 


9.3 


35 


38.48 


2.8977 


0.0050 


7 59 19.5' 


7.215 


0.397 


95.0 98.5 


97 366 4il3 412^ 


8 910 




1183 


9.0 


35 


41.59 


2.9391 


0.0052 


6 6 59.8 


7.211 


0.403 


93.6 


100 226 


6 959 




1184 


9.2 


36 


3.80 


2.9018 


0.0050 


7 47 56.4 


7.181 


0.399 


950 


102 367 


7 875 




1185 


7.6 


36 


>2.57 


2.9207 


0.0051 


6 56 27.9 


7.169 


0.401 


95.4 


210 359 


7 876 


ko 


1186 


9.1 


4 36 


21.51 


+2.8737 


+0.0049 


-9 3 17.8 


+7. «57 


-0.395 


95-4 


207 343 344 


9 958 




1187 


9.2 


36 


25.96 


2.9257 


0.0051 


6 42 52.8 


7.151 


0.402 


95.5 


226 360 


6 961 




1188 


8.7 


36 


39.65 


2.8887 


0.0050 


8 22 44.3 


7.132 


0.397 


950 


94 366 


8 914 


Kt 


.1189 


9.0 


36 


53.39 


2.8990 


0.0050 


7 54 32.9 


7."3 


0.398 


96.6 


345 374 


8 915 




1190 


8.7 


36 


59.76 


2.9325 


0.0052 


6 24 7.2 


7. »05 


0.403 


96.5 


341 364 


6 963 


ff 


1191 


9.5 


4 37 


31.03 


+2.8786 


+0.0048 


-8 48 5I.9* 


+7.062 


-0.397 


95.0 98.5 


94 366 409^ 410^ 


8 916 




1192 


9.1 


37 


42.62 


2.9358 


0.0052 


6 14 33-7 


7.046 


0.404 


95.0 


100 364 


6 968 


fl. 


"93 


7.4 


37 


45.97 


2.9423 


0.0052 


5 56 49.6' 


7.041 


0.405 


98.3 99.3 


341 367 407 4"^ 


6 969 




"94 


8.5 


37 


52.39 


2.8745 


0.0048 


8 59 44.9 


7.033 


0.396 


95.0 


207 343 


9 964 


"95 


7.3 


38 


14.57 


2.9265 


0.0051 


6 39 33.7 


7.002 


0.403 


93.6 


102 226 


6 970 


Ao 


1196 


8.6 


4 38 


16.51 


+2.9056 


+0.0050 


-7 36 2.6 


+7.000 


—0.400 


96.0 


299 368 


7 882 


Al 


•"97 


9.1 


38 


16.69 


2.8669 


0.0047 


9 19 5».o 


7.000 


0.395 


96.6 


344 374 


9 966 




.1198 


8.9 


38 


20.07 


2.91 15 


0.0050 


7 19 59.3 


6.995 


0.401 


96.9 


359 367 


7 883 




""99 


8.9 


38 


23.79 


2.9205 


0.0050 


6 55 45-4 


6.990 


0.402 


96.9 


360 368 


7 884 




1200 


8.8 


38 


24.29 


2.9425 


0.0051 


5 55 59.0 


6.989 


0.405 


95.1 


226 341 


6 971 


fc 




1 I 


8?2 2i;o 


i7?7 2 


o!i « S4?4 5ir9 


53-3 » 45? 


7 4278 43: 


'3 4375 4 


47o * 


ZZ. 97* 366 407 4^ 


:>^8 4io5 






' 19:4 


i872 20 


•7 19^6 


« 5 


»3-2 50?7 


51-3 5274 ' 


5173 48! 


I 4973 4 


977 
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Zone —6' bis — 10°. Wien-Ottakring. 



Nr. 


Gr. 


4 30I 


9.0 


1202 


8.3 


1203 


7.3 


1204 


7.0 


1205 


8.9 


1206 


9.1 


1207 


6.4 


1208 


8.7 


•1209 


9.0 


I2IO 


9.1 


I2II 


9.0 


I2I2 


8.5 


I213 


9.0 


I2I4 


9.0 


I2I5 


8.6 


I216 


9.0 


I2I7 


8.8 


I218 


7.7 


I219 


8.5 


•1220 


8.9 


I22I 


8.7 


1222 


8.8 


1223 


8.7 


J224 


91 


1225 


9.0 


1226 


8.0 


1227 


7.2 


1228 


9.0 


1229 


6.7 


1230 


9.0 


I23I 


8.6 


1232 


8.1 


1233* 


9.0 


1234 


9.0 


1235 


8.8 


1236 


8.7 


1237 


7.9 


1238 


8.4 


1239 


8.6 


1240 


8,9 


I24I 


7-9 


1242 


8.9 


1243 


9.2 


1244 


8.9 


1245 


9.0 


1246 


8.6 


1247 


8.9 


1248 


8.3 


1249 


8.6 


1250 


7-5 



A.R. 1900 



Praec. 



Var. 
saec. 



Decl. 1900 



Praec. 


Var. 
saec. 


+6:984 


-0^397 


6.981 


0.394 


6.958 


0.396 


6.958 


0.396 


6.940 


0.401 


+6.940 


-0.398 


6.917 


0.398 


6.893 


0.405 


6.884 


0.405 


6.875 


0.401 


+6.861 


—0.406 


6.859 


0.396 


6.849 


0.405 


6.828 


0.399 


6.800 


0.407 


+6.782 


-0.407 


6.773 


0.405 


6.765 


0.403 


6.757 


0.395 


6.736 


0.396 


+6.619 


-0.397 


6.606 


0.399 


6.597 


0.401 


6.596 


0.401 


6.594 


0.406 


+6.586 


-0.404 


6.573 


0.397 


6.572 


0.404 


6.556 


0.408 


6.550 


0.403 


+6.532 


—0.408 


6.520 


0.404 


6.517 


0.402 


6.509 


0.398 


6.494 


0.404 


+6.491 


-0.403 


6.484 


0.398 


6.474 


0.401 


6.461 


0.406 


6.460 


0.400 


+6.460 


—0.406 


6.454 


0.399 


6.428 


0.401 


6.426 


0.401 


6.383 


0.406 


+6.365 


-0.398 


6.352 


0.410 


6.349 


0.402 


6.330 


0.397 


6.290 


0.402 



Ep. 



ZoneD 



B.D. 



39 

39 
39 



4*» 38"»28!o8 
38 30.25 
38 46.89 

38 47-31 
0.38 

0.58 
6.97 

39 34-37 
39 41.47 
39 47.65 

39 58.35 

39 5929 

40 6.97 
40 22.11 
40 42.^9 

40 55.89 
r.98 
8.17 

13.83 
29.00 



41 
41 
41 
41 



4 42 54.06 

43 3.43 

43 10.27 

43 ".21 

43 12.73 

4 43 18.03 

43 27.93 

43 28.17 

43 39.63 

43 44.01 



57.03 

5.68 

8.41 

13.77 

24.93 



43 
44 
44 
44 
44 

44 26.90 

44 32.03 

44 39.53 

44 48.68 

44 49-62 



4 44 
44 
45 
45 
45 

4 45 
46 
46 
46 
46 



49.71 
54.23 
12.89 

14.39 
4563 

58.15 
7.68 
10.21 
23-65 
52.24 



+2!88i2 
2.8561 
2.8746 
2.8746 
2.9137 

+2.8868 
2.8809 

2.93» 7 
2.9328 

2.9053 

+2.9425 

2.8676 

2.9353 
2.8859 
2.9460 

+2.9464 
2.9260 
2.9145 
2.8543 
2.8585 

+2.8630 
2.8756 
2.8850 
2.8885 
2.9269 

-♦-2.9135 
2.8572 
2.9083 

2.9435 
2.8990 

+2.9394 
2.91 12 
2.8936 
2.8686 
2.9073 

+2.9053 
2.8682 
2.8883 
2.9215 
2.8779 

+2.9265 
2.8701 
2.8764 
2.8782 
2.9148 

■4-2.8556 
2.9440 
2.8864 
2.8504 
2.8814 



+o!oo48 
0.0046 
0.0048 
0.0048 
0.0050 

+0.0049 
0.0048 
0.005 1 
0.0051 
0.0049 

+0.0051 
0.0047 
0.0051 
0.0048 
0.0051 

+0.0052 
0.0050 
0.0050 
0.0046 
0.0047 

+0.0046 
0.0047 
0.0048 
0.0048 
0.0049 

+0.0049 
0.0046 
0.0049 
0.0050 
0.0048 

+0.0050 
0.0049 
0.0048 
0.0047 
0.0049 

+0.0048 
0.0047 
0.0048 
0.0049 
0.0047 

+0.0049 
0.0047 
0.0046 
0.0046 
0.0048 

+0.0045 
0.0049 
0.0047 
0.0045 
0.0046 



-8%i'3o!9 
9 48 28.1 
8 58 53-2 
8 58 59.4 

7 13 34-2 

-8 25 59.5 

8 41 25.5 
6 24 42.3 

6 21 33.7» 

7 35 39.7* 

-5 55 6.5 

9 16 36.8 

6 14 32.3 

8 27 21.7 

5 45 23.4 

-5 44 7.5 

6 39 7.1 

7 10 4.6 

9 50 27.5 
9 39 33.5 

-9 26 5.7 

8 52 42.5 
8 27 41.3 

8 17 58.3' 

6 35 19.0 

-7 II 6.1 

9 41 1.4 

7 25 9.1 

5 50 36.1 
7 49 43.9 

-6 I 26.2 

7 17 7.7 

8 3 52.5' 

9 10 17.9 

7 27 3-5 

-7 32 32.2 
9 II 1.9 

8 17 32.4 

6 48 53.4 

8 45 21.3 

-6 35 23.6 

9 5 38.4 
8 48 47.2 
8 43 55.0 

7 6 11.4 

-9 43 15-9 

5 47 44.8 

8 21 26.5 

9 56 27.0 
8 34 14.5 



95.» 
96.6 

95-0 
95-0 
96.0 

96.5 
93.5 96.4 

96.9 
99.5 00.3 
950 97.4 

95.1 
96.6 
96.9 
96.5 
95-6 

99.6 
96.9 
950 
95.0 
96.6 

95.0 

95-1 

93-5 96.4 

96.5 98.4 

93-6 

95.0 
96.6 
96.0 
94.6 
95.0 

93-6 
96.0 
99.4 00.3 
95.4 
96.9 

96.9 

95.6 95.4 

93.5 
96.0 

96.5 

96.5 
95.0 
96.9 
95-4 
950 

97.1 

951 
95-6 
95.0 
95.0 



212 345 

344 369 
207 343 
207 343 
299 367 

345 366 

97 211 4iad 

359 364 

359 409^ 414 
100 368 410^ 

226 341 • 

344 369 

360 364 

345 366 
226 377 

377 414 

361 364 
102 367 
207 343 

344 369 

207 343 

219 345 

97 211 412^ 

345 366 409 
100 226 

102 367 

344 369 
299 368 
226 301 
102 368 

100 226 

299 367 

4 Beob. « 

207 343 344 

359 367 

359 368 

207 343a 360 

94 219 

301 364 

345 366 

341 364 

207 344 

361 366 

97 345 366 

100 367 

369 376 

226 341 

219 376 

207 343 

94 368 



8* 923 

9 968 

9 969 

9 970 

7 886 

8 927 

8 928 

6 979 

6 980 

7 888 

6 982 

9 974 
6 983 

8 934 
5 1023 

5 1025 

6 986 

7 893 

9 977 
9 978 



.ff 






9 985 

8 941 

8 942 

8 943 

6 992 

7 899 

9 986 
7 902 

5 »044 
7 903 

6 994 

7 905 

8 946 

9 992 
7 906 

7 907 
9 995 

8 948 

6 999 

8 949 

6 1000 

9 998 
8 951 

8 952 

7 9>i 

9 1002 
5 1059 

8 956 
10 1026 

8 960 



1^5- 

(ro 






' 34!a aaJo 34:8 ' 4116 39:3 3«!» » öoJo 57:7 57?! 

» 52!o 48!6(i) 54!o 53:3 • ZZ. 212 410 411 1903 Febr. 6 



Z. 410: Dpi.? med., gau verwaschen 



Zone —6^ bis —lo^ Wien-Ottakring. 
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Nr. 



Gr. 



A.R. 1900 



Praec. 



Var. 
saec. 



Decl. 1900 



Praec. 



Var. 
saec. 



Ep. 



Zonen 



B.D. 



1351 
1253 

-J253 
1254 
»255 
1256 

1357 
1258 

1259 
1260 

1261 
1262 
^1263 
1264 
1265 

1266 
1267 
1268 
1269 
1270 

1271 
1272 
1273 
1274 

"75 
1276 
1277 
^278 
1279 
1280 

1281 
1282 
-»1283 
1284 
1285 

1286 
1287 
1288 
1289 
1290 

1291 
1292 
1293 
1294 
1295 

1296 
1297 
1298 
1299 
1300 



8.6 
8.9 
8.9 
8.1 

*7.5 
8.7 

8.5 
9.0 

8.4 
8.7 

7.9 
8.7 
8.9 
8.9 
9.1 

9.3 
8.5 
8.5 
9.1 

7.8 

8.7 
8.5 
8.4 
9.1 
7.3 

8.3 
9.0 
9.0 

8.5 
9.0 

8.7 
8.7 
8.7 
7.3 
9.1 

8.8 
8.9 
8.7 

8.7 
8.1 

8.1 
9.0 
8.8 

7" 
8.8 

8.6 
9.0 
8.1 
8.3 
8.7 



.h ,„« 



47" 
47 



0:41 
6.02 
47 32.93 
47 30. «7 
47 3»" 



47 
47 
47 
47 
47 

48 
48 
48 
48 
48 



3'-79 
52.91 
54.33 
5470 
58.60 

19.46 

24.53 
27.68 

41.46 
53.52 



4 49 9.42 

49 22.87 

49 58.04 

50 24.44 
50 40.56 

4 50 40.87 

50 56.19 

51 33-39 

52 5.29 
52 10.51 

4 52 13.85 

52 14.66 

52 21 02 

52 30.56 

52 3«.39 

4 52 33.08 

52 43.89 

52 50.27 

53 0.94 
53 '0.20 

4 53 20.33 

53 25.96 

53 46.40 

53 49-44 

53 4996 

4 54 28.49 

54 29.73 
54 37-26 

54 40.09 

55 2.62 

4 55 4.39 

55 II-3I 

55 «8.76 

55 26.56 

55 30.01 



■4-2!8938 
2.9168 

2.8944 
2.8927 
2.8969 

+2.8747 
2.9273 
2.9289 
2.8981 
2.8753 

+2.8548 

2.9274 
2.8917 
2.8698 
2.8524 

+2.8823 
2.9220 
2.8491 
2.9021 
2.9326 

+2.9251 
2.8921 
2.91 18 
2.8472 
2.8790 

+2.9228 
2.8730 

2.9153 
2.8569 

2.8599 

+2.9253 
2.9404 
2.9348 
2.9324 
2.8880 

+2.8488 
2.8508 
2.891 1 
2.9284 
2.8586 

+2.8940 

2.9395 
2.8634 
2.8623 
2.8667 

+2.8930 
2.8867 

2.9275 
2.9300 
2.8886 



+0:0047 
0.0048 
0.0047 
0.0047 
0.0047 

+0.0046 
0.0048 
0.0049 
0.0047 
0.0046 

+0.0044 
0.0047 
0.0046 
0.0045 
0.0044 

+0.0045 
0.0047 
0.0044 
0.0046 
0.0048 

+0.0047 
0.0046 
0.0047 
0.0043 
0.0044 

+0.0046 
0.0044 
0.0046 
0.0043 
0.0044 

+0.0046 
0.0047 
0.0047 
0.0047 
0.0045 

+0.0043 
0.0043 
0.0045 
0.0047 
0.0044 

+0.0045 
0.0047 
0.0044 
0.0044 
0.0043 

+0.0044 
0.0044 
0.0046 
0.0046 
0.0044 



-8« r2i!8 

6 59 57.0 

7 59 22.1 

8 3 45-5 
7 52 35-1 

-8 51 I5.4 

6 31 28.8 

6 27 13.4 

7 49 6.8 

8 49 20.9 



-9 43 
631 

8 5 

9 3 
9 48 

-8 30 

6 45 
9 56 

7 37 

6 15 

-635 

8 3 

7 10 
10 o 

8 36 



20.9 
7.6 
53.5^ 
37.1 
54.8 

13.6 

0.3 
52.6 

9.4 
58.3 

57.8 
13.6 
49.« 
"5 
56.9» 



-6 41 19.2 

8 52 32.5 

7 o 59.2 

9 34 29.9 
9 26 39.6 

-6 34 295 

5 54 14.3 

6 9 3.8 
6 15 21.8 

8 12 34.7 

-9 54 53.4 

9 49 46.7 

8 4 1.5 
6 25 30.2 

9 29 4.0 

-7 55 57-3 

5 55 47.8 
9 16 4.2 
9 19 2.6 
9 7 4.4 

-7 58 19.9 
8 14 50.8 

6 27 1.6 
6 20 27.7 
8 9 30.7 



+67279 
6.271 
6.248 
6.238 
6.236 

+6.235 
6.206 
6.204 
6.204 
6.198 

+6.169 
6.162 
6.158 

6.139 
6.122 

+6.100 
6«p8i 

6.033 
5.996 
5-973 

+5-973 
5-952 
5.900 

5.855 
5.848 

+5-843 
5.842 

5-833 
5.820 

5.819 

+5.816 
5.801 
5792 
5.778 
5765 

+5.75» 
5.743 
5.7 «4 
5-710 
5.709 

+5.655 
5.654 
5-643 
5.639 
5.608 

+5.605 
5-595 
5.585 
5-574 
5569 



-0:404 

0.407 
0.404 
0.404 
0.404 

-0.401 
0.408 
0.409 
0.405 
0.402 

-0.399 
0.408 
0.404 
0.401 
0.399 

-0.403 
0,409 

0.399 
0.406 
0.410 

-0.409 
0.405 
0.408 
0.400 
0.404 

-0.410 
0.403 
0.409 
0.401 
0.402 

-0.410 
0.412 
0.412 
0.412 
0.405 

-0.400 
0.401 
0.407 
0.412 
0.402 

-0.407 

0.413 
0.403 

0.403 
0.404 

-0.407 
0.406 
0413 

0.413 
0.407 



95.5 
96.0 

95-5 

95.0 98.5 

95.0 

96.9 
94.6 
94-6 
95.0 
95-9 

96.1 

94.6 

96.9 98.6 

95.4 
96.1 

95.5 
95.1 
950 
94.4 
96.0 

95.1 
93.4 
93-6 

95.1 
96.3 97.8 

93.6 
96.5 
93-6 
96.6 
96.6 

94.6 
96.5 
96.9 
94-6 
93-6 97-8 

95.0 
95.0 
95.1 
93.6 
96.6 

96.9 
96.5 98.3 
96.9 
96.6 
96.6 

96.5 
96.0 
93.6 
95.5 
95-5 



219 359 

299 367 

219 359 

97 366 409^ 410^ 

102 367* 

361 368 

226 301 

226 301 

100 367 

211 361 368 

304 344 369 

226 301 

359 366 41»^ 

207 343 344 

304 369 

219 361 

226 341 

207 343 

100 102 367 

301 364 

226 341 

94 97 219 

102 217 

207 304 344 

94 212 409^ 410 

100 226 

345 366 

102 217 

343 369 

343 369 

226 30T 

341 364 

359 364 

226 301 

97 219 411^ 412^ 

207 344 

207 344 

211 345 

100 226 

343 369 

359 366 

341 364 4108 

361 369 

343 369 

344 374 

345 366 
219 359 368 
100 226 
226 361 
219 359 



8« 961 
7 915 



962 
963 
917 

964 
6 loii 

6 1012 

7 919 

8 966 



1013 
1015 
970 
1016 
1018 



8 971 

6 1019 
10 1042 

7 929 
6 1024 

6 1025 

8 978 

7 936 
10 1053 

8 984 

6 1032 

8 985 

7 938 

9 1032 
9 X033 

6 1034 

5 1102 

6 1035 
6 1038 

8 989 



1039 
1040 

994 
1040 
1042 

998 
1044 
1044 

1045 
1046 

8 1000 
8 looi 
6 105 1 
6 1052 
8 1003 



Ao 

t 

Qro 



53?6 5i'8 55?! 



» 5876 56!o 56-5 5677 



28 



Zone —6** bis— lo^ Wien-Ottakring, 



Nr. 



Gr. 



A.R. 1900 



Praec. 



Var. 
saec. 



DecL 1900 



Praec. 



Var. 
saec. 



Ep. 



Zonen 



B.D. 



1301 
1302 
1303 
1304 
1305 
1306 

1307 
1308 

'309 
i3"o 

1311 
»3"2 
•I3"3 
1314 
1315* 

1316 

«3*7 

1318 

1319» 

1320 

1321 
1322 
1323 
1324 
1335 
1326 

1337 
1328 

«329 
«330 

133" 
«332 
1333 
1334 
1335 

1336 
1337 
1338 
1339 
1340 

1341 
1342 
1343 
1344 
"345 

1346 
1347 
1348 
1349 
-1350 



8.5 
8.5 
6.4 
9.1 
8.7 

8.7 
8.9 
8.8 
8.7 

[4.9] 

8.9 
8.9 
8.8 

8.9 
8.8 

8.8 

7.8 

8.3 

•7.5 
8.8 

8.9 
8.5 
8.9 
8.5 
7.1 

9.1 
9.« 
9.0 
8.6 
9.0 

8.9 
8.5 
8.9 
8.3 
8.2 

9.2 
9.5 
9.5 
9.' 
9.0 

90 
9.0 
8.8 
9.0 
8.7 

9.2 

9.0 
7.5 
8.5 
8.9 



4*^55' 



3>"70 
55 38.24 
55 50.89 

55 53.72 

56 4.87 



56 
56 
56 
56 
56 



17.09 
37.26 
30.69 
30.70 
35-42 



56 493" 

56 5" -49 

56 56.83 

56 56.98 

57 6.04 

57 49.67 

57 50.97 

58 0.23 

58 14-49 
58 16.82 

58 18.83 
58 24.21 

58 44.42 

59 6.67 
59 24.44 

59 33.41 

59 56.59 

o 3.20 

o 12.13 

o 13.38 

20.81 
44-38 
49.44 
55.03 
57.31 



o 
o 
o 
o 
o 



57-94 
13.46 
14.27 
28.98 
3<-24 

33.64 
39.52 
40.97 
57.35 
5.95 

9.19 
20.73 

38.95 

59.61 

2.06 



-i-2!8740 
2.8822 
2.9406 
2.8994 
2.9363 

+2.8605 

2.8457 
2.941 1 
2.8721 
2.9075 

4-2.9078 
2.9197 
2.9028 
2.8601 
2.9240 

+2.9407 
3.8678 
2.8836 
2.8731 
2.8902 

+2.9198 
2.9044 
2.8513 
2.9374 
2.9332 

+2.8828 
2.8797 
2.8813 
2.8752 
2.9220 

+2.881 1 
2.8457 
2.9345 
2.9"54 

2.8548 

+2.8763 
2.9142 

2.9142 

2.8438 
2.9265 

+2.8940 
2.8671 
2.8487 
2.8501 
2.8446 

+2.8750 

2.86 12 

2.8726 
2.8444 
2.8780 



+o!oo43 
0.0044 
0.0046 
0.0044 
0.0046 

+0.0043 
0.0042 
0.0046 
0.0043 
0.0045 

+0.0045 
0.0045 
0.0044 
0.0043 
0.0045 

+0.0046 
0.0043 
0.0044 
0.0043 
0.0044 

+0.0045 
0.0044 
0.0041 
0.0045 
0.0045 

+0.0043 
0.0042 
0.0043 
0.0042 
0.0044 

+0.0043 
0.0041 
0.0045 
0.0044 
0.0041 

+0.0042 
0.0044 
0.0044 
0.004 1 
0.0044 

+0.0042 
0.0041 
0.0041 
0.0040 
0.0040 

+0.0041 
0.0041 
0.0041 
0.0040 
0.0041 



-8*47' 30!» 

8 26 24.3 

5 52 11.6 

7 40 47.6 

6 3 39.1 

—9 22 20.5 

10 o 46.5 

5 50 32.0 

8 52 6.4 

7 "9 14.7 
— 7 18 10.7 

6 46 47.4 

7 3" "6.9 

9 23 6.7 

6 35 25.9 

-5 50 59.6 

9 2 15.8 

8 21 lo.o 
8 48 19.9 

8 3 36.6 

-6 46 7.6 

7 26 12.3 

9 44 37.5 

5 59 28.2 

6 10 16.2 

—8 22 19.9 

8 30 1.9 
8 25 54.5 

8 4" 45.0 
6 39 31.9 

-8 26 4.6 

9 57 49.2 
6 6 9.3 
6 56 18.8 
9 34 1.0 

—8 38 26.4 

6 59 35-6 

6 59 27.8 

10 2 11.9 

6 26 55.0 

-7 52 2.3 

9 I 56.0 

9 49 28.5 

9 45 37.0 

9 59 47.9 

-8 41 2.6» 

9 16 34.9 

8 47 8.5* 

9 59 46.4 
8 32 50.4 



+5^567 
S.558 
5.540 
5.536 
5520 

-»•5.503 
5.489 
5.484 
5.484 

5.477 

+5-458 
5.455 
5.447 
5.447 
5-434 

+5.373 
5-37" 
5.358 
5.338 
5.335 

+5.332 
5.325 
5.296 
5.265 
5240 

+5227 
5.195 
5.185 
5.173 
5.171 

+5.161 
5.127 
5.120 
5.112 
5.109 

+5.108 
5.086 
5.085 
5.064 
5.061 

+5.058 
5050 
5.047 
5024 
5.012 

+5.008 

4.991 
4.966 
4.936 
4.933 



-0U05 
0.406 
0.414 
0.408 
0.414 

-0.404 
0.402 
0.414 
0.405 
0.410 

-0.410 
0.412 
0.409 
0.404 
0.413 

-0.415 
0.405 

0-407 
0.406 
0.408 

-0.413 
0.410 

0.403 
0.416 

0.4 «5 

-0.408 

0.407 
0.408 

0.407 
0.414 

-0.408 
0.403 
0.416 

0.413 
0.404 

-0.407 
0.4 »3 
0.413 
0.403 
0.416 

-0.410 
0.407 
0.405 
0.405 
0.404 

-0.408 
0.406 
0.408 
0.404 
0.408 



96.5 
97.0 

96.5 
95.0 
97.0 

95.' 
96.1 

96.5 
95.0 
97.0 

95.0 

95.5 
96.0 

96.4 
97.0 

95.0 
94.5 
93.6 97.8 
96.5 
95." 
94.6 
93.6 
94.4 
94.6 
93.6 

93.5 
96.5 
95.0 97.4 
93.5 
96.0 

95-5 

95.1 

93.6 

93.6 

95." 

95.0 
95.0 99.5 
95.0 99.5 

94.5 

94-6 

94.5 
95.5 
96.6 
96.6 
95-4 

93.6 97.8 

96.9 
93.5 96.4 

94.5 

96.5 



345 366 

368 376 

341 364 

102 367 

361 374 

222 343 

304 369 

341 364 

94 366 

367 376 

102 367 

226 361 

299 368 

343 344 369 
359 374 

100 364 

207 304 

97 219 411^ 412^ 

345 366* 

212 345 

226 301 

102 217 

207 222 304 

226 301 

100 226 

94 219 

345 366 

97 368 414^ 

106 211 

301 364 

219 359 

207 304 344 

100 226 

102 217 

222 343 

106 368 
102a 367 41 td 
102a 367 412^ 

207 304 

226 301 

217 299 

222 359 

344 369 

344 374 
207 360 

T06 212 409^ 412^ 

359 369 

94 219 410^ 

207 304 

345 368 



8^1004 

8 1005 

5 "23 

7 947 

6 1058 

9 "050 
10 107t 

5 "«24 

8 1007 

7 948 

7 949 

6 1063 

7 95" 

9 "051 
6 1064 

5 ""35 
9 »055 

8 101 1 

8 1013 

8 1014 

6 107 1 

7 96" 

9 1063 

6 1073 
6 1075 

8 1019 
8 1021 
8 1022 
8 1023 
6 108 1 

8 1025 

10 1090 

6 1084 

970 

1074 



7 
9 

8 1029 



7 972I 
7 972n 
10 1095 
6 1086 



" Dpi. maj. Austr., com. 9?2 « Dpi. pr., com. 8?9 » 4!5 i!3 i?7 3*0 * 6?7 io!i 8:8 



974 

"075 

1076 

1078 

10 1099 

8 "033 

9 1079 
8 1035 

10 IIOI 
8 1036 
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Zone —6° bis — lo". Wien-Ottakring. 



29 



Nr. 


Gr. 


A.R. 1900 


Praec. 


Var. 
saec. 


Ded. 1900 


Praec. 


Var. 
saec. 


Ep. 


Zonen 


B.D. 


1351 


8.0 


5** 3"«o!39 


-i-2!9285 


+o!oo44 


-6«2o'56!2i 


+4'92i 


-0:416 


96.5 99.3 


341 364 411^414^ 


6* 1090 


135a 


8.6 


3 22.26 


2.8619 


0.0041 


9 14 14.5 


4.904 


0.406 


96.6 


343 369 


9 108 1 


1353 


•6.9 


3 32.76 


2.8721 


00041 


8 47 41.5 


4.889 


0.408 


95.7 


219* 345 368 


8 1037 


1354 


*8.9 


3 34.19 


2.8721 


0.0041 


8 47 36.9 


4.888 


0.408 


95.7 


219* 345 368 


8 1038 


1355 


8.8 


4 7.06 


2.9067 


0.0042 


7 n 42.4 


4.841 


0.414 


94.5 


217 299 


7 985 


->356 


9.0 


5 4 13.54 


+2.8935 


+0.0041 


-7 51 55.6 


+4.832 


—0.412 


96.6 


346 374 


7 986 


1357 


8.5 


4 15.81 


2.9233 


0.0042 


6 34 0.7 


4.829 


0.416 


95.1 


226 341 


6 1094 


1358 


4.0 


4 ai.6o 


2.8699 


0.0041 


8 52 56.0 


4.820 


0.408 




Fond. Cat. 


8 1040 


-'359 


9.1 


4 27.97 


2.8749 


0.0040 


8 39 59.7 


4.8 II 


0.409 


97.0 


360 374 


8 104 1 


1360 


9.0 


5 8.76 


2.8617 


00040 


9 13 53.8 


4.754 


0.407 


96.6 


343 369 


9 1086 


1361» 


8.6 


5 5 11.38 


+2.9088 


+0.0042 


—7 II 28.2 


■♦-4.750 


-0.414 


94.5 


217 299 


7 989 


•^362 


9.1 


5 19.76 


2.8761 


0.0040 


8 36 27.0 


4.738 


0.409 


95-1 


212 345 


8 1044 


-*363 


8.9 


5 26.07 


2.9168 


0.0042 


6 50 47.7 


4.729 


0.415 


96.0 


301 364 


6 1098 


1364 


7.9 


5 31.09 


2.8967 


0.0041 


7 42 51.6 


4.722 


0.412 


95.5 


217 360 


7 993 


'1365 


9.2 


5 32.07 


2.9106 


0.0042 


7 6 36.5 


4.721 


0.415 


97.0 


367 376 


7 991 


1366 


8.3 


5 6 15.22 


+2.9327 


+0.0042 


—6 8 50.1 


+4.660 


-0.419 


95.1 


226 341 


6 1104 


1367 


9.1 


6 21.38 


2.8545 


0.0039 


9 31 35.4 


4.651 


0.407 


95.1 


222 344 


9 1091 


-^368 


9.0 


6 24.42 


2.9149 


0.0041 


6 55 X2.3 


4.646 


0.416 


95.2 


226 346 


6 1105 


•1369 


9.2 


6 26.88 


2.8742 


0.0039 


8 40 46.4 


4.643 


0.410 


94.4 93.6 


106 219 345a 


8 1050 


1370 


9.1 


6 31.21 


2.9404 


0.0042 


5 48 18.9 


4.637 


0.420 


96.0 


301 364 


5 1182 


1371 


8.9 


5 6 32.25 


+2.8726 


+0.0039 


-8 44 45.2 


■»-4.635 


—0.410 


96.5 


345 366 


8 105 1 


1372 


8.7 


6 46.73 


2.8912 


0.0040 


7 56 24.8 


4.615 


0.412 


94.5 


217 299 


7 997 


1373 


9.1 


7 7.64 


2.8907 


0.0040 


7 57 36.1 


4.585 


0.412 


96.9 


359 366 


8 1053 


1374 


8.3 


7 8.44 


2.8615 


0.0039 


9 13 7.6 


4.584 


0.408 


96.1 


304 369 


9 1094 


1375 


8.5 


7 14.04 


2.8654 


0.0039 


9 3 o.i 


4.576 


0.409 


96.6 


343 374 


9 1095 


1376 


•9.1 


5 7 29.70 


+2.9362 


+0.0042 


-5 59 19.1 


-»-4.554 


-0.419 


94.6 


3* 376 


6 1106 


1377 


9.1 


7 41.02 


2.9279 


0.0042 


6 20 4T.9 


4.538 


0.418 


95.2 


226 346 


6 1107 


1378 


9.0 


7 41.78 


2.8722 


0.0039 


8 45 26.1 


4.537 


0.410 


93.6 


106 219 


8 1056 


1379 


9.0 


7 50.33 


2.8571 


0.0039 


9 23 55.4 


4.524 


0.407 


95.1 


222 344 


9 1097 


1380 


[6.5] 


7 54.66 


2.9318 


0.0042 


6 10 33.2 


4.5»8 


0.418 


94.1 


10 341 


6 1109 


1381 


8.8 


5 7 59.63 


■4-2.8546 


+0.0039 


—9 30 II. I 


+4.5 II 


-0.407 


96.6 


343 369 


9 1098 


1382 


8.5 


8 9.33 


2.8854 


0.0040 


8 II 1.9 


4.497 


0.41 1 


95.0 98.5 


94 366 411^ 412^ 


8 1057 


-1383 


8.7 


8 13.75 


2.8676 


0.0038 


8 56 52.9 


4.491 


0.409 


96.5 96.1 


304 374« 381 


9 1099 


1384 


9.x 


• 8 30.49 


2.9387 


0.0042 


5 52 13.9 


4.467 


0.419 


95.0 


100 364 


5 1192 


•»385 


9.2 


8 42.40 


2.9023 


0.004 t 


7 26 51.0 


4.450 


0.414 


95-5 


217 359 


7 1005 


"^386 


9.0 


5 8 44.05 


+2.9097 


+0.0040 


-7 7- 36.9 


+4.448 


—0.416 


96.9 


361 368 


7 1006 


»387 


7.0 


8 44.78 


2.8834 


0.0040 


8 15 56.2 


4.447 


0.4 II 


96.6 


345 374 


8 1059 


1388 


•7.8 


8 55.88 


2.9157 


0.0040 


6 5' 55.7 


4.431 


0.417 


94.1 


lo* 346 


6 1112 


^1389 


9.1 


9 6.43 


2.9187 


0.0040 


6 44 7.2 


4.416 


0.418 


95.4 


226 301 367 


6 1113 


1390 


9.1 


9 8.07 


2.9153 


0.0040 


6 53 7.7 


4.414 


0.417 


96.5 


346 364 


6 1114 


1391 


9.1 


5 9 15.68 


+2.8886 


+0.0039 


-8 I 58.5 


-*-4.403 


-0.413 


97.1 


374 376 


8 1061 


1392 


9.1 


9 19.24 


2.9179 


0.0040 


6 46 7.6 


4.398 


0.418 


96.1 


301 381 


6 1115 


»393 


8.7 


9 38.62 


2.8939 


0.0039 


7 48 7.8 


4.370 


0.414 


96.9 


360 368 


7 lOIO 


-1394 


8.5 


9 38.73 


2.9033 


0.0040 


7 23 ^4.9 


4.370 


0.415 


94.5 


217 299 


7 1009 


1395 


1 


9 43.87 


a«88ao 


0.0040 


8 19 1.5 


4.363 


0.411 




Fund. Cat 


8 1063 


1396» 


7.1 


5 9 50.38 


+2.9081 


+0.0040 


-7 II 12.4 


-•-4.354 


—0.416 


96.1 


299 381 


7 1012 


1397 


9.0 


9 59.82 


2.8723 


0.0038 


8 43 55-9 


4.340 


0.41 1 


93.5 


106 211 


8 1065 


1398 


8.4 


10 3.14* 


2.9394 


0.0041 


5 49 56.0 


4.336 


0.421 


95.0 


100 364 


5 1203 


1399 


9.1 


10 6.84 


2.8939 


0.0039 


7 48 8.3 


4.330 


0.414 


96.5 


346 368 


7 1013 


1400 


8.8 


10 45.90 


2.91 12 


0.0040 


7 2 51.4 


4.275 


0.417 


95-5 


217 359 


7 1016 




' 58?! 


54?9 56?! 55-8 


» Z. 


299: 9?3 


nahe • Dp 


1. maj., CO 


m. 8?9 


*3'o4 


3?25 








ß 
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Zone —e** bis— lo^ Wien - Ottakring. 



Nr. 



Gr. 



A.R. 1900 



Praec. 



Var. 
saec. 



Decl. 1900 



Praec. 



Var. 
saec. 



Ep. 



Zonen 



B.D. 



1401 
1402 

1403 
1404 

1405 

1406 
1407 
1408 
1409 
1410 

1411 
1412 
1413 
1414 
1415 

1416 

1417 
1418 
1419 
1420 

T421 
1422 

1423 
1424 

1425 

1426 
1427 
1428 
1429 
1430 

1431 
1432 
M33 
1434 
M35 

1436 
«437 
1438 
1439 
1440 

1441 
1442 

1443 
1444 
1445 
1446 
1447 
1448 
H49 
1450 



•8.1 
9.4 
9.1 
9.2 
9.2 

9.1 
•9.0 
7.8 
9.1 
9.0 

9.2 
8.4 
91 
4.0 
9.0 

9.1 
8.6 

9.1 
8.9 
7.9 
9.2 
7.9 
8.5 
9.1 
8.9 

8.1 
8.6 
8.2 

9-4 
♦8.8 

8.8 
•8.6 
8.8 
8.8 
9.2 

9.3 
8.8 
9.2 
7.8 
8.7 

9.0 
9.0 
8.9 
8.3 
9.0 

8.8 
8.7 
8.9 
•7.8 
8.1 



17-55 
15.85 
18.13 

31.38 
I 40.02 

I 41.20 

I 44.47 

I 45.28 

I 50.56 

I 5098 

1 55-14 

2 5.45 
2 14.49 
2 45.00 

2 50.53 



54.85 

57.78 

3-30 

7-54 

12.66 

33.69 
41.06 
50.01 

59.77 
17.07 



4 30.91 

4 45.83 

4 49.64 

4 55.21 

4 5987 



1.09 
14.07 
15 20.50 
15 21.74 
15 22.12 



30.42 
33-42 
35-04 
35.47 
35-65 

35.84 
38.84 
40.06 

43.69 
46.42 



5 51.51 

6 0.44 
[6 21.81 
6 24.09 
16 24.73 



+2?9i43 
2.8441 
2.8996 
2.9207 
2.9022 

+2.8781 
2.9191 
2.9048 
2.8951 
2.8752 

-♦-2.9145 
2.91 II 
2.8603 
2.9132 
2.9184 

-4-2.8961 
2.87 II 
2.9188 
2.9226 
2.8810 

+2.9143 
2.9271 
2.8923 
2.8617 
2.8709 

+2.9012 
2.8520 
2.8462 

2.8935 
2.9109 

+2.9063 
2.9361 
2.8390 
2.9069 
2.9042 

+2.9255 
2.9198 
2.9368 
2.8854 
2.8856 

+2.9226 
2.8498 
2.9084 
2.9366 
2.9375 

+2.9229 
2.9236 
2.8792 
2.9368 
2.8980 



+0:0040 
0.0038 
0.0039 
0.0039 
0.0039 

+0.0038 
0.0039 
0.0039 
0.0038 
0.0037 

+0.0039 
0,0039 
0.0037 
0.0040 
0.0039 

+0.0038 
0.0037 
0.0039 
0.0039 
0.0038 

+0.0039 
0.0040 
0.0038 
0.0037 
0.0037 

+0.0038 
0.0037 
0.0037 
0.0038 
0.0038 

+0.0038 
0.0039 
0.0036 
0.0038 
0.0038 

+0.0039 
0.0038 
0.0039 
0.0037 
0.0037 

+0.0038 
0.0036 
0.0038 
0.0039 
0.0039 

+0.0038 
0.0039 
0.0037 
0.0038 
0.0037 



-6^55' 12:9 

9 55 19.3 

7 32 45-3 

6 37 59.8 

7 25 49.8 
-8 28 15.5 

6 41 S9.I 

7 18 52.1 

7 44 2.6 

8 35 16.9 

-6 53 58.3 

7 2 46.6 

9 13 42.2 
6 57 8.5 
6 43 22.1 

-7 40 55.9 

8 45 27.7 
6 42 26.6 
6 32 31.2 

8 20 6.5 

-6 53 48.1 

6 20 47.2 

7 50 27.9 

9 9 2.2 

8 45 26.2 

-7 27 5.5 

9 33 25.7 
9 48 15.7 
7 47 2.2 
7 2 2.4 

-7 14 8.6 

5 56 54.8 
10 6 14.4 

7 12 21.7 

7 19 8.4 
-6 24 5.9 

6 39 1.6 
5 54 48.4 

8 7 46.1 

8 7 11.7 

-6 3« 27.3 

9 38 40.0 

7 8 27.1 
5 55 22.5 

5 53 10.5 

-6 30 40.9 

6 28 54.4 

8 23 4.2 
5 54 37.5 

7 34 45.8 



-♦"4.3»5 
4.232 
4.229 
4.210 
4.198 

+4.196 
4.191 
4.190 
4.182 
4.182 

+4.176 
4.1 61 
4.148 
4.105 
4.097 

+4.091 
4.087 
4.079 

4.073 
4.065 

■♦-4.035 
4.025 
4.012 
3.998 
3.973 

-♦-3.954 
3.932 
3.927 
3.919 
3-912 

+3.910 
3.892 
3.883 
3.881 
3.880 

+3.868 
3.864 
3.862 
3.861 
3.861 

+3.861 
3.856 
3.855 
3.849 
3.846 

-♦■3.838 
3.826 

3.795 
3-792 
3.791 



-0:417 
0.406 

0.415 
0.418 
0.416 

-0.412 
0.419 
0.417 

0.415 
0.412 

-0.418 
0.418 
0.410 
0.417 
0.419 

-0.415 
0.412 

0.419 
0.419 

0.413 

-0.418 

0.420 

0.415 
0.410 
0.412 

-0.416 
0.409 
0.408 
0.415 
0.418 

-0.418 
0.422 
0.408 
0.418 
0.418 

-0.421 
0.420 
0.422 
0.415 
0.415 

-0.420 
0.409 
0.418 
0.422 
0.422 

-0.420 
0.421 
0.414 
0.422 
0.417 



95.0 
94.6 
96.0 
94.6 
96.0 

95-« 
93.6 
97.0 
97.0 

96.5 

95.' 
95.5 
96.6 

94.1 

95.5 
95.0 
96.5 
97.0 
96.5 

94.6 
96.6 
96.0 
96.1 
93-6 

94.6 
94.6 

96.9 
96.0 

93.6 

97.0 
96.8 
96.6 
96.9 
94.6 

96.0 
96.5 
97.0 
96.5 
96.5 

95.» 
95.6 
96.9 
96.5 
97.0 

95.5 
95-5 
93.5 
94.1 
96.0 



3* 341 367 

222 304 

299 368 

226 301 

303 367 

219 345 
3* 301 

359 374 

361 381 

345 366 

226 346 

217 359 

344 369 
Pimd. Cat. 

3 341 

217 360 

106 366 

346 364 

361 367 374 

345 366 

226 301 

341 374 

299 368 

304 344 369 
106 219 

217 303 

222 304 

361 369 

303 368 
lo* 299 

359 374 
3* 341 414 

344 369 
359 368 
217 303 

301 367 

346 367 
364 375 

345 366 
345 366 

226 346 

222 378 

359 368 

341 364 

364 375 

226 361 

226 360 

106 211 

3* 341 

299 374 



6« 
9 
7 
6 

7 

8 
6 

7 
7 
8 

6 
7 
9 
7 
6 

7 
8 
6 
6 
8 

6 
6 
7 
9 
8 

7 
9 
9 
7 
7 

7 
6 
10 
7 
7 

6 
6 

5 
8 
8 

6 
9 
7 
5 
5 

6 
6 
8 

5 
7 



12! 

HO 
018 
127 
020 

072 
28 
021 
022 
073 
129 

[024 
1.12 

LoaS 
132 

[030 

[078 

'33 

134 

1079 

'35 
136 

«033 
119 

ro85 

1036 
1125 
[126 
1040 
1041 

[042 
141 
156 
t043 
[044 

«43 

144 

226 

[092 

[093 

M5 

130 

[047 

[228 

[229 

146 

M7 
[096 

231 
t049 






'^r 



1^0 



<5- 

Ad 

Ao 

A 
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31 



Nr. 



Gr. 



A.R. 1900 



Praec. 



Var, 
saec. 



Decl. 1900 



Praec. 



Var. 
saec. 



Ep. 



Zonen 



B.D. 






145« 
1452 

H53 
1454 
1455* 

1456 
M57 
1458 
1459 
1460 

1461 
1462 

1463 
1464 

1465 

1466 
1467 
1468 
1469 
1470 

1471 
1473 
1473 
1474 
1475* 

1476 

1477 

1478» 

1479 

1480 

1481 
1482 

1483 
1484 
1485 
i486 

1487 
1488 
1489 
1490 

149' 
1493 
1493 
M94 
1495 

1496' 

1497 

1498 

1499 

1500 



8.5 
8.8 
8.7 
9-1 
7.4 

8.8 
9.4 
8.9 
8.6 
8.7 

8.2 

8.4 

•7.0 

♦8.7 

8.8 

8.9 
8.4 
8.8 
8.8 

•4.5 
8.8 
8.9 

♦8.0 

9.1 
9.0 

9.0 
8.8 
9.0 
8.1 

7.7 

•7.7 
7.8 

8.5 
8.5 
9.3 

9.3 
•8.2 
8.8 
8.6 
9.2 

9.1 
9.3 
9.5 
9.1 
9.0 

9.0 
8.4 
9.0 

9.1 
8.8 



5'"i6-55"37 

17 0.91 

17 18.48 

17 28.77 

17 31.18 

5 '7 33-65 

17 39.28 

17 45-78 

18 4.21 
18 6.53 



18 
18 
18 
18 
18 

18 
x8 
18 
19 
19 

19 
19 
19 
19 
19 

20 
20 
20 
20 
20 

21 
21 
21 
21 
21 



1577 
29.85 

30.83 
31.10 
46,04 

54.71 

5563 

57.65 

2.25 

7.70 

8.53 
23.92 
24.81 
35.81 
55.45 

3.'7 
17.67 
26.44 
30.11 
55.67 

1.66 

3.07 
8.66 

17.49 
23.93 



5 21 34.45 

21 50.33 

21 59.12 

22 2.02 
22 23.64 

5 22 33.19 

22 37.91 

23 38.05 
22 45.89 
22 46.07 

5 22 50.72 

22 54.88 

22 58.19 

23 10.44 
23 47.14 



+2?8938 
2.9163 
2.8985 
2.8603 
2.8701 

■4-2.8796 

2.9345 
2.8952 

2.8837 
2.9157 
■4-2.8832 
2.8546 
2.8760 
2.8759 
2.91 14 

■4-2.9129 
2.8788 
2.8798 
2.9350 
2.8901 

+2.8388 
2.8424 

2.9135 
2.9288 
2.8925 

•4-2.8566 

2.8686 
2.8398 
2.8926 
2.8489 

+2.9238 

2.9324 
2.9097 

2.8597 
3.9x91 

+2.9026 
2.9205 
2.8524 
2.9197 
2.9304 

+2.9175 
2.8775 
2.9104 
2.8390 
2.91 16 

+2.8686 
2.8776 
2.9006 

2.8933 
2.8918 



+0:0037 
0.0037 
0.0037 
0.0036 
0.0036 

+0.0037 
0.0038 
0.0037 
0.0037 
0.0037 

+0.0037 
0.0035 
0.0035 
0.0035 
0.0036 

+0.0036 
0.0036 
0.0036 
0.0037 
0.0036 

+0.0035 
0,0035 
0.0036 
0.0037 
0.0036 

•fo.0035 
0.0035 
0.0035 
0.0036 
0.0035 

+0.0037 
0.0037 
0.0036 
0.0034 
0.0035 

+0.0035 
0.0035 
0.0034 
0.0035 
0.0036 

+0.0035 
0.0035 
0.0035 
0.0034 
0.0035 

+0.0034 
0.0035 
0.0035 
0.0035 
0.0035 



. 7*45' 2571 

6 47 19.5 

7 33 14.4 
9 II 7.2 

8 45 47.2 

- 8 21 28.3 

6 o 15.1 

7 41 25.9 

8 10 57.7 
6 48 47.0 

- 8 12 2.9 

9 35 12.4 
8 30 36.1 
8 30 41. 1 

6 59 30.4 

- 6 55 40.3 

8 32 59.6 

8 20 27.0 

5 58 39.1 

7 53 59.8 

-10 5 5.9 

9 55 30.6 

6 54 2.9 

6 14 18.5 

7 47 36.0 

- 9 19 15.9 

8 48 50.2 
10 I 50.3 

7 47 "7 

9 38 28.1 



- 6 27 

6 4 

7 3 
9 xo 
6 38 

- 7 21 
6 35 
9 29 
6 37 

6 9 

- 6 42 

8 25 

7 o 
10 2 

6 57 

- 8 47 

8 24 

7 26 
7 44 
7 48 



i.o 
47.2 

5.7 
56.3 
51.3 

II.O* 

3-3 
19.3 

lO.O 

39.3 
31.0 
14.9 
45.8 
40.9 
38.0 

39.9 
41.0 

0.4 

35-4 
14.7 



+3-747 
3.739 
3.714 
3699 
3.695 

+3.693 
3.684 
3.675 
3.648 

3645 

+3.632 
3.61 1 
3.610 
3.610 
3.588 

+3576 

3.574 
3-572 
3.565 
3-557 

+3.556 
3.534 
3-533 
3.517 
3.489 

+3.477 
3-457 
3.444 
3.439 
3.402 

+3.393 
3-391 
3.383 
3-371 
3.361 

+3-346 
3.323 
3.3M 
3.307 
3.276 

+3.262 

3.255 
3.255 
3-244 
3243 

+3.237 
3-231 
3.226 
3208 
3.155 



— 0^416 
0.420 

0.417 
0.41 1 

0.413 
-0.414 
0.422 
0.416 
0.414 
0.420 

-0.414 
0.41 1 
0.414 
0.414 
0420 

—0.420 
0.415 
0.415 
0.423 
0.416 

—0.409 

0.409 
0.420 
0.422 
0.417 

—0.4x2 
0.414 
0.409 
0.417 
0.410 

—0.422 

0.423 
0.420 
0.412 
0.421 

-0.4x9 
0.421 
0.412 
0.421 
0.423 

—0.422 
0.416 
0.421 
0.410 
0.421 

-0.415 
0.416 

0.419 
0.418 
0.418 



94.6 
96.0 
96.0 
94.6 
95.5 

93.6 
96.5 
94.6 

95.1 
94.6 

95-1 
94.6 
97.0 
97.0 
96.0 

95-6 
96.9 
95.0 
96.0 

94.5 
96.6 
96.6 
94.1 
95-6 
97.x 

95.5 
93.6 
96.6 

94-5 
96.x 

93.6 
95- > 
96.7 97.5 
95.5 
96.0 

95-8 
94.x 
96.1 

95.1 
97.0 

95.1 
95-1 
95.6 
96.6 

95.6 

93.5 
95.1 
94.5 
96.0 
96.0 



217 303 

301 367 

299 374 

222 304 

219 361 

106 212 

346 367 

217 303 

219 345 

226 301 

219 345 

222 304 

359 374* 

359 374* 

303 368 

226 375 

360 366 
xo6 366 

301 341 364 

217 299* 

344 369 

344 369 

10* 346 

226 375 

374 378 

222 361 

106 219 

344 369 

2 1 7 299 

304 369 
lo* 301 

226 341 

303« 367 395 

222 360 

301 364 

215 303 361 368 

3* 341 

304 369 

226 346 

364 376 

226 346 

219 345 

217 375 

304 374 

217 375 

106 2X1 

212 345 

215 299 

303 367 

299 367 



7* 
6 

7 
9 
8 

8 
6 

7 
8 
6 

8 

9 
8 
8 
7 

6 
8 
8 
6 
7 
10 

9 

6 
6 

7 

9 
8 

10 
7 
9 

6 
6 
7 
9 
6 

7 
6 

9 
6 
6 

6 
8 

7 
10 

7 
8 
8 
7 

7 
7 



051 

53 

053 

37 
099 

00 

55 

054 

03 

58 

05 
39 
07I 
o7n 
06 X 

63 
09 
10 

65 
064 

75 
43 
66 

67 
068 

45 

17 

79 

071 

50 

75 
76 
075 
53 
77 

076 
80 

55 
81 

84 

85 

25 

08 X 

93 
083 

26 

28 

084 

086 

088 



* Z, 219: Dpi.? roaj., rötlich ^ Dpi. maj., seq.; com. 9?i • Dpi. seq., Z. 344: com. 9™2 * 1274 977 Ii7i io78 
* Z. 2X1: Dpi. pr., maj.; com. 9^3 



•Co 



4 



Ar 



32 



Zone —6° bis —lo". Wien-Ottakring. 



Nr. 


Gr. 


1501 


•9.2 


1502» 


7.8 


1503 


9.0 


1504 


•8.4 


1505 


•8.0 


1506 


9.0 


.1507 


*9.2 


1508 


7-3 


1509 


•9.2 


i5"o 


8.9 


15" 


8.4 


1512 


9.0 


1513 


7.7 


I5'4 


9.1 


I5'5 


6.8 


1516 


8.8 


1517 


8.8 


1518 


•8.3 


1519 


•6.3 


1520 


9.3 


1521 


7.9 


1522 


9.' 


1533 


6.0 


1534 


9.3 


1525 


•8.3 


1526 


8.7 


1527 


8.4 


1528 


8.9 


1529 


9.0 


1530 


9.0 


1531 


9.0 


'532 


9' 


1533 


8.9 


1534 


8.7 


'535 


•8.7 


1536 


8.8 


1537 


8.9 


'538 


•9.3 


1539 


8.8 


1540 


•6.6 


«541 


•8.4 


1542 


9.0 


'543 


8.6 


1544 


8.2 


1545 


8.7 


'546 


6.9 


'547 


8.7 


1548 


•6.0 


'549 


8.6 


1550 


•5.5 



A.R. 1900 



Praec. 



Var. 
saec. 



Decl. 1900 



Praec. 


Var. 

saec. 


+3-'54 


— 0^422 


3144 


0.416 


3.128 


0.416 


3"7 


0.422 


3'"5 


0.424 


+3."3 


-0.418 


3.091 


0.418 


3.086 


0.420 


3.062 


0.418 


3.05' 


0.418 


+3043 


—0.4 II 


3031 


0.424 


3.017 


0.424 


3.o'4 


0.4 '5 


3.006 


0.419 


+3.002 


—0.412 


3.002 


0.423 


2.953 


0.423 


2.922 


0.422 


2.910 


0.416 


+2.891 


—0.420 


2.874 


0.418 


2.869 


0.419 


2.864 


0.417 


2.855 


0.422 


+2.852 


— 0.411 


2.839 


0.423 


2.828 


0424 


2.813 


0.425 


2.808 


0.422 


+2.793 


-0.419 


2.791 


0.423 


2.791 


0.423 


2.752 


0.419 


2.741 


0.423 


+2.731 


-0.414 


2.727 


0.424 


2.704 


- 0.423 


2.694 


0.4' 5 


2.687 


0.422 


+2.684 


—0422 


2.654 


0.420 


2.651 


0.4 II 


2.644 


0.417 


2.623 


0.425 


+2.621 


—0.421 


2.607 


0.412 


2.606 


0.425 


2.605 • 


0.418 


2.604 


0.425 



Ep. 



Zonen 



B.D. 



5*»23"48!i6 

23 54.84 

24 6.35 
24 14.07 
24 '5" 



24 

24 
24 
24 
24 

25 
25 
25 
25 
25 

25 
25 
26 
26 
26 

26 

27 
27 
27 
27 



16.69 
3 '.69 
34.99 
5'.82 
59.52 

5.46 
'3-39 
22.88 
25.18 
30.77 

3338 
3348 

7.27 
29.22 
37.'8 

50.56 
'.95 
5.56 
9.19 

'5.38 



5 27 17.37 

27 26.53 

27 33.82 

27 44.84 

27 48.02 

5 27 58.71 

27 59.53 

27 59-88 

28 26.94 
28 34.06 

5 28 41.63 

28 44.38 

29 0.24 

29 7.'5 

29 "•59 

5 29 14.16 

29 34.54 

29 36.76 

29 4'.45 

29 55.84 

5 29 57.45 

30 7.'8 
30 7.71 
30 8.47 
30 9.35 

Z. 345: 9"5 nahe. 



+2^92 19 

2.8764 
2.8802 
2.9172 
2.9369 

+2.8904 

2.8955 
2.9025 

2.8954 
2.8936 

+2.8394 
2.9342 

2.9324 
2.8706 
2.8984 

+2.8459 
2.9271 
2.9275 
2.9 '55 
2.8764 

+2.9074 

2.89'7 
2.9015 
2.8892 
2.9 '54 

+2.8377 
2.9228 
2.9250 
2.9320 
2.91 13 

+2.8937 
2.9204 
2.9201 

2.8947 
2.9194 

+2.8520 
2.9229 

2.9'75 
2.8602 
2.9080 

+2.9123 
2.8992 
2.8361 
2.8800 
2.93'7 

+2.9037 
2.8395 
2.9316 
2.8855 
2.93'8 



+o!oo34 
0.0034 
0.0034 
0.0034 
0.0035 

+0.0034 
0.0034 
0.0034 
0.0034 
0.0034 

+0,0033 
0.0035 
0.0035 
0.0033 
0.0034 

+0.0033 
0.0035 
0.0035 
0.0033 
0.0033 

+0.0033 
0.0033 
0.0033 
0.0033 
0.0033 

+0.0032 
0.0034 
0.0034 
0.0034 
0.0033 

+0.0033 
0.0033 
0.0033 
0.0033 
0.0033 

+0.0032 
0.0033 
0.0032 
0.0031 
0.0032 

+0.0032 
0.0032 
0.0031 
0.0032 
0.0033 

+0.0032 
0.0031 
0.0033 
0.0032 
0.0033 



■ 6-3I' 1-9 

8 27 30.5 

8 17 4'.3 

6 42 57-3 
5 52 18.9 

- 7 51 30.6 

7 38 25.6 
7 20 27.3 
7 38 41.4 

7 43 20.1 

-10 o 43.6 

5 59 9.0 

6 3 57.3 

8 41 51.0 

7 30 45.3 

- 9 44 ".8 
6 17 11.7 
6 16 3.6 

6 47 0.9 

8 26 25.0 

- 7 7 24.8 

7 47 24.8 
7 22 31.3 

7 53 45-3 

6 46 54.4 



-10 
6 
6 
6 
6 

■ 7 
6 
6 

7 
6 



4 '39 
27 56.0 
22 2.6 



0.7 
7.' 



42 6.7 

33 58.1 

34 39.5 
39 28.6 
36 10.5 

- 9 27 46.5 
6 27 4.6 

6 41 5-9 
9 7 1-5 

7 5 29.3 

- 6 54 25.0 

7 27 26.6 
10 7 25.9 

8 16 27.8 
6 4 24.2 

- 7 16 2.0 

9 58 39-6 
6 4 33.2 
8 2 25.6 
6 4 7.' 



94.1 
95.' 
97-3 
93.6 
93.6 

94.5 
97.1 
95.5 
96.4 96.0 
97.0 

94.6 
95-1 
95.1 
95.6 
96.0 

94.6 
94.6 
93-6 
94.1 
95.' 

94.5 
94.6 
96.9 
97.0 
94.1 

94.6 

95' 

95.6 00.4 

96.0 

97.0 

94.6 
96.5 
96.5 
94.5 
94.1 

94.6 
95-6 
94.' 
96.9 
96.0 

93-6 
96.0 
96.6 
95' 
95.6 

95.5 
96.6 

95-2 
95-5 
95.2 



lo' 341 
219 345 

366 375 381 395 
3* 301 
'• 301 

215 299 
374* 376 
217 360 

303 367 374'a 
361 368 376 

222 304 

226 346 

226 341 

106 219 381 395 

215 36' 375 

222 304 
226 301 

3* 301 

'• 341 
106 219 395 

215 299 

217 303 

360 3^58 
368 375 

lo* 341 

222 304 
226 346 
2260376411^414^ 

301 367 

361 367 378 

217 303 
346 364 
346 364 
215 299 
'• 346 

222 304 
226 378 
'O* 34' 
360 369 
299 368* 

3* 30' 
303 368 
344 369 
2'2 345 
232 376 

217 360 

344 369 

232 346* 

2" 375 

232 346* 



6* 

8 

8 

6 

5 

7 
7 
7 
7 
7 

10 
6 
6 
8 
7 

9 
6 
6 
6 
8 

7 
7 
7 
7 
6 

10 
6 
6 
6 
6 

7 
6 
6 

7 
6 

9 
6 
6 
9 
7 
6 

7 

10 
8 
6 

7 

TO 

6 
8 
6 



19« 
'33 
'34 
192 
[269 

1089 
ro9i 
[092 
1093 
1096 

[202 

'97 

[200 
142 

to99 
'65 

[202 

[204 

[207 

'5' 

'O3 
'O5 
106 
107 
[209 

[2fO 
212 
214 

215 
216 

114 
[2l8 

I2I7 

["5 
r224 

'75 
[225 
[226 

176 
"9 

227 
122 
221 
167 

f23I 

124 
r228 

233 
168 

234 



y 

03 



% 

<^ 

fr 
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33 



Nr. 



Gr. 



A.R. 1900 



Praec. 



Var. 
saec. 



Decl. 1900 



Praec. 



Var. 

saec. 



Zonen 



B.D. 



1552 
1553 

»554 
1555 

1556 
1557 
1558 
1559 
1560 

1561 
1562 
1563 
1564 

1565 

1566^ 

1567 
1568 

1569 
1570 

157« 
1572 
1573 
1574 
1575 

1576 
»577 
1578 
1579 
1580 

1581 
1582 
1583 
1584 
1585 
1586 

1587 
1588 

1589 
1590 

1591 
1592 
1593 
1594 
"595 

1596 
1597 
1598 
»599 
1600 



9.0 
8.7 
8.3 
8.5 
7.9 

8.8 

8.1 

9.' 
9.0 

8.9 
8.3 
7.6 
8.8 
8.1 

*7.5 
8.6' 
8.6 

9.3 
•9.2 

9.1 
8.5 
8.7 
•7.5 
9.3 

8.3 

8.d 
8.6 
8.6 
9.2 

8.8 
•8.7 
9.1 
7.2 
7.5 

•5.8 
8.9 
9.0 
8.4 
9.3 
9.0 
6.5 
9.5 

*9.o 
9.0 

8.1 

9.4 
9.6 
8.2 
8.7 



5*»3o"i4?o6 

30 16.07 

30 17.56 

30 20.28 

30 22.52 

5 30 29.60 

30 3t.43 

30 39.75 

30 41.7» 

30 50.44 

5 30 52.94 

31 6.56 
31 16.22 
31 35.51 
31 38.71 

5 3» 42.57 

3» 4404 

31 54.27 
3« 55.43 

32 3-29 

5 32 6.26 

32 25.19 

32 25.29 

32 33.88 

32 44.99 

5 32 49. io 

32 55.50 

32 59.31 

33 9.43 
33 »8.53 

5 33 26.61 

33 41.86 

33 44.38 

33 46.02 

33 52.24 
5 34 2.70 

34 8.78 
34 9.32 
34 11.96 
34 14.03 

5 34 22.54 

34 46.26 

34 52.69 

35 5-28 
35 »7.58 



35 
35 
36 
36 
36 



43.03 
5I-M 
7.11 
11.91 
12.92 



+279349 
2.9187 

2.9335 
2.9359 
2.931 1 

+2.8783 

9.9339 
2.8695 
2.9298 
2.8995 
+2.9315 

2.9254 
2.8990 
2.9372 
2.92 II 

+2.9303 
2.8381 
2.9063 
2.9001 
2.9348 

-1-2.9282 
2.8723 
2.8728 
2.9332 
2.8553 

4-2.8800 
2.9151 
2.9148 
2.9226 
2.8906 

-♦-2.9287 
2.9279 
2.8989 
2.9183 
2.8735 

+2.9033 
2.9201 
2.9297 
2.9342 
2.8659 

-4-2.8658 

2.8441 
2.9188 

2.9136 
2.8390 



+0:0033 
0.0032 
0.0033 
0.0033 
0.0033 

+0.0032 
0.0033 
0.0031 
0.0033 
0.0032 

+0.0033 
0.0032 
0.0031 
0.0032 
0.0031 

-1-0.0032 
0.0031 
0.0031 
0.0031 
0.0032 

-♦-0.0032 
0.0030 
0.0030 
0.0032 
0.0030 

+0.0031 
0.0031 
0.0031 
0.0031 
0.0031 

-•-0.0031 
0.0031 
0.0031 
0.0030 
0.0030 

-♦-0.0030 
0.0030 
0.0031. 
0.0031 
0.0030 

+0.0030 
0.0029 
0.0030 
0.0030 
0.0029 



» Dpi. maj., com. 9^5 



+2.8926 +0.0030 

2.8564 0.0029 

2.8709 0.0029 

2.8834 0.0030 

2.8419 0.0028 

' 47-9 5o"7 47"i 



-5*56' 5^5 

6 37 48.1 

5 59 35.6 

5 53 33.6 

6 5 54.8 

— 8 20 49.9 

5 58 31.6 
8 42 39.3 

6 8 54.7 

7 26 33.0 

-6 4 35.5 

6 20 21.2 

7 27 37.9 

5 49 57.4 

6 31 0.4 

-6 7 39.5 

10 I 34.1 

7 8 55.4 

7 24 51.8 
5 56 6.1 

—6 12 58.6 

8 35 15.6 

8 34 0.6 

5 59 56.8 

9 17 59.0 

-8 15 38.8 

6 46 5.7 
6 46 54.4 

6 27 8.8 

7 48 45.6 

—6 II 29.7 

6 13 18.3 

7 27 31.3 
6 37 53.8 

8 31 42.8 

-7 »6 7.4 

6 33 «4.8 

6 8 38.2 

5 57 13.2 

8 51 8.1 

—8 51 19.0 

9 45 42.9 

6 36 27.6 
6 49 48.6' 
9 58 32.0 

-7 42 46.3 

9 14 27.8 

8 37 50.6 

8 6 22.0 

9 50 58.7 



+2.597 
2.594 
2.592 
2.588 

2.585 

+2.574 
a-570 
2.560 

2.557 
2.544 

+2.541 
2.521 
2.507 
2.479 
2.475 

+2.469 
2.467 
2.452 
2.450 
2.439 

+2.435 
2.407 
2.407 
2.395 
2.379 

+2.373 
2.363 
2.358 
2.343 
2.330 

+2.318 
2.296 

2.293 
2.290 
2.281 

+2.266 
2.257 
2.256 

2.253 
2.250 

+2.237 
2.203 
2.194 
2.175 
2.157 

+2.121 
2.109 
2.086 
2.079 
2.077 



-0P425 
0.423 
0.425 
0.425 
0.425 

-0.417 
o.4a5 
0.416 

0.425 
0.420 

-0.425 
0.424 
0.420 
0.426 
0.423 

-0.425 
0.412 
0.421 
0.420 
0.425 

-0.424 
0.416 
0.416 
0.426 
0.414 

—0.418 
0.423 
0.423 
0.424 
0.420 

-0.425 

0.425 
0.421 

0.423 
0.417 

—0.421 
0.424 
0.425 
0.426 
0.416 

—0.416 
0.414 
0.424 

0.423 
0.413 

—0.420 
0.415 
0.417 
0.419 

0.413 



97.0 
96.1 
96.5 
97.1 
97.0 

95.« 

97.5 
97.0 
96.0 

97.0 
96.1 
96.0 
96.5 
97.1 

94.1 
95.1 
96.1 
94.6 
94.6 

97.1 
93.6 
93.6 
94.5 
95.' 

95.1 
97.1 
97.5 
956 
95.6 

96.0 
92.6 
96.0 

96.9 
97.0 

94.5 
95.1 
96.1 

97.0 
95.1 

95.« 
94.6 
95.2 
94.1 96.8 
95.1 

94.5 
96.6 
95.0 

95.1 
94.6 



364 376 

301 374 

341 364 

378 381 

367 375 

219 345 
Fund. Cat. 

366 395 

367 378 
303 368 

367 375 

301 374 

303 368 

346 364 

374 378 

3* 341 

222 344 

215 395 

217 303 

232 301* 

374 378 

106 219 

106 219 

i* 360 

224 344 

212 345 

346 367 395 

367 395 

232 375 

217 378 

301 364 

3* Jio 

299 368 

360 367 

366 375 

215 299* 

232 341 

301 381 

364 378 

219 345 

219 345 

222 304 

232 346 
I* 341 

222 344 

215 299 

344 374 

106 368 

211 345 

224 304 



414^ 



5^ 


312 


6 


1238 


6 : 


»237 


5 


1314 


6 


[240 


8 


1170 


6 : 


1241 


8 


[171 


6 


1242 


7 


1130 


6 


1245 


6 


1247 


7 


ri3i 


5 


1336 


6 1 


1254 



6 
10 

7 
7 
5 

6 
8 
8 
6 
9 

8 
6 
6 
6 
7 

6 
6 

7 
6 
8 

7 
6 
6 

5 
8 

8 

9 

6 

6 

10 

7 
9 
8 
8 
9 



255 
234 
132 
»34 
339 

257 
178 
177 
262 

193 

180 
264 
267 
269 
139 
271 
274 
141 
275 
183 

142 
277 
278 
353 
185 

187 

«97 
280 
281 
252 

148 
201 
196 
197 
203 






A 
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Zone — e^bis— io°. Wien-Ottakring. 



Nr. 


Gr. 


A.R. 


1900 


Praec. 


Var. 
saec. 


Decl. 1900 


Praec 


Var. 
saec. 


Ep. 


Zonen 


1 ll 
B.D. 

1 




i6oi 


9.6 


5»»36»27!26 


+2f8973 


4-0?0029 


-7* 30' 5978 


4-2!o56 


^07421 


97.0 


367 378 


?•! 


150 




1602 


8.3 


36 


31.30 


2.9097 


0.0029 


6 59 11.4 


2.051 


0.423 


94.6 


215 303 


7 1 


151 


H 


1603 


•9.1 


36 


36.13 


2.9136 


0.0030 


6 49 11.2 


2.044 


0.424 


92.6 


3* 110 


6 ] 


286 


rw 


1604 


*8.7 


36 


51.01 


2.8491 


0.0028 


9 32 35.6^ 


2.022 


0.414 


95.4 


222* 304 375 


9 1 


[204 


Pa 


1605 


8.9 


37 


3309 


2.8814 


0.0029 


8 10 56.3 


1.961 


0.419 


93.6 


X06 219 . 


8 ] 


199 


Sc, 


1606 


8.0 


5 37 


39.95 


4-2.8468 


40.0028 


-9 38 13.7 


+1.95 1 


-0.414 


94.6 


222 304 


9 1 


[2IO 


fco 


1607 


8.7 


37 


5>.23 


2.9003 


0.0029 


7 23 7.4 


1.935 


0.422 


95.1 


215 346 


7 1 


1153 ' 


p^- 


1608 


•6:t 


38 


2.50 


2.9130 


0.0029 


6 50 43.5 


1.918 


0.424 


92.4 


I* 3* IXO 


6 1 


293 




1609 


8.3 


38 


8.68 


2.8969 


0.0029 


7 3« 32.6 


1.909 


0.421 


94.7 


217 299 303 


7 1 


155 


1610 


9.0 


38 


11.53 


2.9363 


0.0029 


5 51 "6.3 


1.905 


0427 


94-6 


23a 30X 


5 1 


369 




•1611 


9.3 


5 38 


28.97 


+2.8735 


4-0.0028 


-8 30 59.4 


4-1.880 


—0.418 


96.6 


345 374 


8 ] 


203 




1612 


8.7 


38 


38.08 


2.8872 


0.0029 


7 56 2.4 


1.867 


0.420 


94.6. 


215 303 


7 1 


fX56 


p»< 


1613 


8.9 


38 


43-24 


2.9013 


0.0029 


7 20 17.1 


1.859 


0.422 


95.1 


217 346 


7 


158 


Ao 


1614 


7.8 


38 


52.98 


2.8623 


0.0028 


8 59 i.i 


1.845 


0.416 


94.6 


224 304 


9 1 


2x3 




1615 


8.8 


39 


10.98 


2.9145 


0.0028 


6 46 40.9 


1.8x9 


0.424 


94.6 


232 301 


6 ] 


[297 


^616 


9.0 


5 39 


25.51 


+2.8503 


4-0.0028 


— 9 29 lO.I 


+1.798 


-0.415 


95-8 


224 344 381 


9 1 


[2X6 




1617 


•8,8 


39 


27.79 


2.9141 


0.0028 


6 47 48.4 


1.794 


0.424 


92.6 


6^ 1x0 


6 ] 


I30X 


fs- 


1618 


9.1 


39 


27.91 


2.8970 


0.0028 


7 31 15.8 


1.794 


0.421 


96.0 


303 367 


7 J 


160 


&5- 


1619 


7.3 


39 


33-35 


2.8365 


0.0027 


10 3 23.5 


1.786 


0.413 


94.6 


222 304 


10 


[a7x 


6n) 


1620 


9.0 


39 


37.41 


2.9003 


0.0028 


7 22 30.3 


1.780 


0.422 


95.1 


217 346 


7 1 


[i6x 


G- 


1621 


•7.3 


5 39 


41.81 


+2.91 14 


4-0.0028 


-6 54 28.1 


+1.774 


-0.423 


94.7 


3* 301 368 


6 ] 


1302 


A,. 


1622 


8.3 


39 


43 75 


2.8906 


0.0028 


7 47 11.0 


1.771 


0.421 


94.5 


2x5 299 


7 J 


[162 


/^o 


1623 


8.9 


40 


21.15 


2.8621 


0.0028 


8 59 15.6 


1.717 


0.416 


95.1 


222 344 


9 J 


221 


Fo 


1624 


8.7 


40 


30.31 


2.8375 


0.0027 


10 55.4 


1.704 


0.413 


96.x 


224 375 378 


xo 


1272 


fto 


-1625 


9.2 


41 


1.88 


2.8607 


0.0028 


9 2 37.1 


1.658 


0.416 


96.6 


344 369 


9 


1222 




■1626 


9.3 


5 41 


13.74 


+2.9066 


4-0.0028 


-7 6 33.2 


4-1. 641 


-0.423 


94.6 


217 303 


7 1 


[166 




^627 


•9.5 


41 


16.82 


2.9285 


0.0027 


6 10 40.0 


1.636 


0.426 


93.6 


I* 301 


6 


r3o8 




1628 


8.8 


41 


24.97 


2.9350 


0.0027 


5 54 0,1 


1.624 


0.427 


93.7 


1x0 232 


5 


1389 




1629 


8.8 


41 


29.42 


2.876X 


0.0027 


8 23 39.1 


X.618 


0.418 


95.1 


219 345 


8 


[2X2 


Ko 


1630 


7.9 


41 


41.71 


2.9095 


0.0027 


6 58 58.4 


1.600 


0.423 


94.5 


2x5 299 


7 1 


ri67 


^r 


1631 


8.8 


5 41 


51.33 


4-2.8648 


4-0.0027 


-8 52 1.8 


+1.586 


-0.4x7 


93.6 


106 2x9 


8 


1213 


fi-. 


1632 


8.1 


42 


13.35 


2.8407 


0.0026 


9 52 33.6 


1.554 


0.413 


96.1 


304 369 


9 > 


[231 


<^. 


1633 


9.2 


42 


14.89 


2.8882 


0.0027 


7 52 59.9 


1.552 


0.420 


97.0 


368 375 


7 1 


[170 


6ro 


1634 


9.0 


42 


32.99 


2.9230 


0.0027 


6 24 37.3 


1.525 


0.425 


94.6 


232 301 


6 


1311 


^ 


•1635 


8.8 


42 


37.50 


2.8675 


0.0027 


8 45 6.9 


1.519 


0.4x7 


97.1 


378 381 


8 


r2i5 




1636 


8.9 


5 42 


52.71 


4-2.8992 


4-0.0027 


-7 24 470 


+1.497 


—0.422 


94.5 


215 299 


7 J 


[172 


(^a- 


«637 


7.6 


42 


54.60 


2.9215 


0.0027 


6 28 14.4 


1.494 


0.425 


93.6 


3 301 


6 ] 


^313 




1638 


8.2 


43 


0.41 


2.8482 


0.0026 


9 33 24.4 


1.485 


0.4x4 


94.6 


222 304 


9 1 


f234 


1639 


a.6 


43 


0.78 


a.8447 


o.ooa7 


9 4a i8.a 


1.485 


0.414 




Fand. Cat 


9 3 


1*35 


^0 


1640 


8.4 


43 


11.82 


2.8768 


0.0027 


8 21 38.2 


1.469 


0.419 


96.5 


345 366 


8 ] 


[2X8 


k^ 


1641 


8.6 


5 43 


13.50 


4-2.9288 


4-0.0027 


—6 9 50.6 


+1.466 


—0.426 


96.5 


341 367 


6 ] 


314 


8? 


1642 


7-7 


43 


22.77 


2.8754 


0.0027 


8 25 6.4 


1.453 


0.4x8 


96.5 


345 366 


8 


[2x9 




1643 


8.4 


43 


28.68 


2.9166 


0.0027 


6 40 48.6 


1.444 


0.424 


96.5 


346 367 


6 ] 


1317 


1644 


9.3 


43 


35.52 


2.9039 


0.0027 


7 '2 47.7 


1.434 


0.422 


95.6 


217 375 


7 J 


173 


1645 


8.6 


43 


42.38 


2.9358 


0.0027 


5 51 47.3 


1.424 


0.427 


96.5 


346 368 


5 1 


[406 


ffi 


1646 


8.3 


5 43 


53.07 


4-2.8625 


4-0.0026 


-8 57 36.1 


+1.409 


—0.4x6 


95-6 


2x9 378 


8 ] 


[223 


<ro 


1647 


8.7 


43 


54.85 


2.8402 


0.0026 


9 53 37.1 


1.406 


0.413 


96.6 


344 374 


9 1 


[240 


fi 


1648« 


9.1 


44 


10.17 


2.8437 


0.0026 


9 44 51.4 


1.384 


0.414 


95.1 


224 344 


9 1 


[242 


■ 


1649 


8.8 


44 


"53 


2.8445 


0.0026 


9 42 52.1 


1.382 


0.414 


96.1 


304 369 


9 1 


t243 


r^ 


1650 


8.9 


44 


18.X8 


2.8749 


0.0026 


8 26 15.5 


1.372 


0.418 


96.5 


345 366 


8 ] 


[225 


Fz 




' 3474 


36^9 35?5 


> 9*3 s 


eq. 2-, p 


arall. 

















Zone —6» bis —lo". Wien-Ottakring. 



35 



Nr. 


Gr. 


165 1 


8.8 


1652 


•9-2 


1653 


•9.1 


1654 


8.7 


1655 


8.8 


1656 


•8.8 


1657 


8.4 


1658 


8.9 


1659 


9.1 


1660 


8.9 


1661 


•6.0 


1662 


8.9 


1663 


•8.8 


1664 


•8.8 


1665 


8.6 


1666 


8.2 


1667 


9.2 


1668 


7.4 


1669 


6.2 


1670 


9.1 


1671 


8.9 


1672 


8.2 


1673 


8.9 


1674 


8.7 


1675 


8.5 


1676 


9.2 


1677 


8.2 


1678 


8.9 


1679 


•9.1 


1680 


9.1 


1681 


•8.8 


1682 


•8.8 


1683 


7.0 


1684 


9.1 


1685 


9.1 


1686 


7.8 


1687 


*7.5 


1688 


•8.8 


1689 


7.5 


1690 


8.6 


1691 


8.7 


1692 


9.0 


1693 


8.4 


1694 


9.0 


1695 


9.0 


1696 


8.9 


1697 


8.9 


1698 


•9.5 


1699 


•9.0 


1700 


8.9 



A.R. 1900 



Praec. 



Var. 
saec 



Decl. 1900 



Praec. 



Var. 
saec. 



Ep. 



Zonen 



B.D. 



5" 44' 



30?77 
44 35-20 
44 39.78 
44 39.85 
44 58.61 



45 
45 
45 
46 
46 

46 
46 
46 
46 
46 



9.80 

43.52 

43.66 

1.81 

6.17 

32.23 
41.91 
4552 
5440 
54.96 



47 
47 



7.02 
12.40 

47 «7.78 

47 21.65 

47 22.11 

5 47 31.18 

47 35-42 

47 48.11 

47 56.61 

48 34.35 

5 48 38.42 

48 42.02 

48 50.12 

48 50.63 

49 0.18 

5 49 11.82 

49 20.47 

49 41.66 

49 54.53 

49 59.14 

5 50 8.30 

50 22.93 
50 45.62 
50 46.05 
50 48.12 

5 50 48.39 

50 50.17 

50 57.68 

50 59.25 

51 2.69 

5 51 6.05 

5* 19.67 

51 20.96 

5' 27.54 

51 32.03 



+2!85i6 
2.9178 

2.9274 
2.9085 
2.8428 

+2.9342 

2.8443 
2.861 1 
2.9264 
2.8647 

+2.8959 
2,8363 
2.9167 
2.9128 
2.8864 

.^2.9008 
2.8348 
2.8413 

2.8597 
2.91x9 

+2.8993 
2.8616 
2.8850 
2.8768 
2.8819 

-4-2.9221 

2.9255 
2.8487 
2.9186 
2.9077 

+2.91 41 
2.9224 
2.8748 
2.8993 
2.8956 

-1-2.8564 
2.8413 

2.8399 
2.8924 
2.8654 

+2.8973 
2.8620 

2.8933 
2.8387 
2.8671 

+2.8513 
2.8344 
2.9137 

2.9343 
2.8391 



-f0?0026 

0.0026 
0.0026 
0.0026 
0.0026 

^^.0026 
0.0025 
0.0026 
0.0026 
0.0026 

-fo.0025 
0.0025 
0.0025 
0.0025 
0.0025 

+0.0025 
0.0025 
0.0025 
0.0025 
0.0025 

+0.0025 
0.0025 
0.0025 
0.0025 
0.0025 

+0.0025 
0.0025 
0.0024 
0.0024 
0.0024 

+0.0024 
0.0024 
0.0024 
0.0024 
0.0024 

+0.0024 
0.0024 
0.0024 
0.0024 
0.0024 

+0.0024 
0.0024 
0.0024 
0.0024 
0.0024 

+0.0024 
0.0023 
0.0023 
0.0023 
0.0023 



-9*24' 37» 

6 37 25.4* 

6 13 5.5 

7 I 6.3 
9 46 46.0 

-5 55 38.7 

9 42 49.7 

9 o 49.2 

6 15 20.2 

8 51 48.9 

-7 32 42.0 

10 2 41.2 

6 40 0.7 

6 49 56.1 

7 56 50.4 

— 7 20 8.0 

10 6 37.1 

9 50 '6.3 
9 4 4.0 
6 52 22.0 

-7 24 3.7 

8 59 ".I 
8 o 20.5 
8 21 3.6 

8 8 1.6 

—6 26 7.1 

6 17 28.0 

9 3" 27.8 

6 34 57.1 

7 2 50.1 

—6 46 23.1 

6 25 26.8 

8 25 51.6 

7 23 46.8 
7 33 7.7 

—9 II 56.2 

9 49 42.1 
9 53 7.7 

7 41 15.6 

8 49 22.2 

-7 28 57.1 

8 57 58.1 

7 39 6.7 

9 56 6.1 

8 44 53.2 

-9 24 37.5 

10 7 4.8 

6 47 29.7 

5 54 53.3 

9 55 13.5 



+i'354 
1.348 
1.341 
1.341 

1.313 

+1.297 
1.250 
1.248 
1.221 
1.215 

+1.177 
1.163 
1.158 
1.145 
1.144 

+1.127 
1.119 
i.iii 
1.105 
1.105 

+1.09 1 
1.085 
1.067 
1.054 
0.999 

+0.994 
0.988 
0.976 
0.976 
0.962 

+0.945 
0.932 
0.901 
0.883 
0.876 

+0.863 
0.841 
0.808 
0.808 
0.805 

+0.804 
0.802 
0.791 
0.788 
0.783 

+0.778 
0.759 
0.757 
0.747 
0.741 



-0^415 
0.425 
0.426 

0.423 
0.414 

—0.428 

0.415 
0.417 
0.427 
0.418 

—0.422 
0.414 
0.425 
0.425 
0.421 

-0.423 
0.414 
0.414 
0.417 
0.425 

-0.423 

0.417 
0.421 
0.420 
0.420 

—0.436 
0.427 

0.415 
0.426 
0.424 

-0.425 
0.426 
0.420 

0.423 
0.422 

—0.416 

0.415 
0.414 
0.422 
0.418 

-0.423 
0.417 
0.422 
0.414 
0.418 

—0.416 
0.414 

0.425 
0.428 
0.414 



96.4 
94.7 
94.1 
94.5 
95.1 

92.6 
95.6 
95-6 
94.6 
93.4 

94.5 
96.1 

93-4 
94.6 
94.6 

94.5 
96.6 

95-1 
94.6 

93.7 

94.6 

95-x 
93.6 
93.6 
93.5 

94.6 
95.2 
95.8 
95.0 
94.6 

92.6 
93-6 
93.6 
94.5 
95.1 
94.6 
94.6 
94.6 
94.6 
93.6 

96.7 
95.6 
94.6 
95.1 
95.0 

97.1 
97.0 
94.1 
93.6 
95-1 



304 369 378 
3* 301 368 

I* 341 
215 299 
222 344 

6* HO 
222 378 

224 375 
232 301 
99 106 219 

215 299^ 
304 369 

I* 3* 346 

6* 375 
217 303 
215 299 

344 369 
222 345 
224 304 

HO 232 
215 303 

224 345 

99 219 

106 212 

99 211 

232 301 
232 346 
224 344 381 

3* 346 368 
215 303 

6^ HO 
!• 301 

99 219 
217 299 
217 345 

222 304 
222 304^ 
222 304^ 

215 303 
106 219 

345 367 368 
21*9 375 

215 303 

224 344 

99 366 

369 378 
369 375 

3* "o 374 

I* 301 
224 344 



9-1 

6 

6 

7 

9 

5 
9 
9 
6 
8 

7 

10 
6 
6 

7 

7 
10 

9 
9 
6 

7 
9 
8 
8 
8 

6 
6 

9 
6 

7 

6 
6 
8 
7 

7 

9 
9 
9 
7 
8 

7 
8 

7 
9 
8 

9 
10 
6 
5 
9 



244 
322 

323 
182 

245 
[417 
1251 
1249 

332 
1232 

1187 
1300 
1334 
1335 
1190 

192 
f305 

254 
1255 
1337 

194 
1257 
[240 
241 
243 

1343 
'344 
1259 

1345 

[208 

[347 

^348 

250 

[2IO 
[211 

1262 
1264 
1266 
1220 
1253 
221 

254 
[222 
1267 
12S6 

1268 
I319 
I35I 
I44I 
1270 



23?4 26r3 26!4 



Ff 

Po 
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4^ 
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Zone — 6» bis — io°. Wien-Ottakring. 



Nr. 


Gr. 


1701 


8.9 


1702 


9.0 


1703 


9.0 


1704 


8.7 


1705 


•6.7 


1706 


8.9 


1707 


8.5 


1708 


9.0 


1709 


7.3 


1710^ 


... 


1711 


8.7 


1713 


9.0 


1713 


•9.3 


1714 


8.2 


1715 


*6.5 


1716 


5.5 


1717 


8.7 


1718 


8.8 


1719 


8.9 


1730 


8.9 


17« 


8.3 


1722 


•7.3 


1723 


8.5 


1724 


7.0 


1725 


9.0 


1726 


8.7 


1727 


7.5 


1728 


9.1 


1729 


8.8 


1730 


8.7 


173» 


9« 


»732 


8.9 


«733 


9.2 


«734 


9.0 


«735 


9.4 


«736 


9.3 


«737 


9-1 


«738 


•8.9 


1739 


9« 


1740 


7.6 


1741 


9.2 


1742 


9.1 


1743 


9.0 


1744 


•8.9 


«745 


9.2 


1746 


9.0 


«747 


9.1 


«748 


9.4 


1749 


8.8 


«750 


9.1 



A.R. 1900 



Praec. 



Var. 
saec. 



Decl. 1900 



Praec. i 



Var. 
saec. 



Ep. 



Zonen 



B.D. 



S"'5i 



53 
53 



34.27 

5« 45.3« 

51 47.88 

52 3-59 
52 7.12 

52 9.69 
52 16.93 
52 27.01 

52 48.27 

52 54.38 

1.48 
3.97 

53 3«. 66 

54 «3.«8 
54 «5-75 

54 19.42 

54 «9.99 

54 39.43 

54 40.57 

54 44.61 

54 5 «-84 
54 56.44 
9.23 
2.91 



55 

55 

55 34.64 



5 55 
55 
55 
55 

55 

5 56 
56 
56 
56 
56 

5 56 
57 
57 
57 
57 



37.61 
41.33 
47.«5 
47.68 
58.02 

14.16 
18.67 

«8.73 
32.66 

35.52 

39.42 
«0.45 
13.18 
18.71 
20.58 



5 57 22.73, 

57 29.62 

57 3007 

57 34.36 

57 5340 

5 58 13.68 

58 21.98 
58 22.80 
58 23.80 
58 26.31 



+2Ä554 
2.8934 
2.8863 
2.8532 
2.8755 

+2.8669 
2.9275 
2.8745 
2.9297 
2.8929 

-1-2.8996 
2.9209 

2.91 19 
2.8636 

2.8517 

+2.8475 
2.8930 
2.8422 
2.9021 
2.8421 

+2.8836 
2.9180 

2.8434 
2.8822 
2.9094 

+2.8945 
2.8973 
2.8403 
2.8897 
2.8362 

+2.8446 
2.8354 
2.9273 
2.9057 
2.8906 

+2.8337 
2.887 1 
2.9129 
2.9270 
2.9017 

+2.8697 
2.8567 
2.8707 

2.9^35 
2.8464 

+2.9182 
2.8898 
2.8550 
2.9076 
2.8894 



+0:0023 
0.0023 
0.0023 
0.0023 
0.0023 

+0.0023 
0.0023 
0.0023 
0.0023 
0.0023 

+0.0023 
0.0023 
0.0023 
0.0022 
0.0022 

+0.0022 
0.0022 
0.0022 
0.0022 
0.0022 

+0.0022 
0.0022 
0.0022 
0.0022 
0.0022 

+0.0022 
0.0022 
0.0022 
0.0022 
0.0022 

+0.0022 
0.0021 
0.002 1 
0.0021 
0.0021 

+0.0021 
0.0021 
0.0021 
0.0021 
0.0021 

+0.002 ] 
0.0021 
0.0021 
0.0021 

0.002 T 

+0.0021 
0.0021 
0.0021 
0.002 1 
0.0021 



- 9*i4'2i!i 
7 38 45.4 

7 56 46.0 
9 19 40.8 

8 23 51.6 

- 8 45 34.5 
6 12 22.3 
8 26 27.2 

6 6 23.5 

7 39 58.9 

- 7 22 54.7 
6 29 3.0 

6 51 48.4 

8 53 35.7 

9 23 27.2 

- 9 33 54.0 

7 39 27.3 
9 47 «2.0 

7 «6 33.9 
9 47 35-6 

-8 3 7.8 
6 36 13.1 
9 44 19.8 

8 6 48.1 

6 58 2.8 

- 7 35 40.1 

7 28 25.8 

9 5« 41.5 
7 47 40.0 

10 I 53.1 



- 9 
10 

6 

7 
7 

—10 

7 
6 
6 
7 

- 8 

9 
8 
6 
9 

- 6 
7 
9 
7 
7 



41 4.0 

3 58.5» 

12 4«.5 

7 17.« 
45 30.9 

8 10.7 
54 «7-4 
49 0.5» 
«3 «8.5 
'7 23.9 

38 18.3 

10 39.4 

35 41.3 
47 25.4* 

36 350 

35 36.5 

47 30.7 
15 2.0 

2 26.5 

48 29.0 



+of737 
0.721 
0.717 
0.695 
0.689 

+0.686 

0.675 
0.660 
0.629 
0.620 

+0.610 
0.606 
0.566 
0.506 
0.502 

+0.497 
0.496 
0.467 
0.466 
0.460 

+0.449 
0.443 
0.424 
0.419 

0.387 

+0.383 
0.377 
0.369 
0.368 

0.353 
+0.329 

0.323 
0.323 
0.302 
0.298 

+0.292 
0.247 
0.243 
0.235 
0.232 

+0.229 
0.219 
0.219 
0.212 
0.185 

+0.155 
0.143 
0.142 
0.T40 
0.137 



— ö?4i6 
0.422 
0.421 
0.416 
0.419 

—0.418 
0.427 

0.419 
0.428 
0.422 

-0.423 
0.426 

0.425 
0.417 
0.416 

-0.415 
0.422 

0.4 «5 
0.423 
o.4'5 
—0.421 
0.426 

0.4 «5 
0.421 
0.424 

—0.422 

0.423 
0.414 
0.422 
0.414 

-0.415 
0.414 

0.427 
0.424 
0.422 

-0.413 
0.421 
0.425 
0.427 
0.423 

—0.418 
0.416 
0.419 
0.425 
0.4 «5 

—0.426 
0.422 
0.416 
0.424 
0.422 



97.1 
94.6 
96.5 
94.6 
96.5 

93.5 
94.6 
94.8 
95-2 
95-6 

94.6 
94.6 
92.4 
93.5 
95.1 

95-6 
94.5 
95.x 
95.1 
95.1 

93-4 
95.5 95.« 
95.6 
93-4 
96.5 

94.5 
94.6 
96.6 
97.0 
94.6 

94.6 
94.6 

97.« 
96.0 
96.6 

94.7 
94.5 
94.3 
95.2 
94.6 

96.5 
94.7 
94.8 

93.1 
94.6 

96.0 
94.6 
96.1 
95.4 
96.4 97-2 



378 381 

217 303 

346 368 

222 304 

345 366* 

99 212 

232 301 

106 219 381 

232 346 

2«5 375 

217 303 

232 301 

«• 3* iio 

99 211 

222 344* 

224 375 

215 299 

224 344 

217 347 

224 344 

99 106 219 
6* 346« 395 

222 375 

99 106 219 

346 364 
215 299 
2«7 378 
344 38« 
367 375 

231 304 

224 308 

222 304 

374 378 

303 367 

347 367 

230 305 
215 299 

3* 110 301 368 

232 346 
217 310 

344 366 

231 308 

106 219 375 

3* 6* 110 301 

224 305 

3or 364 

217 310 

308 369 

215 303 368 

2 «7« 378 381 383 



9' 

7 

7 

9 

8 

8 
6 
8 
6 

7 

7 
6 
6 
8 
9 

9 
7 
9 
7 
9 

8 
6 

9 
8 
6 

7 
7 
9 
7 
10 

9 
xo 
6 
7 
7 



271 
227 
228 
274 
265 

266 
354 
267 
359 
232 

234 
360 

363 
275 
284 

285 
241 
286 

243 
287 

276 
372 
291 
278 
375 
246 
248 
294 
249 
341 

299 
344 
378 
253 

254 



10 


1347 


7 


t256 


6 


[381 


6 


1382 


7 


1257 


8 


[288 


9 


1303 


8 


1290 


6 


1384 


9 


»307 


6 


1386 


7 J 


[261 


9 3 


[312 


7 


[262 


7 


[264 



Dpi. med. (8?6 8?9) 



57?o(i) 59^2 



» 58-7 if9 o!6 0:7 



23*9 2478 26!9 267o 



Fo 

f5 
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Fo 
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As 
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Nr. 



Gr. 



A.R. 1900 



Praec. 



Var. 
saec. 



Decl. 1900 



Praec. 



Var. 
saec. 



Zonen 



B.D. 



1751 
1752 
«753 
1754 
1755 

«756 
«757 
1758 
«759 
1760 

1761 
1762 

'763 
1764 

«765 

1766 
1767 
1768 
1769 
1770 

«77« 
1772 

«773 
«774 
«775 
1776 
«777 
1778 
«779 
1780 

1781 
1782 
«783 
«784 
«785 
1786 
1787 
1788 
1789 
1790 

1791 
1792 
«793 
«794 
«795 
1796 

«797 
1798 

«799 
1800 



8.2 
8.5 
9.1 
9.2 

5.7 

8.5 
8.8 

8.9 
9« 
9.2 

9.2 
8.8 
9.3 
•8.5 
8.9 

8.7 

8.5 
8.1 
8.8 
9.« 

9.« 
8.5 
8.8 
8.6 
7.0 

8.9 
8.0 
7.6 

8.7 
8.7 

7.9 
9.« 
•7.0 
8.4 
8.3 
9.0 
9.4 
8.8 

8.5 
9.0 

9.0 
8.6 
8.8 
9.3 
8.4 

•8.7 
8.9 

*7.o 
6.9 
8.4 



5^ 58^34^5 

59 7.25 

59 ««.03 

59 «7-62 

59 21.94 

5 59 23.07 

59 25.03 

59 34.21 

59 37.29 

59 39.42 

5 59 42.32 
59 50-42 
59 58.79 

6 o 8.84 
o 12.68 



«3.15 
2 «.34 
25.46 
33.38 
46.36 

47.47 

49.32 

55.85 

6.04 

8.58 

«4.«4 
«4.34 
16.29 

«9.53 
25.82 

32.5« 
56.61 

5.76 
14.27 

«479 

32.23 
39.56 
53.74 
55.37 
0.87 

7.45 

9.40 

11.12 

«2.75 
22.98 

3«.6« 
50. «4 
56.50 
57.01 
«3.69 



.^2?9229 

2.933« 
2.9147 
2.8465 
2.9156 

+2.9166 
2.8679 

2.93 «3 
2.8484 
2.9241 

+2.8897 
2.8359 
2.8917 
2.9299 
2.8864 

-1-2.8962 

2.8844 
2.8542 
2.8624 
2.93«« 
+2.9177 
2.9298 
2.9242 
2.9i75 
2.9352 

+2.8528 
2.9013 
2.8940 
2.9066 
2.8642 

+2.8767 
2.8684 

2.9277 
2.8436 
2.8791 

+2.9068 
2.9231 
2.9050 
2.8697 
2.9008 

+2.85 II 
2.8506 
2.9272 
2.9241 
2.91 «3 

+2.9196 

2.9« 75 
2.9132 
2.8868 
2.8458 



+o!oo2i 
0.0020 
0.0020 
0.0020 
0.0020 

+0.0020 
0.0020 
0.0020 
0.0020 
0.0020 

+0.0020 
0.0020 
0.0020 
0.0020 
0.0020 

+0.0020 
0.0020 
0.0020 
0.0020 
0.0020 

+0.0020 
0.0020 
0.0020 
0.0019 
0.0019 

+0.0020 
0.0019 
0.0019 
0.0019 
0.0019 

+0.0019 
0.0019 
0.0019 
0.0019 
0.0019 

+0.0019 
0.0019 
0.0019 
0.0019 
0.0018 

+0.0019 
0.0019 
0.0018 
0.0018 
0.0018 

+0.0018 
0.0018 
0.0018 
0.0018 
0.0018 



-6*23' 33?4 

5 57 39.0 

6 44 32.7 
9 36 10.3 
6 42 16.2 

-6 39 48.2 

8 42 48.7 
6 2 26.5 

9 3« 29.4 

6 20 29.3 

-7 47 47.7 

10 2 41.7 

7 42 41.5 

6 6 i.o 

7 55 56.0 

-7 3« «9.9 

8 o 56.2 

9 «7 «.4 
8 56 33.« 
6 2 47.4 

—6 37 o.i 

6 6 11.3 

6 20 11.8 

6 37 «8.9 

5 52 «5.9 



-9 20 
7 «8 
7 36 

7 4 

8 52 

-8 20 

8 4« 
6 II 

9 43 
8 14 



32.4 
25.5 
47.8 
54.2 
3.0 

26.7 

24.4 
26.1 
34.8^ 
33.2 

-7 4 22.7 

6 23 13.0 

7 9 «.5 

8 38 16.7 

7 «9 44.4 

-9 24 44.5 

9 26 4.0 
6 12 48.5 
6 20 51.5 
6 53 6.2 

-6 32 2.9 
6 37 25.9 

6 48 21.8 

7 55 «4.3 
9 37 56.« 



+0:125 
0.077 
0.071 
0.062 
0.056 

+0.054 
0.051 
0.038 
0.033 
0.030 

+0.026 
+0.014 
+0.002 
—0.013 
—0.019 

—0.019 
0.031 
0.037 
0.049 
0.068 

—0.069 
0.072 
0.081 
0.096 

O.IOO 

—0.108 
0.108 

O.I II 
O.I 16 

0.125 

-o.«35 
0.170 
0.183 
0.196 
0.197 

—0.222 
0.233 

0.253 
0.256 
0.264 

—0.273 
0.276 
0.279 
0.281 
0.296 

—0.309 
0.336 

0.345 
0.346 
0.370 



— o!426 
0.428 
0.425 
0.415 
0.425 

-0.425 
0.418 
0.428 
0.415 
0.427 

—0.422 
0.414 
0.422 
0.428 
0.421 

—0.422 
0.421 
0.416 
0.417 
0.428 

—0.426 
0.428 
0.427 
0.426 
0.428 

—0.416 

0.423 
0.422 

0.424 
0.418 

—0.420 
0.418 
0.427 
0.4 «5 
0.420 

-0.424 
0.426 
0.424 
0.418 
0.423 

—0.416 
0.416 
0.427 
0.427 
0.424 

—0.426 
0.426 

0.425 
0.421 

0.4 «5 



93.7 
97.0 
95.2 
95.« 
96.5 

95.0 

93.5 99.1 
96.0 

94.6 
95« 
96.1 
94.6 
96.7 
95-4 
94.5 
96.1 98.1 
93.6 
94.6 
93.6 
96.0 

95.2 
97.0 
95.« 
93.7 
97.1 

94.6 
94.5 
96.4 
96.1 
93.6 

94.6 
93.6 
93.7 
94.5 
93-6 

94.6 
97.0 
94.5 
93.6 
96.4 

94.6 
94.6 
95.« 
94.« 94.6 
97.1 

94.6 
95.0 

94.6 97-« 
94.5 
94.6 



III 232 

367 375 

232 346 

224 305 344 

346 364 

MO 364 

99 212a 411^ 414^ 

30« 367 

222 304 

««I 374 

310 368 

230 304 

347 381 

3* 375 38« 

215 299 

303 380 413^ 

106 219 

221 308 

99 219 

301 364 

232 346 

367 375 

«II 374 

HO 232 

374 378 

224 305 

217 299 

303 368 380 

303 380 

99 219 

221 309 
99 231 

3* 6* 375 

222 230 304 
106 231 

217 303 

367 378 

215 299 

99 221 

310 368 381 

224 305 

222 304 

««« 374 
Ilia 232 301 

375 380 
«• 378 

HO 367 

6* 375 4«4^ 

215 299 

221 304 



5 
6 

9 
6 

6 
8 
6 

9 
6 

7 
10 

7 
6 

7 

7 
8 

9 
8 
6 

6 
6 
6 
6 
5 

9 
7 
7 
7 
8 

8 
8 
6 

9 
8 

7 
6 

7 
8 

7 

9 
9 
6 
6 
6 

6 
6 
6 
7 
9 



387 
487 
390 
3«7 
391 

393 
303 
395 
3«9 
397 
270 
36« 

273 
400 

274 

275 
310 
321 
312 
402 

403 
404 
405 
407 
499 
326 
278 

279 
280 

3«7 

3«9 
322 
412 
333 
323 
288 

4«5 
291 

324 
292 

337 
338 
4«7 
418 

4«9 

420 
422 

424 
299 

343 



Kr 

A. 

t 

Äs 






I 

IC0 









33-3 35"2 35'8 



38 



Zone — 6** bis — lo**. Wien - Ottakring. 



Nr. 



Gr. 



A.R. 1900 



Pmec. 



Var. 
saec. 



Decl. 1900 



Praec, 


Var. 
saec. 


Ep. 


-0^37 1 


-0:419 


93.6 


0.378 


0.420 


94.6 


0.392 


0.413 


94.6 


0.398 


0.417 


94.7 


0.402 


0.415 


94.5 


—0.406 


-0.426 


92.7 


0.406 


0.427 


94.8 


0.447 


0.415 


94.6 


0.466 


0.421 


96.1 


0.467 


0.423 


94.6 


-0.471 


-0.418 


93.5 


0.492 


0.416 


93.6 


0.495 


0.415 


94.6 


0.506 


0.423 


94.5 


0.522 


0.414 


95.1 


-0525 


-0.414 


95.1 


0.53 1 


0.415 


94.6 


0.539 


0.424 


92.4 


0.542 


0.422 


94.6 


0-554 


0.423 


93.7 


-0.555 


—0.421 


96.1 


0.573 


0.422 


94.6 


0.574 


0.414 


94.7 


0.586 


0.423 


93.7 


0.608 


0.415 


94.7 97.2 


—0.612 


-0.425 


92.7 


0.613 


0.425 


94.6 


0.624 


■ 0.415 


95-1 


0.632 


0.413 


95.1 


0.649 


0.417 


93.6 


-0.653 


—0.422 


94.7 


0.665 


0.422 


94.7 


0.665 


0.414 


94.6 


0.672 


0.415 


95.1 


0.677 


0.424 


94.8 


—0.691 


-0.417 


93.6 


0.697 


0.414 


94.6 


0.701 


0.422 


94.6 


0.712 


0.417 


94.6 


0.722 


0.426 


97.0 


—0.728 


—0.422 


94.7 


0.736 


0.425 


93-6 


0.741 


0.416 


96.1 


0.748 


0.413 


99.1 


0.752 


0.421 


96.4 


—0.762 


—0.421 


95.1 


0.767 


0.426 


95.' 


0.777 


0.415 


96.6 


0.780 


0.417 


93.6 


0.794 


0.424 


96.2 



Zonen 



B.D. 



1801 
1802 
1803 
1804 
1805 

1806 
1807 
1808 
1809 
1810 

1811 
1812 
1813 
1814 
"1815 

1816 
1817 
1818 
1819 
1820 

1821 

»1822 

1823 

1824 

"I825 

1826 

»1827 

^1828 

1829 

1830 

1831 
1832 
1833 
1834 
1835 
1836 

•1837 
.1838 

1839 
1840 

1841 
1842 

1843 
1844 
1845 
1846 

1847 
1848 

1849 
1850 



8.9 
7.4 
8.8 
8.2 
9.0 

8.5 
•9.0 

8.5 
9.2 
8.2 

8.7 
8.8 
8.6 

9.1 
8.8 

8.4 
8.7 
•5.5 
7.8 
8.9 

8.4 
8.3 
8.6 
8.6 
9.2 

•5.5 
9.3 
8.8 

9.3 
9.3 

7.8 

8.9 

8.6 

9.0 

•8.9 

9.0 
9.2 
8.6 
6.7 
8.9 

8.5 
•8.4 

8.3 
9.0 
8.9 

9.' 
8.7 
9.2 
8.7 
8.0 



S^ 4" 
4 

4 
4 

4 

5 4 
4 
5 
5 
5 



'I4!ii 
18.87 
28.96 
32.99 
35.96 

38.65 
38.73 
6.31 
19.41 
20.12 



5 22.85 

5 37.37 

5 39.66 

5 47.18 

5 58.33 

5 59.95 

6 4.54 
6 9.68 
6 11.96 
6 20.15 

6 20.41 

6 33-07 

6 34.03 

6 41.64 

6 56.88 



6 6 



59.85 
0.44 
8.10 

»3.64 
24.90 

28.06 
36.31 
36.37 
41.06 
44.66 

53.66 

58.09 

8 0.60 

8 8.68 

8 14.91 



19.64 
25.04 
28.43 
33.30 
35.53 

42.57 
46.22 

53.17 

54-94 

4.90 



+2!8758 
2.8780 
2.8329 
2.8584 
2.8485 

+2.9200 
2.9250 
2.851 1 
2.8916 
2.9066 

-1-2.8726 
2.8622 
2.8530 

2.9054 
2.8411 

-1-2.8411 
2.8556 
2.9149 
2.9024 
2.9115 

+2.8926 
2.9032 
2.8464 
2.9099 

2.8554 

+2.9198 
2.9216 
2.8509 
2.8409 
2.8664 

+2.9016 
2.8980 

2.8443 
2.8494 

2.9155 

+2.8646 
2.8485 
2.9022 
2.8682 
2.9245 

+2.8985 

2.9233 
2.8598 
2.8405 
2.8925 

+2.8916 
2.9286 
2.8570 
2.8697 
2.9136 



-i-ofooi8 
0.0018 
0.0018 
0.0018 
0.0018 

-1-0.00 18 
0.0018 
0.0018 
0.0018 
0.0017 

+0.0018 
0.0018 
0.0018 
0.0017 
0.0018 

+0.0018 
0.0018 
0.0017 
0.0017 
0.0017 

-1-0.00 17 
0.0017 
0.0017 
0.0017 
0.0017 

-1-0.0017 
0.0016 
0.0017 
0.0017 
0.0017 

+0.0016 
0.0016 
0.0017 
0.0017 
0.0016 

+0.0017 
0.0017 
0.0016 
0.0017 
0.0016 

+0.0016 
0.0016 
0.0017 
0.0017 
0.0017 

-1-0.0016 
0.0016 
0.0016 
0.0016 
0.0015 



-8*22' 47!i 

8 17 8.6 
10 10 9.8 

9 6 37.3 
9 3» 34.9 

-6 31 7.4 

6 18 30.4 
9 24 53.1 

7 43 3-7 

7 5 12.8 

—8 31 6.9 

8 57 5.2 

9 20 8.2 
7 8 10.2 
9 49 52.9 

-9 49 56.7 
9 13 37.6 

6 43 59.6 

7 >5 49.0 

6 52 41.6 

-7 40 36.8 

7 13 43.6 
9 36 5».4 
6 56 57-2 
9 14 9.8* 

-6 31 39.0 

6 27 15.4 
9 25 24.5 
9 50 32.5 

8 46 37.1 

-7 17 59-8 

7 26 56.7 

9 42 lO.l 
9 29 23.9 

6 42 45^ 
-8 51 16.3 

9 31 40.4 

7 16 28.9 

8 42 11.9 
6 19 52.0 

-7 25 48.7 

6 22 43.2 

9 3 21.5 
9 51 46.1 

7 40 57.7 

-7 43 8.3 

6 9 34.5 

9 10 32.9 

8 38 30.8 
6 47 42.7 



106 219 

219 309 

222 305 

230 308 

224 231 308 

II 110 

3* 301 381 

224 305 

310 367 

217 303 

99 212 

99 219 

221 304 

217 299 

230 342 

230 342 

221 308 



111 



!• 6* 

217 303 

110 232 

310 367 

215 303 

230 305 
HO 232 

231 308 414^ 

11* III 

232 301 

224 344 

231 342 
99 219 

215 299 303 

227 310 

222 305 

230 344 
3* 301 381 

106 219 

224 308 

215 303 

221 309 

367 375 

227 310 
6* 301 

230 369 375 

344 4M 

310 368 381 

217 347 

1 10 380 

342 381 

106 221 

232 346« 395 



8»] 
8 

10 
9 
9 

6 
6 
9 
7 
7 

8 
8 
9 
7 
9 

9 
9 
6 

7 
6 

7 
7 
9 
6 

9 

6 
6 
9 
9 
8 

7 
7 
9 
9 
6 

8 
9 
7 
8 
6 

7 
6 

9 
9 
7 

7 
6 

9 
8 
6 



331 
332 
394 
345 
346 

f432 
1431 
1347 
[306 

'305 

f335 
1338 
1349 
1308 
1351 

1352 
^353 
'439 
1313 
[441 

13x5 
1318 
1359 
[442 
[360 

[446 
1445 
^363 
1364 
342 

1321 
1322 
1366 
[368 
f450 

1345 
1371 
^325 
346 
t453 

'327 
1456 
f373 
"374 
1328 

1330 
1460 
1376 

1355 
1461 
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Nr. 


Gr. 


A.R. 


1900 


Praec. 


Var. 
saec. 


DecL 1900 


Praec. 


Var. 
saec. 


Ep. 


Zonen 


B.D. 


1851 


7.0 


6^ 9- 


' 6!76 


-i-2!9035 


+o!ooi5 


-7*13' I3?7 


-0:797 


— o!422 


94.6 


215 


303 


7*1332 


1852 


9.3 


9 


11.80 


2.8431 


0.0016 


9 45 x6.i 


0.804 


0.414 


96.7 


344 


383 


9 1378 


1853 


8.4 


9 


3>.93 


2.9129 


0.0015 


6 49 3».2 


0.834 


0.424 


95.2 


232 


346 


6 1463 


1854 


9.0 


9 


34.94 


2.8615 


0.0016 


8 59 12.7 


0.838 


0.416 


94.6 


219 


309 


8 1358 


1855 


8.8 


9 


36.97 


2.8363 


0.0016 


10 2 18.7 


0.841 


0.413 


94.7 


230 


305 


10 1431 


1856 


8.8 


6 9 


46.58 


+2.9193 


+0.0015 


-6 33 8.7 


-0.855 


-0.425 


97.1 


378 


380 


6 1467 


1857 


8.6 


9 


50.48 


2.8990 


0.0015 


7 24 36.4 


0.861 


0.422 


96.2 


303 


383 


7 1338 


1858 


9.1 


9 


54.98 


2.8505 


0.0016 


9 26 45.6 


0.867 


0.415 


94.6 


224 


308 


9 1381 


1859 


4.6 


9 


58.69 


a.9ft66 


0.0015 


6 14 38.9 


0.873 


o.4a6 




Fund. Cat. 


61469 


1860 


8.6 


10 


6.43 


2.9131 


0.0015 


6 48 58.8 


0.884 


0.424 


95.2 


232 


346 


6 1470 


1861 


•8.5 


6 10 


6.81 


+2.8927 


+0.0016 


-7 40 25.7 


-0.885 


—0.421 


96.7 


347 


384* 


7 1341 


1862 


7.5 


10 


8.07 


2.8666 


0.0016 


8 46 27.0 


0.886 


0.417 


96.1 


309 


374 


8 1361 


1863 


8.2 


10 


17.41 


2.8708 


0.0016 


8 35 48.8 


0.900 


0.418 


95.1 


106 


374 


8 1364 


1864 


8.7 


10 


21.42 


2.9247 


0.0015 


6 19 34.5 


0.906 


0.426 


95.1 


III 


380 


6 1472 


1865 


9.0 


10 


«2.65 


2.8859 


0.0016 


7 57 39.4 


0.908 


0.420 


96.2 


310 


381 


7 1342 


1866 


9.0 


6 10 


30.61 


+2.9293 


+0.0015 


—6 7 50.6 


-0.919 


—0.426 


95.0 


110 


364 


6 1473 


1867 


8.9 


10 


38.07 


2.9345 


0.0015 


5 54 43.0 


0.930 


0.427 


97.1 


375 


380 


5 1560 


1868 


•6.2 


10 


40.11 


2.861 1 


0.0016 


9 15.4 


0.933 


0.416 


94.6 


221* 


309 


8 1368 


1869 


9.1 


10 


42.79 


2.9031 


0.0015 


7 14 25.6 


0.937 


0.422 


94.6 


215 


303 


7 1345 


1870 


9.1 


10 


43.85 


2.8522 


0.0016 


9 22 45.3 


0.938 


. 0.415 


94.7 


231 


308 


9 1384 


1871 


8.4 


6 10 


45.37 


+2.8417 


+0.0016 


-9 49 1.2 


-0.941 


-0.414 


93.6 96.4 


99 


222 411^ 


9 1385 


1872 


9.1 


10 


46.02 


2.8482 


0.0016 


9 32 47.8 


0.942 


0.414 


97.1 


375 


383 


9 1386 


1873 


8.8 


10 


50.86 


2.85 10 


0.0016 


9 25 41. 1 


0.949 


0.415 


951 


231 


342 


9 1388 


1874 


7.9 


10 


53.61 


2.9282 


0.0015 


6 10 33.9 


0.953 


0.426 


96.3 


301 


364 368 


6 1475 


1875 


9.0 


II 


8.35 


2.9086 


0.0015 


7 23.3 


0.974 


0.423 


97.6 


378 


396 


7 1347 


1876I 


... 


6 II 


8.48 


+2.8917 


+0.0016 


-7 43 9.3 


-0.974 


—0.421 


97.1 


378 


381 


7 1348 


1877 


8.7 


IT 


16.75 


2.8342 


0.0016 


10 7 49.5 


0.986 


0.412 


95.1 


230 


344 


10 1445 


1878 


8.3 


II 


22.54 


2.8480 


0.0016 


9 33 15.2 


0.995 


0.414 


95.6 


231 


375 


9 1390 


1879 


8.7 


II 


30.87 


2.9288 


0.0014 


6 9 9.0» 


1.007 


0.426 


95.7 


HO 


364 368 


6 1477 


1880 


8.6 


II 


33.78 


2.9221 


0.0014 


6 26 10.8 


I.OII 


0.425 


94.6 


232 


301 


6 1478 


1881 


7.8 


6 II 


38.96 


+2.8397 


+0.0016 


-9 54 4.5 


—1.019 


-0.413 


96.2 


230 


395 


9 1395 


1882 


8.8 


II 


42.00 


2.9019 


0.0014 


7 17 23.7 


1.023 


0.422 


94.6 


215 


303 


7 1349 


1883 


8.1 


12 


570 


2.8366 


0.0015 


10 1 48.7 


1.058 


0.413 


94.7 


230 


308 


10 1448 


1884 


8.4 


12 


12.38 


2.9304 


0.0014 


6 5 1.8 


1.068 


0.427 


96.6 


346 


380 


6 1482 


1885 


8.6 


12 


14.49 


2.8901 


0.0015 


7 47 33.2 


1.07 1 


0.421 


94.7 


227 


310 


7 1352 


1886 


•8.2 


6 12 


17.69 


+2.9275 


+0.0014 


—6 12 27.2 


-1.075 


—0.426 


93.6 


6* 


301 


6 1485 


1887 


9.x 


12 


31.13 


2.8989 


0.0014 


7 25 3.8 


1.095 


0.421 


96.7 


310 


396 


7 1353 


1888 


8.3 


12 


37.59 


2.8469 


0.0015 


9 36 9.2 


1.104 


0.414 


95.1 


231 


342 


9 1402 


1889 


8.7 


12 


50.58 


2.8886 


0.0015 


7 51 10.4 


1.123 


0.420 


95.2 


227 


347 


7 1358 


1890 


9.1 


13 


2.99 


2.8967 


0.0015 


7 30 48.1 


1.141 


0.421 


97.1 


378 


380 


7 1359 


1891 


8.6 


6 13 


4.86 


+2.8387 


+0.0015 


-9 56 49.5 


-1.144 


-0.412 


96.2 


230 


395 


9 1404 


1892 


•6.8 


13 


16.52 


2.9162 


0.0014 


6 41 18.3 


1.161 


0.424 


93.6 


3* 


301 


6 1487 


1893 


8.6 


X3 


17.26 


2.9140 


0.0014 


6 47 2.0 


1.162 


0.424 


94.6 


232 


301 


6 1488 


1894 


8.5 


13 


30.38 


2.9053 


0.0014 


7 9 7.3 


1.181 


0.422 


94.6 


215 


303 


7 1363 


1895 


8.6 


13 


44.61 


2.8899 


0.0015 


7 48 5.4 


1.202 


0.420 


94.7 


227 


310 


7 1365 


1896 


8.6 


6 13 


52.52 


+2.8875 


+0.0014 


-7 54 9.9 


-1.213 


-0.419 


95.6 


227 


378 


7 1366 


1897 


8.7 


13 


57.40 


2.8648 


0.0014 


8 51 23.7 


1.220 


0.416 


96.1 


309 


374 


8 1385 


1898 


5-2 


14 


5.23 


2.8530 


0.0014 


9 20 58.8 


1.232 


0.415 


94.7 


230 


308 


9 1411 


1899 


6.2 


14 


20.82 


2.8722 


0.0014 


8 32 44.7 


1.254 


0.417 


94.7 


228 


309 


8 1386 


1900 


9.3 
' Dpi. 


14 
med. (9? 


29.38 
9?o) 


2.8710 


0.0014 
7 9?o 10!. 


8 35 5«.9 
2 


1.267 


0.417 


94.7 


228 


309 


8 1387 
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Zone — 6®bls— lo^ Wien-Ottakring. 



Nr. 



Gr. 



A.R. 1900 



Praec. 



Var. 

saec. 



Decl. 1900 



Praec. 



Var. 
saec. 



Ep. 



Zonen 



B.D. 



A3 
^^ 

ro 
^o 

Fo 
^5- 



1901 
1903 
1903 
.1904 
1905 

1906 
1907 
1908 
1909 
I9IO 

I9II 
I9I3 

I913 
-I9I4 

I915 
I916 
I917 
I918 
I9I9 
1920 

I93I 
192a 

1923 
1924 

1925 

1936 
1927 

-4|-i928 

I 1929 

1930 

1931 
«93« 
1933 
1934 
1935 

1936 
1937 
1938 
1939 
1940 

1941 
1942 

1943 
-1944^ 
1945 
•1946 
1947 
1948 
1949 
1950 



•8.8 

8.7 
8.8 
9.2 
8.9 

•8.9 
8.9 

•6.7 
8.8 
8.1 

9.1 
8.9 
7.3 
9.3 
8.0 

•8.3 
9.0 

•8.6 
8.8 
7.3 

•8.1 
9.1 

•8.7 
8.9 
8.8 

•8.6 

9.' 
6.8 

9.1 
7-3 

8.3 
8-6 
8.2 
8.4 
8.9 

8.9 
8.4 
8.9 

*7.8 
9.1 
9.0 

•8.5 
8.7 
9.4 

•6.2 



9.4 
•8.3 
8.9 
7.9 
9.1 

1 Z, 342: 9"5 



^33?66 
44.73 
46.79 
51.54 
52.42 

52.52 
52.71 
53.75 
56.68 
4.67 

6.28 
8.52 

17.94 
19.24 
21.88 

28.43 
40.23 
50.46 
53.80 
55.99 

6.55 

7.68 

11.08 

13.69 
21.15 

21.95 
23.57 
53.71 
54.34 
58.31 

2.97 
5.06 

10.45 
15.28 
22.67 

37.44 
45.99 
46.15 
8.33 
12.14 

12.52 
23.22 
42.52 
43-31 
51.75 

57.99 
1.72 
10.39 
12.69 
17.96 

nahe 



+2^9228 

2.8556 
2.8435 
2.8985 

2.8533 
+2.9144 

2.8933 
2.8904 
2.8798 
2.9040 

.^2.8848 
2.8918 
2.8893 
2.8600 
2.8663 

+2.9349 

2.9336 
2.9261 
2.8367 
2.8413 

+2.9173 
2.8829 
2.9318 

2.9351 
2.8600 

+2.9325 
2.9152 
2.8809 
2.8622 
2.8463 

+2.8357 
2.9234 
2.8810 
2.8509 
2.8616 

+2.9351 
2.8954 
2.9049 
2.9213 

2.8435 

4-2.8881 
2.9241 
2.8900 
2.8420 
2.8420 

+2.9163 

2.8547 
2.8818 
2.8613 
2.8536 



+0:0013 
0.0014 
0.0015 
0.0013 
0.0014 

+0.0013 
0.0014 
0.0014 
0.0014 
0.0013 

+0.0014 
0.0014 
0.0014 
0.0014 
0.0014 

+0.0013 
0.0013 
0.0013 
0.0014 
0.0014 

+0.0013 
0.0014 
0.0013 
0.0013 
0.0013 

+0.0012 
0.0012 
0.0013 
0.0013 
0.0014 

+0.0014 
0.0012 
0.0013 
0.0013 
0.0013 

+0.0012 
0.0013 
0.0012 
0.0012 
0.0014 

+0.0013 
0.0012 
0.0013 
0.0013 
0.0013 

+0.00 II 
0.0012 
0.0012 
0.0012 
0.0012 



- 6*24' 4179 
9 14 50.5 
9 44 52.5 
7 26 23.2 
9 20 29.1 

- 6 46 15.0 
7 39 36.6 

7 46 51.5 

8 13 45-7 

7 13 38.9 

- 8 I o.i 
7 43 26.1 

7 49 43-1 

9 3 42.7 

8 47 39.4 

- 5 53 57.9 

5 57 21.8 

6 16 17. 1 
10 3 19.4 

9 50 48.5 

- 6 38 48.9 

8 6 6.7 
6 3 3.0 

5 53 42.7 

9 3 38.2 

-60 31. 1 

6 44 7.6 

8 II 30.3 

8 58 27.5 

9 38 10.4 

-10 4 47.0 

6 33 37.3 

8 10 55.3 

9 26 48.2 
9 o 4.4 

- 5 53 49-5 

7 34 42.0 
7 10 31.6 
6 28 56.2 
9 45 30.4 

- 7 53 13.7 

6 21 51.5 

7 48 35-4 
9 49 35-1 
9 49 24.9 

- 6 41 50.8 
9 17 40.8 

8 9 21.2 

9 I 0.7 
9 20 28.2 



'273 
.289 
.292 

299 
.300 

.301 
301 
.302 

307 
.318 

.321 
324 
338 
339 
343 

353 
370 
385 
•390 
394 

.408 
410 
.415 
.419 
429 

.431 
.433 
.477 
.478 
484 

.490 

493 
.501 
.508 
■5«9 

.540 
■553 
.553 
585 
■591 

•591 
.607 

■635 
636 
.648 

.658 
.663 
.676 

679 
.686 



-07425 
0415 
0.413 
0.421 
04x5 

-0.424 
0.420 
0.420 
0.418 
0.431 

-0.419 
0.430 
0.430 

0415 
0.416 

—0.436 
0.436 

0.425 
0.413 
0.412 

-0.423 
0.419 
0.426 
0.426 
0415 

—0.436 

0.423 
0.418 

0415 
0413 

—0.413 
0.434 
0.418 
0.414 
0.415 

-0.425 
0.420 
0.421 
0.424 
0.412 

—0.418 
0.424 
0.419 
0.412 
0.412 

-0.423 

0.414 
0.418 
0.415 
0.414 



92.6 

94.7 
94.6 
94.6 
94.7 

92.6 
94.6 
95.8 
95.6 
96.8 

95.1 
94.6 

94.6 
96.1 
96.6 

92.7 
94.6 
93.4 
94.7 
94.7 

92.6 

95.1 
94.6 

95.x 
95.6 

94.6 
95.2 
95-5 
95.6 
95.1 

94.7 
96.6 
93-6 
95.5 
95.5 

93.7 
94.6 
94.6 

93.x 
94.6 

94.6 
934 
94.6 
95X 
94.7 97. 

93.7 
95.x 
95.6 
94.6 
95.5 



6* 110 

230 305 
334 308 
217 303 
23 X 305 

3* XII 
215 310 
227 345* 38x* 

231 375 

347 375 380 

99 374 

215 310 

227 303 
342 

344 374 

II* 110 
233 301 

I* 6* 346 

230 308 
23 X 305 

lO* III 

99 374 

333 30 !• 

HO 380 

224 375 

233 301 • 
XII 381 

231 309 378 
238 378 

23 X 344 
330 308 
346 380 

99 321 

23 X 305 38 X 

228 309 378 

HO 232 
215 310 
227 303 

3* lo* 301 
224 308 

227 303 
X* 6^ 346 

2x5 303 

224 342 

230 305* 4x3^ 

108 232 

230* 344 

99 228 383 395 

221 309 

230 342 344 



6*»] 

9 

9 

7 

9 

6 
7 
7 
8 

7 
8 
7 
7 
9 
8 

5 
5 
6 
10 
9 

6 
8 
6 
5 
9 

5 

6 
8 
8 
9 

10 
6 
8 

9 
8 

5 
7 
7 
6 

9 

7 
6 

7 
9 
9 

6 

9 
8 
8 
9 



49 X 
416 

4x7 
370 
4x9 

t495 
^37X 
^373 
1390 
^375 

39X 
376 
378 
[421 
392 

f594 
f597 
1504 
1485 
423 

'507 
f396 
508 

'599 
[439 

1601 

X5XI 
1401 
1403 
X43X 

r493 
5x7 
1404 
f434 
405 

[610 
'399 
'398 
f526 

'439 
1401 

1527 
1403 
[442 
1444 

'531 
1446 

415 
r4i6 

449 



Zone —6° bis — lo". Wien-Ottakring. 
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Nr. 


Gr. 


A.R. 


1900 


Praec. 


Var. 
saec. 


DccL 1900 


Praec 


Var. 
saec. 


Ep. 


Zonen 


B.D. 




195» 


•8.7 


6*^19- 


U5?oo 


+2!9i3i 


+o!ooii 


- 6» 49' 54^6 


-i!726 


-0^423 


92.5 


3^ 11^ HO 


6*» 


'535 




1952 


9.0 


19 


4536 


2.8838 


0.0012 


8 4 26.7 


1.726 


0.418 


93.6 


99 228 


8 


1421 




1953 


9« 


19 


5915 


2.9279 


0.00 II 


6 12 12.4 


1.746 


0.424 


93.7 


III 232 


6 


1537 




1954 


8.8 


20 


1.34 


2.8963 


0.0012 


7 32 52.3 


1.750 


0.420 


95.8 


215 3«o 396 


7 


1413 




1955 


9.3 


20 


15.08 


2.8595 


0.0012 


9 5 50.4 


1.770 


0.415 


94.6 


224 308 


9 


U52 




1956 


8.3 


6 20 


22.94 


-•-2.8697 


+0.0012 


- 8 40 5.9 


-1.781 


—0.416 


94.6 97.1 


221 309 411^ 


8 


[424 




«957 
.1958 


8.7 


20 


30.35 


2.8600 


0.0012 


9 4 3«.! 


1.792 


0.415 


94.7 


231 305 


9 


1454 




9.0 


20 


30.91 


2.8976 


O.OOII 


7 29 32.8 


1.793 


0.420 


94.7 


227 310 


7 


[418 




1959 


7.3 


20 


35.75 


2.8610 


0.0012 


9 2 7.0 


'799 


0.415 


94.7 


231 305 


9 


1456 




i960 


8.1 


21 


3.63 


2.8772 


0.0012 


8 21 15.7 


1.840 


0.417 


94-7 . 


228 309 


8 


'430 




1961 


•9.1 


6 21 


4.64 


-1-2.9212 


+0.0010 


- 6 29 27.9 


—1.842 


-0.424 


93-6 


I* 301 


6 


1541 




1962 


[8.5] 


21 


5.63 


2.9293 


0.0010 


6 8 53.0 


1.843 


0.425 


92.6 


6 III 


6 


1542 




1963 


9.0 


21 


7.46 


2.9258 


O.OOIO 


6 18 1.8 


1.846 


0.424 


94-8 


III 232 382 


6 


1543 




1964 


6.8 


21 


9.85 


2.8895 


0.0012 


7 50 16.9 


1.849 


0.419 


96.1 


303 380 


7 


422 




1965 


8.8 


21 


1543 


2.9076 


O.OOIO 


7 4 8.8 


1.857 


0.422 


95.8 


227 346 383 


7 


1423 




1966 


8.9 


6 21 


21.03 


-♦•2.8537 


+0.00 n 


- 9 20 24.4 


-1.865 


-0.414 


96.1 


305 380 


9 


1458 




1967 


•8.0 


21 


23.00 


2.9021 


O.OOIO 


7 18 13.5 


1.868 


0.421 


94.6 


227 303* 


7 


[424 




1968 


8.1 


21 


34. '8 


2.8385 


0.0012 


9 59 0.0 


1.884 


0.41 1 


94.7 


230 308 


9 


r462 




1969 


9.0 


21 


40.30 


2.8689 


O.OOII 


8 42 34.0 


'.893 


0.416 


96.1 


99 374 395 


8 


434 




1970 


8.7 


21 


4424 


2.8554 


O.OOII 


9 '6 33.9 


1.899 


0.414 


94.7 


230 305 


9 


[464 




•1971 


9.0 


6 21 


53.71 


-h2.8987 


-hO.OOIO 


- 7 26 59.5 


-1-913 


—0.420 


95.2 


227 347 


7 J 


428 




1972 


6.8 


21 


54.93 


2.8987 


O.OOIO 


7 27 7.8 


1.914 


0.420 


95.1 


215 347 


7 1 


[429 




1973 


9.3 


22 


34.03 


2.8651 


O.OOII 


8 52 26.2» 


1.97 1 


0.414 


95.6 97.8 


228 375 414^ 


8 ] 


1438 




1974 


9.0 


22 


48.76. 


2.8815 


O.OOII 


8 10 47.7 


1.993 


0.416 


956 


221 375 


8 1 


1439 




1975 


9.0 


22 


48.95 


2.9355 


O.OOIO 


5 53 14.5 


1.993 


0.425 


95.2 


" 395 


5 


[642 




1976 


8.8 


6 22 


51.16 


+2.8877 


+O.OOII 


- 7 55 HO 


-1.996 


-0.417 


94.6 


227 303 


7 


1433 




1977 


8.7 


22 


54.34 


2.8580 


O.OOII 


9 10 6.0 


2.001 


0.413 


95-1 


224 344 


9 


1473 




1978 


•8.5 


22 


59.21 


2.9275 


O.OOIO 


6 13 48.8 


2.008 


0.423 


92.6 


6^ III 


6 


1560 




1979 


•8.9 


23 


13.16 


2.9126 


O.OOIO 


6 51 52.9 


2.028 


0.421 


92.6 


3* HO 


6 


1564 




1980 


8.6 


23 


17.35 


2.8990 


O.OOIO 


7 26 26.3 


2.034 


0.419 


95-1 


215 347 


7 


1434 




1981 


•8.3 


6 23 


33-93 


-I-2.9216 


+0.0009 


— 6 29 5.6 


—2.058 


-0.423 


94.1 


lo* 346 


6 


1568 




1982 


8.6 


23 


35.88 


2.8440 


0.0012 


9 45 41.5 


2.061 


0.411 


94.7 


230 305 


9 


'475 




1983 


8.9 


23 


41.57 


2.9045 


O.OOIO 


7 12 45.4 


2.069 


0.420 


94.6 


227 303 


7 


'436 




1984 


9.0 


23 


45-41 


2.8456 


0.0012 


9 41 39.3 


2.075 


0.41 1 


94.6 


224 305 


9 1 


[476 




1985 


7.9 


23 


48.41 


2.8764 


O.OOIO 


8 24 5.4* 


2.079 


0.416 


95-1 97.4 


99 374 4" 


8 ] 


441 




1986 


8.3 


6 23 


51.82 


+2.91 17 


+0.0009 


- 6 54 22.5 


—2.084 


-0.421 


93.7 


HO 232 


6 ] 


'570 




1987 


[5.5] 


23 


58.05 


2.9102 


0.0009 


6 58 8.3 


2.093 


0.421 


92.8 


6 HO 115 


6 


'574 




19888 


[5.5] 


23 


58.53 


2.9102 


0.0009 


6 58 14.5 


2.094 


0.421 


92.6 


3 "5 


6 


'575 




1989 


8.9 


23 


58.80 


2.8624 


O.OOIO 


8 59 35.» 


2.094 


0.414 


95-6 


228 378 


8 


442 




1990 


8.5 


24 


0.42 


2.8760 


O.OOIO 


8 24 57.3 


2.097 


0.416 


95.1 


99 374 


8 ] 


443 




1991 


9' 


6 24 


0.44 


+2.8341 


+0.001 1 


—10 10 22.9 


-2.097 


-0.409 


96.6 


342 380 


10 ] 


543 




1992 


9.2 


24 


3.68 


2.8540 


O.OOIO 


9 20 22.0 


2.101 


0.413 


94.7 


230 308 


9 1 


'478 


■^ 


1993 


8.9 


24 


20.54 


2.8570 


O.OOIO 


9 12 59.8 


2.126 


0.413 


95.1 


224 344 


9 1 


[480 


««1« 


1994 


8.5 


24 


26.90 


2.8851 


O.OOIO 


8 2 7.3 


2.135 


0.4 »7 


94.6 


221 309 


8 


'448 




1995 


8.1 


24 


34.36 


2.8589 


O.OOIO 


9 8 30.6* 


2.146 


0.413 


97.1 98.8 


375 381 413^ 


9 


1483 




1996 


9.0 


6 24 


36.01 


+2.8420 


+0.001 1 


- 9 50 47.1 


—2.148 


—0.411 


96.6 


342 382 


9 


484 




1997 


9.' 


24 


42.61 


2.8509 


O.OOIO 


9 28 32.3 


2.158 


0.412 


96.6 


344 381 


9 


[486 




1998 


•8.8 


24 


42.74 


2.9099 


0.0009 


6 59 20.8 


2.158 


0.421 


92.6 


i^ III 


6 ] 


581 




1999 


8 I 


24 


4309 


2.9025 


0.0009 


7 17 51.5 


2.159 


0.420 


94.6 


215 303 


7 1 


438 




2000 


9.0 


25 


0.08 


2.8562 


0.0010 


9 15 6.1 


2.183 


0.413 


96.1 


308 380 


9 1 


'490 






^27:2 


24!6 26? 


9 


* 5?9 3^3 


(« 6!o 


• Dpi. med. 


* 29' 


'0 3>"5 3 
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Zone —6*" bis —lo^ Wien - Ottakring. 



Nr. 



Gr. 



A.R. 1900 



Pracc. 



Var. 
saec 



Decl. 1900 



Praec. 



Var. 
saec. 



Ep. 



Zonen 



B.D. 



2001 
2002 
2003 
2004 
2005 

2006 

2007* 

2008 

2009 

2010 

201 1 
2012 
2013 
2014 
2015 

2016 
2017 
2018 
2019 
2020 

2021 
2022 
2023 
2024 
2025 

2026 
2027 
2028 
2029 
2030 

2031 
2032 
2033 
2034 
2035 

2036 
2037 
2038 
2039 
2040 

2041 

2042 

2043* 

2044 

2045 

2046 

2047 
2048 
2049 
2050 



8.5 
8.5 

•8.2 
6.1 
9.4 
9.2 
8.7 
9.2 
9.2 

•9.1 

5-9 
8.1 
9.0 
9.2 
8.7 

7.4 

•8.5 

9.0 

•8.5 
8.6 

9.0 
8.8 
9.0 

7.3 
8.7 

9" 
8.9 
9.1 
8.1 

•8.5 

9.0 

8.9 

•9.1 

•9.0 

9.4 
9.2 
8.5 
8.4 
8.8 
9.0 

9.0 
8.9 
9.3 
8.7 
9.0 

8.8 
7.8 
8.7 
9.1 
9.1 



6"25- 
25 

25 

25 
35 

6 26 
26 
26 
26 
26 

6 27 
27 
27 
27 
27 

6 27 
27 
27 
27 
28 

6 28 
28 
28 
28 
28 

6 28 
28 
28 
28 
28 

6 28 
29 
29 
29 
29 

6 29 
29 
29 
29 
29 

6 30 
30 
30 
30 
30 

6 30 
30 
30 
31 
31 



'Il!l2 

19.93 
25.54 
27.49 
42.71 

4.75 

4.97 

5.60 

41.10 

5336 

1.74 
10.27 
13.52 
15.68 
20.91 

25.05 
43.76 
46.40 

53.34 
1-94 

4.15 
5.00 

12.49 
12.87 
22.04 

30.46 
47.35 
47.64 
50.41 
54.17 

58.96 
11.88 
13-97 
16.75 
16.89 

22.80 
38.20 

5107 
53.28 
5700 

10.48 
12.79 
21.79 
35.46 
45.48 

50.86 
56.04 
58.88 
9.86 
10.09 



-•-2!88o5 
2.8938 
2.9245 
2.8381 
2.8545 

+2.8993 
2.8484 
2.8580 
2.8874 
2.9120 

-1-2.8841 
2.8491 

2.8795 
2.8868 
2.9042 

+2.9018 

2.9235 
2.8391 

2.8995 
2.8673 

+2.8930 
2.8843 
2.8384 
2.8652 
2.8659 

+2.8487 
2.8840 
2.8947 
2.9069 
2.9221 

+2.9326 
2.8560 
2.9346 
2.9203 
2.8541 

+2.8396 
2.8895 
2.93 «9 
2.8739 
2.9192 

+2.8799 
2.8678 
2.8866 
2.9032 
2.8560 

+2.8771 
2.8648 
2.8757 
2.8541 
2.8541 



+0:0010 
0.00 10 
0.0008 

O.OOIl 

0.00 10 
+0.0009 

O.OOIl 

0.00 10 
0.0009 
0.0008 

+0.0009 
0.00 10 
0.0009 
0.0009 
0.0008 

+0.0008 
0.0007 
0.00 10 
0.0008 
0.0009 

+0.0009 
0.0009 
0.00 10 
0.0009 
0.0009 

+0.0010 
0.0008 
0.0008 
0.0007 
0.0007 

+0.0007 
0.0008 
0.0006 
0.0007 
0.0008 

+0.0009 
0.0008 
0.0006 
0.0008 
0.0007 

+0.0008 
0.0008 
0.0008 
0.0007 
0.0008 

+0.0008 
0.0008 
0.0008 
0.0008 
0.0008 



-8»i3'5o?2 

7 40 4.8 

6 21 44.2 
10 o 51.0 

9 19 50.2 

-7 26 25.3 

9 35 7.4 

9 10 58.7 

7 56 44.3 

6 54 10.9 

-8 5 II. I 

9 33 50.4 

8 16 59.9 

7 58 8.5 
7 14 4.2 

— 7 20 II. I 

6 24 56.3 

9 59 14.9 

7 26 8.1 

8 47 54.9 

— 7 42 46.6 
8 4 59.0 

10 I 1.2 

8 53 23.4 

8 51 24.6 

-9 35 >3.7 

8 5 57.0 
7 38 42.8 
7 7 40.7 
6 28 48.1 3 

—6 I 49.2 

9 16 58.4 

5 56 39.8 

6 33 16.6 
9 21 44.0 

—9 58 16.4 

7 52 23.8 
6 3 58.4 

8 31 48.1 

6 36 29.0 

-8 16 38.4 

8 47 19.68 

7 59 470 

7 »7 40.9 

9 17 28.4 

—8 24 0.9 

8 55 8.4 

8 27 45.9 

9 22 11.2 
9 22 3.5 



-2:199 
2.212 
2.220 
2.223 

2.245 

-2.277 
2.277 
2.278 
2.330 
2.347 

-2.359 
2.372 
2.376 
2.380 
2.387 

-2.393 
2.420 
2.424 

2.434 
2.446 

-2.450 

2.45» 
2.462 
2.462 
2.476 

—2.488 
2.512 
2.5i3 
2.5 «7 
2.522 

-2.529 
2.548 
2.55« 
2555 
2.555 

-2.564 
2.586 
2.604 
2.608 
2.613 

—2.632 
2.636 
2.649 
2.669 
2.683 

—2.691 
2.698 
2.702 
2.718 
2.719 



I 



—0:416 
0.418 

0.423 
0.410 

0.413 

-0.419 
0.412 

0.413 
0.417 
0.421 

-0.417 
0.412 
0.416 
0.417 
0.420 

—0.420 
0.422 
0.409 
0.418 
0.414 

-0.417 
0.416 
0.409 
0.4 «3 
0.413 

-0.41 1 
0.416 
0.417 
0.419 
0.422 

-0.423 
0.412 

0.423 
0.421 
0.412 

-0.409 
0.416 

0.423 
0.414 
0.421 

-0.415 
0.414 
0.416 
0.419 
0.412 

-0*4' 5 
0.413 
0.415 
0.412 
0.412 



93-6 
94.7 
92.5 
94.7 
95-6 

94.6 

95-1 
96.1 

94.7 
92.6 

93.6 
95.1 
94.7 
95-2 
93-6 

94.6 
92.4 
94.6 
95.5 
95.8 

94.7 
93.6 
94.6 
94.7 
95.8 

94.7 
95.1 
94.6 

93.6 
94.1 

92.7 

94.7 
92.7 

94.1 
95.« 
96.6 
93-6 
92.6 
94.6 
93.7 

95.6 
96.7 

95.7 
93.6 
94.7 

93.6 
95.8 
95.1 00.4 
94.7 
94.7 



99 228 
227 310 

6* u* 108 
230 305 
224 375 

227 303 

23« 344 
308 380 
232 310 
3* HO 

99 221 
230 342 

228 309 

227 3«o 347 
103 215 

215 303 

I* 6* 108 
224 305 

232 303 383* 

228 309 395 

232 310 
99 221 

224 305 
228 309 
228 309 395 

230 308 

99 374 

227 303 
103 215 

6* 108 382 

II 115 

230 305 

!!• III 

3* HO 382 
224 342 

344 380 

103 227 

10 III 

221 309 

HO 232 

228 375 

231 375 384 395 
227 303 347 383 
115 215 

230 305 

j 
99 228 

221 309 395 
990374413^414^ 
230 308 
230 308 



8« 


1454! 


7 


>44o ; 


6 


«585 j 


9 


1493 


9 


1495 


7 


1444 


9 


1498 


9 


1499 


7 


«449 


6 


«595 


8 


1462 


9 


«507 


8 


1465 


7 


«453 


7 


«455 


7 


1456 


6 


«598 


9 


i5«o 


7 


1462 


8 


«467 


7 


«463 


8 


1468 


9 


«5«3 


8 


1469 


8 


«47« 


9 


1516 


8 


«475 


7 


1469 


7 


«47« 


6 


1605 


6 


1606 


9 


«5«9 


5 


1687 


6 


1611 


9 


1520 


9 


1521 


7 


«474 


6 


1616 


8 


1480 


6 


1618 


8 


1481 


8 


1482 


7 


«477 


7 


«479 


9 


«529 


8 


1484 


8 


i486 


8 


«487 


91 


533I 


91 


533° 
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^ Z. 344: 9?5 nahe, seq. Bor. 



» 47:1 47:5 49"6 



19:3 18:2 19:6 21:2 ^ Dpi. maj., seq.; com. 10" 
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Nr. 


Gr. 


A.R. 


1900 


Praec. 


Var. 
saec. 


Decl. 1900 


Praec. 


Var. 
saec. 


Ep. 


Zonen 


B.D. 


2051 


•8.6 


6^31" 


'29!i3 


+2!9347 


+o!ooo5 


- 5" 56' 50:4 


-2!746 


-o!423 


92.4 


!• 3^ 108 


5^1707 


2052 


8.5 


31 


33-22 


2.8692 


0.0008 


8 44 17.4 


2.752 


0.414 


96.1 


309 374 


8 1489 


2053 


8.7 


3" 


43. M 


2.8453 


0.0008 


9 44 47.3 


2.766 


0.409 


94.7 


231 305 


9 1537 


2054 


8.8 


31 


46.43 


2.9052 


0.0006 


7 12 47.0 


2.771 


0.418 


93.6 


103 215 


7 1488 


3055 


9.2 


31 


48.16 


2.9270 


0.0005 


6 16 49.8 1 


2.774 


0.421 


93.7 96.5 


115 232 414a 


6 1628 


2056 


8.9 


6 31 


49.09* 


+2.8442 


-1-0.0008 


- 9 47 48.7 


-2.775 


-0.409 


97.4 


224 342 411 


9 1538 


2057 


•8.6 


31 


5304 


2.9149 


0.0006 


6 47 50.9 


2.781 


0.420 


92.6 


lO^ III 


6 1629 


2058 


8.6 


32 


4.77 


2.8599 


0.0007 


9 7 49.7 


2.798 


0.41 1 


96.1 


231 344 380 384 


9 1541 


2059 


8.9 


32 


8.35 


2.8440 


0.0008 


9 48 6.4 


2.803 


0.409 


95.1 


224 342 


9 1543 


2060 


8.9 


32 


28.27 


2.8566 


0.0007 


9 16 28.4 


2.832 


0.41 1 


96.6 


344 380 


9 1545 


2061 


7.2 


6 32 


43.75 


-•-2.8832 


-1-0.0007 


- 8 9 2.5 


-2.854 


-0.415 


94.6 


221 309 


8 1496 


2062 


8.8 


32 


48.58 


2.8733 


0.0007 


8 34 19.5 


2.861 


0.4 '3 


95.1 


99 382 


8 1498 


2063 


8.7 


32 


5 »•70 


2.8558 


0.0007 


9 18 45.0 


2.865 


0.41 1 


94^7 


230 305 


9 1549 


2064» 


9.3 


32 


57.21 


2.8375 


0.0008 


10 4 46.5 


2.873 


0.408 


95.6 


224 378 


10 1610 


2065 


•8.7 


33 


0.18 


2.9105 


0.0006 


6 59 35.8 


2.878 


0.419 


92.6 


6^ HO 


6 1641 


2066 


•9.0 


6 33 


1.80 


+2.9351 


+0.0005 


- 5 56 20.8 


—2.880 


—0.422 


92.6 


!• 108 


5 i7>7 


2067 


7.7 


33 


4.19 


2.8704 


0.0007 


8 41 42.5 


2.883 


0.413 


95.6 


228 375 


8 1499 


2068 


9.1 


33 


11.54 


2.9064 


0.0006 


7 10 3.7 


2.894 


0.418 


94.2 


"5 227 303 


7 M95 


2069 


8.2 


33 


12.24 


2.8588 


0.0007 


9 10 58.7 


2.895 


0.4 II 


96.1 


308 380 


9 1553 


2070 


8.8 


33 


24.50 


2.9047 


0.0006 


7 14 21.2 


2.913 


0.418 


95.6 


103 215 383 393 


7 1497 


2071 


•8.9 


6 33 


29.03 


-1-2.9 129 


+0.0006 


- 6 53 22.5 


-2.919 


-0.419 


92.6 


6^ III 


6 1643 


2072 


9.2 


33 


29.65 


2.8513 


0.0008 


9 30 14.6 


2.920 


0.410 


97.1 


378 382 


9 1556 


^2073 


7-9 


33 


45-97 


2.8578 


0.0007 


9 14 2.1 


2.944 


0.41 1 


94.7 


230 305 


9 1557 


2074 


8.9 


33 


50.06 


2.8473 


0.0007 


9 40 35.9 


2.950 


0.409 


95.1 


231 344 


9 1558 


•2075 


9.0 


33 


51.41 


2.8470 


0.0007 


9 41 11.2 


2.951 


0.409 


95.1 


23» 344 


9 1560 


2076 


8.8 


6 34 


3-92 


■1-2.8708 


-1-0.0007 


- 8 41 8.8 


-2.970 


-0.413 


95-6 


228 375 


8 1506 


2077 


9.1 


34 


4.37 


2.8644 


0.0007 


8 57 17.2 


2.970 


0.412 


94.7 


228 309 


8 1507 


2078 


•9.3 


34 


22.76 


2.9102 


0.0005 


7 34.2* 


2.997 


0.419 


92.6 95.8 


lo^ 110 414^ 


6 1651 


2079 


8.7 


34 


27.08 


2.8569 


0.0007 


9 16 26.8 


3.003 


0.41 1 


94.7 


230 305 


9 1564 


2080 


9.1 


34 


36.74 


2.8426 


0.0007 


9 52 41.3 


3.017 


0.408 


94.6 


224 308 


9 1568 


2081 


9.1 


6 34 


38.69 


-♦-2.9101 


-1-0.0005 


- 7 59.4 


—3.020 


-0.419 


93.7 


HO 232 


6 1655 


2082 


8.4 


34 


47.61 


2.9251 


0.0004 


6 22 31.5 


3033 


.0.421 


93.7 


108 232 


6 1658 


2083 


9.0 


34 


48.79 


2.8884 


0.0006 


7 56 16.6 


3034 


0.415 


94.7 


227 310 


7 1509 


2084 


9.« 


34 


54.69 


2.8456 


0.0007 


9 45 15.8 


3.043 


0.409 


96.6 


342 382 


9 1573 


2085 


8.4 


35 


17.58 


2.8775 


0.0006 


8 24 14.5 


3.076 


0.413 


93.6 


99 221 


8 1510 


.2086 


•7.0 


6 35 


26.02 


-^2.9279 


-K).0004 


— 6 15 18.2 


-3.088 


—0.420 


92.4 


!• 6^ 108 


6 1664 


2087 


8.8 


35 


26.06 


2.8808 


0.0006 


8 15 55.4 


3.088 


0.413 


93.6 


99 221 


8 1511 


2088 


9.2 


35 


37.23 


2.8440 


0.0007 


9 49 24.7 


3.104 


0.408 


94.7 


231 308 


9 1582 


2089 


8.7 


35 


37.96 


2.9029 


0.0005 


7 19 39.8 


3.105 


0.417 


94.7 


227 310 


7 i5>6 


2090 


9.0 


35 


42.52 


2.8662 


0.0006 


8 53 19.5 


3.112 


0.4 II 


96.1 


228 374 375 


8 1514 


2091 


8.7 


6 35 


44.78 


+2.8672 


-1-0.0006 


- 8 50 45.1 


-3.115 


-0.411 


96.1 


309 374 


8 i5»5 


2092 


8.7 


35 


55.68 


2.8652 


0.0006 


8 55 53.4 


3.131 


0.4 II 


94.7 


228 309 


8 I5»7 


2093 


8.6 


36 


0.20 


2.8706 


0.0006 


8 42 9.1 


3.«37 


0.412 


97.1 


378 382 


8 1518 


2094 


9.1 


36 


1.57 


2.9081 


0.0005 


7 6 20.7 


3.139 


0.418 


95.2 


227 348 


7 '519 


2095 


7.6 


36 


11.99 


2.8994 


0.0005 


7 28 46.2 


3.154 


0.416 


96.7 


349 381 


7 1523 


2096 


8.9 


6 36 


14.11 


+2.8390 


-1-0.0007 


—10 2 24.6 


-3.157 


-0.407 


94.7 


230 305 


10 1641 


2097 


8.7 


36 


21.20 


2.8895 


0.0005 


7 54 i.o 


3.167 


0.414 


96.2 


3»o 383 


7 1524^ 


2098 


8.7 


36 


21.33 


2.8896 


0.0005 


7 53 49.6 


3.168 


0.414 


96.2 


3»o 383 


7 1524" 


.2099 


9.4 


36 


21.88«^ 


2.9176 


0.0004 


6 41 59.3* 


3.168 


0.419 


95.5 


III 346 380 


6 1674 


2100 


8.6 


36 


22.12 


2.9213 


0.0004 


6 32 41. 1 


3.169 


0.419 


96.1 


232 393 


6 1675 




' 51^5 


4875 49^4 


" 49"i5 48:95 49?i< 


3 ■ 9*4 nah 


e, seq. Bo 


r. * 


32^5 35^6 


34:6 6 2i!76 21 


?96 2i?93 


•57^6 


6o!i 


60:3 
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Zone —6** bis — IQ**. Wien-Ottakring. 



Nr. 



Gr. 



A.R. 1900 



Praec. 



Var. 
saec. 



Decl. 1900 



Praec. 



Var. 
saec. 



Ep. 



Zonen 



B.D. 



l 

i? 
M* 



2101 
2102 
2103 
2104 
•2105 

2106 
• 2107 
2108 
2109 
2110 

2iri 
2112 

2113* 
-2114 
2115 

2116' 

2117 

2118 

2119 

2120 

2121 
2122 
2123 
2124 
2125 

2126 
2127 
2128 
2129 
2130 

2131 
2132 
2133 
2134 
2135 
2136 

2137 
2138 

2139 
2140 

2141 
2142 
2143 
2144 
2145 
2146 

'2147 
2148 
2149 
2150 



7.2 
•8.8 

•9.5 
8.4 
9-3 

9.3 
9-3 
6.0 

7-3 
•8.3 

8.9 
9.1 
9.1 
9.2 
9.0 

8.7 
9.1 
•8.5 
8.8 
8.4 

9.2 
9.0 
•8.4 
9.0 
9.0 

9.0 
8.9 

•9.0 
8.6 
9.1 
8.1 

•8.5 
8.6 

•8.5 
7.6 

7.5 
8.7 
9.0 

•8.3 
6.4 

8.5 
8.4 
9.0 

9.3 
8.6 

91 
8.2 

8.9 

50 

♦8.8 



36"*3i"65 
36 35-94 
36 50.60 

36 54.99 
4.28 



37 

37 
37 
37 
37 
37 

37 
37 
37 
37 
37 



4.84 

6.23 

9.94 

13.98 

15.62 

21.99 
28.71 

30.59 
30.76 
34.10 



37 
37 
38 
38 



47.37 
59.78 
1389 
16.21 
38- 16.51 

17.38 
41.92 
5901 
3.63 
II. 16 



38 
38 
38 
39 
39 



39 
39 
39 
39 
39 

40 
40 
40 
4' 
41 

41 
41 
41 
41 
41 

42 
42 
42 
42 
42 

42 
42 
42 
42 
43 



14..72 
15.45 
24.35 
2745 
28.74 

0.91 

36.91 

39.96 

2.20 

7.20 

44.95 
45.86 
48.90 
53.17 
54.99 

3.97 
11.13 
14.49 
18.63 
22.15 

33-56 
38.38 
48.59 
50.57 
9.33 



+2!9o89 
2.9330 
2.8901 

2.9327 
2.8637 

+2.8401 
2.8647 
2.8621 

2.9337 
2.9284 

+2.8453 
2.8366 

2.8447 
2.9125 

2.9349 

-•-2.8528 
2.8970 
2.9185 
2.8409 
2.8490 

+2.8888 
2.8405 
2.9151 
2.8650 
2.8990 

+2.8550 
2.8801 
2.9102 
2.9342 
2.8802 



-•-o?ooo4 
0.0003 
0.0005 
0.0003 
0.0006 

+0.0006 
0.0006 
0.0006 
0.0003 
0.0003 

+0.0006 
0.0006 
0.0006 
0.0004 
0.0003 

+0.0006 
0.0005 
0.0004 
0.0006 
0.0006 

+0.0005 
0.0006 
0.0003 
0.0005 
0.0004 

+0.0005 
0.0004 
0.0003 
0.0002 
0.0004 



1 46?! 49.0 47-7 
• 45'9 43-3 46^6 



+2.8573 +0.0005 

2.9104 0.0003 

2.8436 0.0005 

2.9 161 0.0003 

2.9057 0.0003 

+2.8690 -+0.0004 

2.9239 0.000 1 

2.8922 0.0003 

2.9337 o.oooi 

2.8410 0.0004 

+2.8632 +0.0004 

2.8807 0.0003 

2.8394 0.0004 

2.8671 0.0004 

2.9374 0.0001 

+2.8768 +0.0003 

2.8445 0.0004 

2.8781 0.0003 

2.8673 0.0004 

2.8513 0.0004 

> Z. 383: io"*seq, 



- 7' 4' 2875 

6 2 47.61 

7 52 48.1 
6 3 29.6 
90 1.6 

-10 o 2.9 

8 57 3>-o 

9 4 140 
6 I 6.9 
6 14 44.1 

- 9 47 1-3 
10 8 56.2 

9 48 26.4 

6 55 38.3 

5 58 9.0 

- 9 28 lO.I 

7 35 22.3 

6 40 12.4 
9 58 27.1 
9 37 56.4 

- 7 56 430 
9 59 36.2 

6 49 10.7 

8 57 24.5* 

7 30 48.4 

- 9 22 54 7 

8 19 19.1 

7 I 56.6 

6 o 14.1 

8 18 57.7 

- 9 17 29.2 

7 I 56.7 

9 52 35-> 

6 47 28.8 

7 14 1.9 

- 8 48 42.9 

6 27 36.2 

7 49 ".2 
6 2 15.0* 

10 o 2.0 



- 9 3 27.3 
8 18 40.3 

10 4 1.4 

8 53 42.4 
5 52 42.5 

- 8 28 58.6 

9 5» '2.2 
8 25 45.3' 

8 53 22.0 

9 34 0.3 



-3"i82 
3-189 
3-210 
3.216 
3.229 

-3-230 
3.232 
3-237 
3.243 
3246 

-3-255 
3.265 
3-267 
3.268 
3.272 

-3-29" 
3.309 
3.330 
3-333 
3.333 

-3-335 
3.370 
3.394 
3.401 
3.412 

-3-417 
3-418 
3-43» 
3-435 
3-437 

-3.483 
3-535 
3.539 
3-571 
3.578 

-3.633 
3-634 
3638 
3-644 
3.647 

-3.660 
3.670 

3.675 
3.681 
3.686 

-3.702 
3.709 
3.724 
3727 
3.754 



— 0^418 
0.421 
0.414 
0.421 
0.41 1 

-0.407 
0.41 1 
0.4 II 
0.421 
0.420 

—0.408 
0.406 
0.408 
0.418 
0.421 

—0.409 
0.416 
0.419 

0.407 
0.408 

-0.414 
0.406 
0.418 
0.410 
0.415 

—0.408 
0.412 
0.417 
0.420 
0.412 

—0.409 
0.417 
0.406 
0.418 
0.416 

—0.410 
0.418 
0.413 
0.419 
0.405 

—0.409 
0.411 
0.405 
0.409 
0.419 

—0.4 II 

0.405 
0.4 II 
0.409 
0.407 



95-2 
92.6 95.8 
96.2 
95-' 
97.« 

95-1 
97-1 
94.7 
95-2 
92.6 

94.7 
95-1 
96.2 

95.6 
95-2 

96.2 
94.6 
94.1 
95.6 
95» 
94.6 

95.« 
92.6 

93.6 96.4 
93-6 

95.5 
93-6 
92.8 

93-7 
93.6 

94.7 
92.6 
94.6 
92.4 
94.7 
94.6 
93.7 
94.7 
92.6 95.8 

94.7 

94.7 
93-7 
94.6 
94.7 
93.7 
97.1 
95.1 
97.1 98.7 
94.6 
94.7 



227 349 

10* 110 414^ 
310* 381 
HO 380 
374 378 
224 342 

378 383 
230 305 
115 380 
6* 108 

230 308 

231 344 
308 383 

232 375 
115 380 

305 382 
227 303 

i* 346 
224 378 
230 342 

215 310 
224 344 
6* III 
99 221 411^ 
103 227 

23» 305 375 

99 228 

8* 108 115 
III 232 

99 228 

230 308 

8* 108 
224 305 

I* 6* HO 
227 310 

221 309 

HO 232 

227 310 

10* III 414^ 
230 308 

230 305 

99 213 228 

224 308 

228 309 
108 232 

374 375 

231 342 

374 375 413^ 
221 309 

230* 305 



7" 
6 

7 
6 
8 

9 
8 

9 
5 
6 

9 
10 

9 
6 

5 

9 

7 
6 

9 
9 

7 
9 
6 
8 

7 

9 
8 
6 

5 
8 

9 
6 

9 
6 

7 

8 
6 
7 
5 
9 



• Z. 305: 9^1 nahe. seq. * 25:2 2278 25:6 » i^^>j ,6!5 1478 



526 
679 
530 
682 

523 

599 
524 
601 

753 
684 

602 

649 
603 
685 
755 
606 
534 
697 
610 
609 

535 
615 
705 
536 
540 

624 
538 
709 
771 
539 

629 

724 
636 
728 
551 

549 
734 
557 
797 
644 



9 


1645 


8 


»55» 


10 


[689 


8 


»553 


5 


1803 


8 


»556 


9 


1649 


8 


»557 


8 


»558 


9 


1652 



F.? 
Ho 

IG-r 

<o 

65- 

^0 

'^ 

t 



Zone —6° bis —lo". Wien-Ottakring. 
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Nr. 


Gr. 


A,R. 1900 


-»«• '^ 


Decl. 1900 


Praec. 


Var. 
saec. 


Ep. 


Zonen 


BD. 1 


2151 


•8.9 


6*'43"i2!32 


-H2!928l 


+o!oooi 


-6*» 17' i!3 


-3^758 


— o!4i8 


92.6 


j« 


lOI 


6*»! 


740 


2152 


8.9 


43 19.24 


2.8487 


0.0004 


9 40 58.8 


3.768 


0.406 


94.7 


231 


308 


9 1 


653 


2153 


8.8 


43 24.29 


2.8624 


0.0004 


9 6 6.9 


3.775 


0.409 


95-1 


224 


344 


9 


1654 


2154 


8.3 


43 3 «99 


2.8965 


0.0003 


7 38 37.8 


3.786 


0.413 


93.6 


103 


215 


7 J 


'567 


2155 


9.1 


43 33-24 


2.8746 


0.0004 


8 34 45-6 


3.786 


0.410 


96.2 


309 


384 


8 


r56i 


2156 


8.7 


6 43 32.64 


+2.8441 


+0.0004 


-9 52 45.9 


-3-787 


-0.405 


95.« 


231 


342 


9 


«655 


2157 


9-' 


43 33-59 


2.8499 


0.0004 


9 38 3-4 


3-788 


0.406 


96.2 


308 


383 


9 


t656 


2158 


9.0 


43 36.41 


2.8882 


0.0003 


8 4.0 


3.792 


0.412 


94.7 


227 


310 


7 


1S68 


2159 


8.9 


43 41.52 


2.9103 


0.0002 


7 3 14.4 


3.800 


0.416 


96.2 


310 


382 


7 


1569 


2160 


8.8 


43 41.36 


2.8955 


0.0003 


7 41 20.6 


3-799 


0.413 


96.7 


349 


384 


7 


'570 


'3l6l 


9.0 


6 43 44.10 


+2.8516 


+0.0004 


-9 33 38.0 


-3.803 


-0.407 


95-6 


230 


378 


9 


«657 


2162 


8.7 


43 44-68 


2.9043 


0.0002 


7 18 36.2 


3.804 


0.415 


95.« 


227 


346 


7 


'571 


2163 


•8.8 


43 45.12 


2.8780 


0.0002 


8 26 16.9 


3-805 


0.410 


96.6 


351' 


374 


8 


1562 


2164 


9.1 


43 53.37 


2.9076 


0.000 1 


7 10 18.1 


3.817 


0.414 


94.7 


227 


310 


7 


1572 


2165 


8.7 


43 58.60 


2.8646 


0.0003 


9 52.9» 


3-824 


0.408 


95.6 97.8 


228 


375 414^ 


8 


'565 


2166 


8.5 


6 44 1.06 


+2.8837 


+0.0002 


-8 II 54.2 


-3-827 


—0.410 


98.1 


221 


411 


8 


'567 


2167 


8.2 


44 14-42 


2.8487 


0.0004 


9 4» 23.4 


3.847 


0.406 


96.2 


305 


383 


9 


'659 


2168 


♦8.7 


44 23.18 


2.9253 


0.0000 


6 24 32.9 


3.859 


0.417 


92.6 


8* 


108 


6 


1752 


2169 


9.0 


44 24.51 


2.8904 


0.0002 


7 54 40.0 


3.861 


0.411 


96.7 


347 


382 


7 


'575 


2170 


9.3 


44 30.37 


2.8974 


0.0002 


7 36 41.8 


3.870 


0.413 


93-6 


103 


215 


7 


'576 


2171 


9.1 


6 44 30.62 


+2.9334 


0.0000 


-6 3 50.9 


-3.870 


—0.418 


93-7 


HO 


232 


6 


'753 


2172 


8.2 


44 39.31 


2.91 12 


+0.0001 


7 I 23.0 


3.882 


0.415 


95.1 


lOI 


380 


6 ] 


'756 


2173 


8.8 


44 39.69 


2.9237 


0.0000 


6 28 57.9 


3.883 


0.417 


95.1 


108 


380 


6 


'755 


2174 


9.0 


44 45.03 


2.8649 


0.0003 


9 25.0 


3.890 


0.408 


96.1 


309 


374 


8 


'572 


2175 


7.8 


44 45.35 


2.9048 


0.000 1 


7 17 55-9 


3.891 


0.414 


96.7 


348 


382 


7 


'578 


2176 


8.8 


6 44 46.74 


+2.8629 


+0.0003 


-9 5 32.9 


-3.893 


—0.408 


95.1 


224 


344 


9 


r666 


2177 


8.7 


44 47-16 


2.9312 


0.0000 


6 9 35.0 


3894 


0.418 


93.7 


110 


232 


6 


'758 


2178 


9.1 


44 49.81 


2.8545 


0.0003 


9 26 52.7 


3.897 


0.407 


96.2 


308 


383 


9 


r667 


2179 


9-2 


44 50.01 


2.8444 


0.0004 


9 52 39.8 


3.898 


0.405 


94.7 


231 


307 


9 


[668 


2180 


8.9 


44 53.33 


2.9284 


0.0000 


6 16 58.4 


3.902 


0.417 


93-7 


III 


232 


6 


'759 


2181 


8.8 


6 44 53.55 


+2.8517 


+0.0004 


-9 34 0.9 


-3.903 


—0.406 


95-5 


230 


312 378 


9 


[669 


2182 


9.2 


45 7.14* 


2.8717 


0.0003 


8 42 56.8 


3.922 


0.409 


96.2 


228 


351 393 


8 


'574 


2183 


9.2 


45 13.85 


2.8619 


0.0003 


9 8 0.5 


3.932 


0.407 


95.1 


224 


344 


9 


1671 


2184 


8.8 


45 M.86 


2.9192 


0.000 1 


6 40 39.1 


3-933 


0.416 


96.4 


III 


387 389 


6 


[760 


2185 


•8.7 


45 17.30 


2.9340 


0.0000 


6 2 25.5 


3.937 


0.418 


94.1 


1* 


346 


5 


1821 


2186 


8.9 


6 45 »7.90 


+2.8959 


+0.0002 


-7 40 55-9 


-3.938 


—0.412 


94.7 


227 


310 


7 


'584 


.2187 


9.2 


45 22.07 


2.8795 


0.0002 


8 23 3.2 


3-944 


0.410 


97-5 


375 


386 


8 


'576 


2188 


9.0 


45 27.65 


2.9264 


0.0000 


6 21 58.6 


3.951 


0.417 


95.2 


108 


384 


6 


'763 


2189 


8.1 


45 27.79 


2.9331 


0.0000 


6 4 38.4 


3-952 


0.418 


93.7 


115 


232 


6 


[764 


2190 


9.1 


45 33.22 


2.8757 


0.0003 


8 33 6.5 


3.959 


0.409 


98.1 


386 


393 


8 


'577 


2191 


9.1 


6 45 35.33 


+2.9096 


+0.0001 


-7 5 52.5 


-3.962 


-0.415 


97-1 


349 


388 


7 


'587 


2192 


9.2 


45 43.68 


2.9073 


0.000 1 


7 u 49.5 


3.974 


0.414 


96.7 


348 


382 


7 


'591 


.2193 


8.8 


45 52.52 


2.8699 


0.0003 


8 47 51-6 


3.987 


0.409 


93-6 


104 


221 


8 


'580 


2194 


6.9 


45 53.36 


2.8904 


0.0002 


7 55 29.5 


3.988 


0.41 1 


95-1 


215 


347 


7 


'592 


.2195 


8.9 


45 54.84 


2.8705 


0.0003 


8 46 19.8 


3.990 


0.409 


93.6 


104 


228 


8 


1581 


2196 


9.1 


6 45 57.08 


+2.8657 


+0.0003 


-8 58 48.3 


-3.994 


—0,408 


96.1 


309 


374 


8 


'582 


2197 


8.9 


46 3.51 


2.9I2I 


0.000 1 


6 59 25.5» 


4.003 


0.415 


95.1 97-4 


lOI 


380 4135 


6 


1771 


2198 


8.9 


46 7.04 


2.8928 


0.0002 


7 49 15-3 


4.008 


0.412 


97.1 


347 


389 


7 


'594 


'2199 


8.9 


46 7.92 


2.851 1 


0.0003 


9 36 3-4 


4.009 


0.406 


96.2 


307 


383 


9 


1677 


2200 


8.7 
^54?5 


46 14^8 
5i?8 52?5 


2.8412 

> 7?i5 7?^ 


0.0003 
»5 7-03 


10 I 27.6 
» 23:7 26:5 


4.019 
26!3 


0.404 


94.7 


230 


305 


9 


'679 



Fl. 

U 
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Zone — 6*" bis — lo^ Wien - Ottakring. 



Nr. 



Gr. 



A.R. 1900 



Praec. 



Var. 
saec. 



DecL 1900 



Praec. 



Var. 
saec. 



Ep. 



Zonen 



B.D. 



"■2201 
2202 
2203 
2204 
2205 

2206 
2207 
2208 
2209 
2210 

2211 
2212 
-2213 
2214 
2215 

2216 
2217 
2218 
2219 
2220 

2221 
2222 
2223 
2224 
2225 

2226 
2227 
2228 
2229 
2230 

2231 
2232 

2333 
2234 

2235 
2236 
2237 
2238 
2239 
2240 

2241 
2242 
2243 

2244 
2245 

2246 
2247 
2248 
2249 
2250 



9.3 
7.3 
8.6 

8.7 
9.1 

•7.5 
8.9 

8.7 
9.0 
9.0 

8.8 

8.9 
9.0 

•7.7 
8.7 

8.9 
•9.0 

8.9 
9.1 
8.8 

8.8 

8.7 
8.9 
8.6 

8.7 

8.8 

•8.5 
9.5 
8.6 

*9.o 

9.2 

8.5 
7.0 
8.7 
9.0 

8.7 
•8.5 
9.1 
9.0 
8.6 

8.6 
8.4 
8.9 
9.0 
8.4 

7.7 
8.3 
8.9 
7.6 
8.7 



.6' 
^6 
^6 
\6 
,6 

6 46 
46 
46 
46 
46 

6 

7 
7 
7 
7 

7 
7 
7 
7 



1 45-2 45-3 4276 



*2i?68 
27.81 
32.82 
34.56 
37.77 

41.93 
44.75 
44.96 
49.34 
56.46 

57-73 

4.83 

6.74 

20.78 

23.28 

29.76 
34.85 
40.61 
44.66 
53.29 

54.57 
8.62 
12.98 
13.96 
15.01 



18.33 
21.00 
^8 23.60 
^8 33.39 

^8 49.43 



51.59 

57.98 

59.56 

6.83 

7.02 

9.24 

9.70 

12.59 

14.82 

16.84 

»7.03 
18.32 
18.88 
19.67 

20.21 

25.96 
26.18 

30.97 
34.35 
35.90 



+2:9123 
2.8426 

2.9345 
2.9250 

2.8546 
+2.9155 

2.8707 

2.8853 
2.8554 
2.9083 

+2.8601 
2.9082 
2.9081 
2.9272 

2,8558 

+2.9375 
2.9360 

2.8395 
2.8388 
2.8380 

+2.8409 

2.8449 
2.8598 
2.8434 

2.8424 

+2.8973 

2.9208 
2.9I6I 

2.8524 
2.9158 

+2.9134 
2.8452 
2.8567 

2.8899 
2.8629 

+2.9200 
2.9170 
2.8444 
2.8445 

2.93 M 
+2.9127 
2.8739 
2.9297 
2.861 1 

2.9379 

+2.9294 
2.9333 
2.9061 

2.8545 
2.8692 



0:0000 
+0.0003 
— 0.000 1 
— 0.000 1 
+0.0002 

0.0000 
+0.0002 
+0.0001 
+0.0002 

0.0000 

+0.0002 

0.0000 

0.0000 

— 0.000 1 

+0.0002 

— 0.000 1 
— 0.000 1 
+0.0003 
+0.0003 
+0.0003 

+0.0003 
+0.0003 
+0.0002 
+0.0003 
+0.0003 

+0.0001 

0.0000 

0.0000 

+0.0002 

— 0.000 1 

— 0.000 1 
+0.0002 
+0.0001 
0.0000 
+0.0001 

— 0.000 1 
— 0.000 1 
+0.0002 
+0.0002 
—0.0002 

— 0.000 1 
+0.0001 
—0.0002 
+0.0001 
—0.0002 

—0.0002 
—0.0002 
—0.0001 
+0.0001 
+0.0001 



i74 
1.6 



-6*^59' 

9 58 

6 I 30.7 

6 26 14.3 
9 27 27.8 

-6 50 54.1 

8 46 ii.i 

8 8 50.8 

9 25 40.8 

7 9 45.3 

-9 13 37.9 

7 9 58.4 

7 10 8.9 

6 20 43.8 

9 24 44.4» 

-5 54 2.9 

5 58 6.7 
10 6 28.5 
10 8 16.1 
10 10 38.3 

— 10 3 20.5 

9 53 9.2 

9 M 49.3 

9 56 47.6 

9 59 3>'2 

-7 38 37.1 

6 37 34.7 
6 49 58.0 

9 34 3'i 

6 50 59.5 

-6 57 5.6 

9 52 42.3 

9 23 26.7« 

7 58 0.9 
9 7 28.6 

-6 39 56.7 

6 48 0.4 

9 54 48.1 

9 54 44.9 

6 10 26.5 

-6 59 8.3 

8 39 27.8 
6 14 58.4 

9 12 16.3* 

5 53 38.1 

— 6 15 50.6 

6 5 25.8 

7 16 16.9 
9 29 13.3 

8 51 32.5 



-4:029 
4.037 
4.045 
4.047 
4.052 

-4.058 
4.062 
4.062 
4.068 
4.078 

-4.080 
4.090 
4.093 
4.1 '3 
4.117 

-4.126 
4.133 
4.141 
4.^7 
4.160 

-4. 161 
4.181 
4.188 
4.189 
4.190 

-4.195 
4.199 
4.203 

4.217 
4.240 

-4.243 
4.252 
4.254 
4.264 
4.265 

-4.268 
4.268 

4.273 

4.276 

4.279 

-4.279 
4.281 
4.282 
4.283 
4.283 

-4.292 
4.292 
4.299 
4.303 
4.306 



-0:415 
0.404 

0.417 
0.416 
0.406 

-0.415 
0.408 
0.410 
0.406 
0.413 

-0.406 
0.413 
0.413 
0.416 
0.406 

-0.417 
0.417 

0.403 
0.403 

0.403 
-0.404 
0.404 
0.406 
0.404 
0.404 

-0.411 
0.4 '5 
0.415 
0.405 
0.413 

-0.413 
0.403 
0.405 
0.409 
0.406 

-0.414 
0.414 
0.403 
0.403 
0.415 

-0.413 
0.407 

0.415 
0.405 
0.416 

-0.415 
0.416 
0.412 
0.405 
0.406 



95.1 

95.5 
95.6 
96.7 
95-5 
92.7 

94.7 
96.6 

95.5 
94.7 

94.6 
95.8 
97.1 
92.6 

95.5 

93.7 
95.1 
96.2 
96.2 
94.7 
96.7 

96.5 
96.6 

96.5 
97.» 

93.6 
94.1 
93.7 
97.6 

92.7 

95.1 
95.1 
96.1 98.1 
96.7 
97.5 

97.4 
94.2 
97.1 
97.1 
97.1 

95.2 
94.6 
95-1 
97.5 99.8 
96.7 

95.6 
95.6 
95.6 
94.7 
94.7 



101 380 

230 305 381 
III 387 

346 384 

23« 3»2 375 

15* >io 

228 309 

351 374 

231 3'2 378 
227 310 

224 305 

227 349 382 
349 391 

8* 108 

23» 307 375 

115 232 
12*393 

308 383 

308 383 

230 308 

342 383 

3M 378 384 

305 386 

312 378 384 

342 389 

103 215 

1*346 

HO 232 

381 394 

15* "o 

loi 380 

224 344 

231 393 415^ 

347 382 
375 386 

346 387 391 

'5*346 

344 388 

344 388 

378 380 

232 352 
221 309 
108 380 

375 386 4"^ 414^ 

352 381 

108 391 

III 389 

103 396 

230 308 

228 309 



6« 
9 

5 
6 

9 

6 
8 
8 
9 

7 

9 
7 
7 
6 

9 

5 

5 

10 
10 
10 



772 
680 

833 
774 
682 

775 
586 

585 
685 
602 

686 
603 
604 
787 
694 

846 
848 
737 
739 
741 



9 1 


1697 


9 1 


[699 


9 1 


[700 


9 1 


[701 


9 1 


[702 


7 1 


614 


6 ] 


795 


6 ] 


796 


9 ' 


705 


6 1 


799 


6 1 


800 


9 1 


710 


9 1 


711 


7 1 


'620 


9 1 


[712 


6 


[802 


6 1 


[803 


9 1 


[714 


9 


1716 


6 ] 


f8o5 


6 


[804 


8 


[604 


6 ] 


[806 


9 


1717 


5 


[864 


6 


[808 


6 ] 


1807 


7 


[624 


9 1 


721 


8 


[610 



ß>a 



9i 



Ko 
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Nr. 


Gr. 


A.R. 1900 


Praec. 


Var. 
saec. 


Decl. 1900 


Praec. 


Var. 
saec. 


£p. 


Zonen 


BD. 1 


2251 


9.1 


6^9" 45^96 


+2!8645 


+o?oooi 


- 9" 3'4o!7 


-47320 


-0:406 


95.1 


231 342 


9*^1 


723 


2252 


•8.4 


49 49-46 


2.9241 


—0.0002 


6 29 38.8 


4.325 


0.415 


98.1 


391 393* 


6 ] 


812 


2253 


9.0 


49 55.35 


2.9298 


—0.0002 


6 14 54.5 


4.333 


0.415 


97.6 


378 387 


6 ] 


L814 


2254 


8.8 


50 9.08 


2.8961 


0.0000 


7 42 25.0 


4.353 


0.410 


97.7 


382 394 


7 1 


628 


2255 


8.8 


50 10.17 


2.9199 


-O.OOOI 


6 40 504 


4.355 


0.414 


97.6 


380 395 


6 1 


816 


2256 


•8.0 


6 50 12.30 


+2.9237 


— 0.000 1 


- 6 30 45.7* 


-4-358 


-0.414 


95-2 97.5 


14* 393 414^ 


6 ] 


t8i7 


2257 


•9.1 


50 12.50 


2.8721 


+0.0001 


8 44 29.1 


4.358 


0.407 


96.2 


228 395* 


8 1 


t6i5 


1 2258 


7.9 


50 19.33 


2.8807 


0.0000 


8 22 19.2 


4.368 


0.408 


96.6 


351 374 


8 1 


[617 


2259 


♦8.8 


50 24.52 


2.9137 


—O.OOOI 


6 56 59.0 


4.375 


0.413 


92.6 


!• lOI 


6 ] 


[821 


2260 


8.8 


50 24.75 


2.8420 


+0.0002 


10 I 46.8 


4.375 


0.403 


96.2 


224 395 


9 J 


728 


2261 


8.6 


6 50 25.82 


+2.8616 


+0.0001 


- 9 " 39.0 


-4.377 


-0.405 


96.2 


308 381 


9 


1729 


2362 


8.0 


50 32.00 


2.8775 


+0.0001 


8 30 52.3 


4.386 


0.407 


95-6 


228 378 


8 ] 


[620 


2263 


8.4 


50 36.76 


2.8413 


+0.0002 


10 3 40.3 


4.392 


0.403 


96.2 


307 381 


10 ] 


1756 


2264 


8.6 


50 40.55 


2.8539 


+0.0002 


9 3> '9.0 


4.398 


0.404 


97.7 


383 394 


9 


'730 


2265 


8.1 


50 43-34 


2.8826 


0.0000 


8 17 23.3 


4.402 


0.408 


95.2 


221 351 


8 


1625 


; 2266 


8.4 


6 50 49.99 


+2.8406 


+0.0002 


-10 5 32.4 


-4.411 


-0.403 


96.2 


307 383 


10 


^758 


2267 


8.3 


50 51.77 


2.8646 


+0.0001 


9 3 58.7 


4.414 


0.406 


94.7 


231 308 


9 


1732 


2268^ 


8.5 


50 52.11 


2.8578 


+0.0001 


9 21 34.6 


4.414 


0.405 


97.1 


344 386 


9 


»733 


-3269 


8.8 


50 52.18 


2.8702 


•+0.0001 


8 49 44.4 


4.414 


0.407 


96.2 


309 384 


8 


1626 


2270 


•9.0 


51 «8.47 


2.9130 


—O.OOOI 


6 59 17.3 


4.452 


0.412 


92.7 


8^ 115 


6 


[831 


*227I 


8.7 


6 51 19.06 


+2.8799 


0.0000 


- 8 25 1.8 


-4.453 


-0.407 


95.4 


99 351 374 


8 


r628 


2272 


8.9 


51 23.28 


2.8785 


0.0000 


8 28 35.7 


4.459 


0.407 


97.1 


374 378 


8 


[629 


2273 


8.9 


5 1 28.06 


2.8416 


+0.0002 


10 3 14.9 


4.465 


0.402 


94.6 


224 305 


10 


[764 


2274 


9.2 


51 29.48 


2.8479 


+0.0002 


9 47 12.2 


4.467 


0.403 


96.2 


230 394 


9 


'735 


2275» 


9.2 


51 41.75 


2.8397 


+0.0001 


10 8 19.5 


4.485 


0.402 


97.1 99.6 


342 386 411^ 415^ 


10 


1767 


2276 


9.4 


6 51 4306 


+2.8885 


—O.OOOI 


- 8 2 55.8 


-4.487 


—0.408 


96.2 


310 382 


7 


1636 


2277 


7.5 


51 46.74 


2.8849 


—O.OOOI 


8 12 12.8 


4.492 


0.407 


96.7 


350 384 


8 


1632 


2278 


•9.1 


51 46.96 


2.9310 


—0.0003 


6 12 28.8 


4.492 


0.414 


92.7 


12* HO 


6 


1836 


2279 


8.6 


51 5066 


2.8885 


—O.OOOI 


8 3 9.6 


4.497 


0.408 


93.6 


103 215 


7 


[640 


2280 


8.3 


51 53.60 


2.8742 


0.0000 


8 40 5-4 


4.502 


0.406 


95.2 


228 353 


8 


'633 


2281 


8.8 


6 51 57.78 


+2.8691 


0.0000 


- 8 53 5.0 


-4.508 


-0.405 


96.6 


309 388 


8 


'635 


-2282 


9.0 


51 59.42 


2.8509 


+0.0001 


9 39 43.9 


4.510 


0.403 


94.7 


231 308 


9 


1739 


2283 


7.4 


52 11.30 


2.8886 


—O.OOOI 


8 2 51.5 


4.527 


0.408 


93-6 


103 215 


7 


[642 


2284 


9.0 


52 13.65 


2.8969 


—O.OOOI 


7 41 17.6 


4.530 


0.409 


95-2 


227 347 


7 


r643 


2285 


8.1 


52 21.55 


2.8802 


—O.OOOI 


8 24 36.5 


4.541 


0.407 


95-1 


99 374 


8 


1639 


2286 


•8.7 


6 52 22.76 


+2.9378 


—0.0003 


- 5 54 56.8 


-4.543 


-0.415 


92.7 


14* lOI 


5 


[886 


2287 


8.5 


52 24.03 


2.8396 


+0.0001 


10 8 53.2 


4.545 


0.402 


96.2 


307 383 


10 


'773 


2288 


8.4 


52 25.10 


2.8681 


0.0000 


8 55 56.2 


4-546 


0.405 


96.6 


309 389 


8 


1641 


-2289 


8.6 


52 27.42 


2.9352 


—0.0003 


6 I 41.0 


4.550 


0.415 


95-6 


IM 387 


5 


1887 


2290 


8:6 


52 3'.28 


2.9352 


—0.0003 


6 I 46.9 


4.555 


0.415 


95.6 


III 387 


5 


[889 


2291 


9.1 


6 52 32.44 


+2.9094 


—0.0002 


- 7 8 57.5 


-4.557 


—0.4 II 


96.2 


3«o 382 


7 


1644 


2292 


8.8 


52 34.69 


2.8442 


+0.0001 


9 57 30.9 


4.560 


0.402 


96.6 


305 389 


9 


'745 


2293 


8.7 


52 35-04 


2.8828 


—0.0001 


8 17 53.2 


4.560 


0.407 


96.1 


104 374 399 


8 


1644 


.2294 


8.9 


52 40.19 


2.9058 


—0.0002 


7 '8 24.5 


4.568 


0.41t 


97.5 


348 391 396 


7 


1647 


2295 


8.7 


52 47.20 


2.8976 


—O.OOOI 


7 40 1.8 


4.578 


0.409 


95.2 


227 347 


7 


1649 


1 2296 


•8.6 


6 53 1.86 


+2.9284 


-0.0003 


- 6 19 46.4 


-4.599 


-0.413 


94.2 


15* 346 


6 


[848 


1 2297 


9.0 


53 19.14 


2.8476 


+0.0001 


9 49 19.1 


4.623 


0.402 


94.7 


230 307 


9 


'755 


2298 


8.6 


53 19.25 


2.8734 


0.0000 


8 42 50.5 


4.623 


0.406 


96.2 


228 351 399 


8 


'649 


►2299 


7.5 


53 20.23 


2.8692 


0.0000 


8 53 37.8 


4.625 


0.405 


94.6 


221 309 


8 


1650 


2300 


•7.7 


53 24.70 


2.8391 


+0.0001 


10 10 54.4 


4.631 


0.401 


96.6 


342* 381 


10 


1787 


; 


^ 43-0 


ii) 46:4 46:3 


> 9?o 


nahe, pra 


ec, parall. 


• 9"3 nal 
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Zone —6° bis —lo". Wien-Ottakring. 



Nr. 


Gr. 


A.R. 


1900 


Praec. 


Var. 
saec. 


DecL 1900 


Praec. 


Var. 
saec. 


Ep. 


Zonen 


B.D. 


2301 


9.4 


6^ 53" 27^98 


+2?9044 


— o!ooo2 


- 7*^22' 23*5 


-4^636 


— o!4io 


93-6 


103 227 


7*1657 


2302 


•8.5 


53 


38.01 


2.9275 


—0.0003 


6 22 27.7 


4.650 


0.413 


94.1 


8^ 346 


6 1855 


2303 


•8.1 


53 


40.14 


2.8421 


+0.0001 


10 3 17.6 


4.653 


0.401 


95.5 


230* 308^ 383 


9 1761 


2304 


•9.0 


53 


40.16 


2.9252 


—0.0003 


6 28 18.8 


4.653 


0.413 


92.7 95.9 


15* 115 416^ 


6 1856 


2305 


8.5 


53 


40.51 


2.8863 


— 0.000 1 


8 9 31.2 


4.653 


0.407 


97.2 


352 374 398 


8 165 1 


2306 


7.6 


6 53 


4531 


+2.9120 


—0.0002 


- 7 2 56.1 


-4.660 


— 0.4H 


93.7 


HO 232 


6 1859 


2307 


8.8 


53 


47.52 


2.8932 


— 0.000 1 


7 51 42.5 


4.663 


0.408 


96.7 


349 382 


7 1661 


2308» 




53 


48.13 


2.8661 


0.0000 


9 1 56.0 


4.664 


0.404 


95.2 


228 351 


8 1652 


2309 


•8.7 


53 


52.05 


2.9309 


—0.0003 


6 13 28.9 


4.670 


0.413 


92.7 


12* 108 


6 1861 


2310 


[8.7] 


53 


54.54 


2.8425 


+0.0001 


10 2 34.2 


4.673 


0.401 


94.7 


230 308 


9 1764 


2311 


•8.6 


6 54 


1.15 


+2.8621 


0.0000 


— 9 12 16.8 


-4.683 


-0.403 


95.2 


224 353* 


9 1765 


2312 


8.7 


54 


8.00 


2.9136 


—0.0002 


6 58 46.0 


4.692 


0.411 


93.6 


101 232 


6 1862 


2313 


8.2 


54 


8.68 


2.8457 


+0.0001 


9 54 16.2 


4.693 


0.401 


95.1 


231 344 


9 1768 


2314 


♦8.6 


54 


13.03 


2.8414 


+0.0001 


10 5 36.0^ 


4.699 


0.401 


94.7 97.2 


231 308* 4x4^ 


10 1793 


2315 


8.9 


54 


15.63 


2.91 14 


—0.0002 


7 4 3'.i 


4.703 


0.41 1 


94.7 


227 310 


7 1664 


2316 


8.8 


6 54 


18.91 


+2.9138 


—0.0002 


— 6 58 ai.o 


-4.708 


—0.4 II 


93-6 


loi 232 


6 X863 


2317» 


9.0 


54 


29.12 


2.9100 


—0.0002 


7 8 19.1 


4.722 


0.410 


94.7 


227 310 


7 1667 


2318 


8.3 


54 


30.58 


2.9060 


—0.0002 


7 18 46.3 


4.724 


0.410 


97.1 


348 387 


7 1668 


23>9 


8.9 


54 


37.10 


2.9023 


—0.0002 


7 28 23.8 


4.734 


0.409 


96.7 


349 382 


7 1672 


2320 


8.7 


54 


45.60 


2.8884 


— 0.000 1 


8 4 51.6 


4.746 


0.407 


94.8 


213 221 352 


8 1657 


2321 


8.x 


6 54 


48.80 


+2.8844 


—0.0001 


- 8 15 8.4 


-4.750 


—0.406 


95.1 


99 383 


8 1658 


2322 


8.8 


54 


48.84 


2.8534 


+0.0001 


9 35 5.8 


4.750 


0,402 


95.1 


224 344 


9 1774 


2323 


9.2 


54 


49-5' 


2.8586 


0.0000 


9 21 50.1 


4.751 


0.403 


96.1 


305 381 


9 1775 


2324 


9.2 


55 


II. 19 


2.8406 


0.0000 


10 8 4.6 


4.782 


0.400 


94.7 


230 307 


xo 1804 


2325 


8.9 


55 


12.92 


2.9130 


—0.0003 


7 53.0 


4.784 


0.410 


93.7 


108 23a 


6 1867 


2326 


•9.1 


6 55 


13.81 


+2.9350 


—0.0004 


- 6 3 6.2 


-4.786 


-0.413 


92.7 


12* 110 


5 1907 


2327 


8.5 


55 


16.46 


2.8750 


0.000 1 


8 39 41.4 


4.789 


0.405 


95.6 


104 386 


8 1659 


2328 


8.4 


55 


18.17 


2.8778 


0.000 1 


8 32 26.4 


4.792 


0.405 


96.6 


309 386 


8 1660 


.2329 


9.4 


55 


18.47 


2.8983 


0.0002 


7 39 6.7 


4.792 


0.408 


96.7 


349 382 


7 1683 


2330 


9.3 


55 


23.02 


2.8905 


0.0002 


7 59 27.4 


4.799 


0.407 


95.2 


227 348 


7 1684 


2331 


•9.3 


6 55 


24.08 


+2.9228 


—0.0003 


- 6 35 7.9 


—4.800 


-0.41 1 


92.7 


15* 111 


6 1869 


2332 


8.9 


55 


24.54 


2.9131 


0.0003 


7 52.5 


4.801 


0.410 


93.7 


108 232 


6 1870 


2333 


•9.0 


55 


24.84 


2.9383 


0.0004 


5 54 50.6 


4.801 


0.413 


92.7 


14* 115 


5 1911 


2334* 


... 


55 


27.04 


2.8637 


0.000 1 


9 9 1.9 


4.804 


0.403 


95.2 


231 353 


9 1780 


2335 


*6.o 


55 


35.46 


2.8841 


0.0002 


8 16 2.5 


4.816 


0.406 


95.1 


99 384* 


8 1662 


2336 


8.5 


6 55 


41.42 


+2.8735 


— 0.000 1 


- 8 43 35.9 


-4.825 


-0.405 


96.6 


309 388 


8 1664 


2337 


•8.4 


55 


49.08 


2.9295 


0.0004 


6 18 12.7 


4.836 


0.412 


94.1 


8* 346 


6 1872 


2338 


6.6 


55 


52.82 


2.8658 


0.00b I 


9 3 46.5 


4.841 


0.404 


98.1 


228 411 


8 1667 


.2339 


8.5 


55 


57.17 


2.8588 


0.000 1 


9 21 42.6 


4.847 


0.403 


96.1 


305 381 


9 1783 


2340 


9.0 


55 


58.65 


2.8558 


0.000 1 


9 29 47.6 


4.849 


0.402 


96.2 


305 383 


9 1784 


2341 


8,9 


6 55 


59.15 


+2.9183 


—0.0003 


- 6 47 16.4'^ 


-4.850 


—0.411 


96.6 98.5 


346 380 413^ 


6 1874 


2342 


8.6 


56 


1.83 


2.9161 


0.0003 


6 53 9.0 


4.854 


0.410 


95.1 


loi 380 


6 1875 


2343 


8.8 


56 


4.90 


2.8801 


0.0002 


8 26 48.5 


4.858 


0.406 


96.8 


351 355 387 


8 1668 


2344 


9.3 


56 


17.15 


2.8429 


0.0000 


10 3 5.5 


4.875 


0.400 


94.6 


224 308 


9 1788 


2345 


8.4 


56 


20.01 


2.8872 


0.0002 


8 8 45.0 


4.879 


0.406 


96.6 


350 374 


8 1670 


2346 


8.8 


6 56 


28.20 


+2.9001 


—0.0002 


- 7 35 3.3 


-4.891 


—0.408 


96.2 


306 382 


7 1687 


2347 


8.2 


56 


28.59 


2.8891 


0.0002 


8 3 42.9 


4.891 


0.406 


97.1 


350 386 


8 1672 


2348 


8.8 


56 


29.87 


2.8683 


0.0001 


8 57 38.8 


4.893 


0.403 


97.2 


309 391 399 


8 1674 


2349 


8.8 


56 


30.49 


2.9362 


0.0004 


6 53.5 


4.894 


0.413 


95.2 


HO 384 


5 1921 


2350 


8.8 


56 


32.73 


2.8599 


0.000 1 


9 19 20.7 


4.897 


0.402 


96.7 


355 383 


9 1790 




1 Dpi. 
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Nr. 


Gr. 


A.R. 


1900 


Praec. 


Var. 
saec. 


DecL 1900 


Praec 


Var. 
saec. 


Ep. 


Zonen 


B.D. 


3351 


8.1 


6»* 56" 37^69 


+2!9i82 


— o!ooo3 


-6%7'48?i 


-4"904 


— o?4ii 


96.6 


346 380 


6*1885 


3352 


9.2 


56 


38.01 


2.8427 


0.0000 


10 3 56.6 


4.905 


0.400 


95.1 


224 342 


10 1813 


3353 


9.1 


56 


40.60 


2.8578 


0.000 1 


9 24 47.3 


4.908 


0.402 


97.1 


344 388 


9 1794 


2354 


9.3 


56 


40.83 


2.8410 


0.0000 


10 8 4.9 


4.909 


0.400 


97.7 


378 397 


10 1814 


2355 


•8.5 


56 


42.05 


2.9326 


0.0004 


6 10 11.3 


4.910 


0.412 


94.2 


«2* 352 


6 1887 


2356 


8.1 


6 56 


45.42 


+2.8545 


0.0000 


- 9 33 35.3 


-4.915 


—0.401 


97.2 


353 391 


9 1796 


2357 


9.0 


56 


56.21 


2.8472 


0.0000 


9 52 26.7 


4.930 


0.400 


97.2 


355 398 


9 1801 


2358 


8.4 


56 


59.31 


2.9158 


—0.0003 


6 54 25.0 


4.935 


0.410 


95.6 


232 378 


6 1889 


2359 


•8.7 


57 


7.86 


2.9180 


0.0003 


6 48 33.6 


4.947 


0.410 


94.2 


15* 346 


6 1891 


2360 


8.5 


57 


8.03 


2.8607 


0.000 1 


9 17 31.9 


4.947 


0.402 


97.1 


344 388 


9 1803 


2361 


9.2 


6 57 


8.91 


+2.9007 


—0.0002 


- 7 33 38.0 


-4.948 


-0.407 


96.2 


310 382 


7 1694 


2362 


8.8 


57 


9.40 


2.8868 


0.0002 


8 9 57.4 


4.949 


0.406 


95.6 


99 389 


8 1681 


2363 


8.2 


57 


19.92 


2.8503 


0.0000 


9 44 37.2 


4.964 


0.400 


94.7 


230 305 


9 1804 


2364 


•8.5 


57 


26.03 


2.8660 


0.0001 


9 4 0.0 


4.974 


0.403 


94.7 97.2 


231 308* 415^ 


9 1805 


2365 


8.6 


57 


34.18 


2.8971 


0.0002 


7 43 32.1 


4.984 


0.407 


95.2 


227 347 


7 1695 


2366 


9.1 


6 57 


46.71 


-W.8636 


— 0.000 1 


- 9 10 39.3 


-5.002 


—0.402 


96.7 


308 397 


9 1807 


2367 


8.6 


57 


46.86 


2.9189 


0.0003 


6 46 37.1 


5.002 


0.410 


93.7 


1 1 1 232 


6 1900 


2368 


9.0 


57 


48.03 


2.881 1 


0.0002 


8 25 17.9 


5.004 


0.405 


94.7 


228 309 


8 1693 


2369 


•9.3 


57 


49.12 


2.9280 


0.0004 


6 22 59.6 


5.005 


0.4 II 


92.7 


12* 115 


6 1901 


2370 


8.3 


57 


52.15 


2.9219 


0.0003 


6 38 44.2 


5.009 


0.410 


97.8 


378 387 398 


6 1902 


2371 


8.9 


6 57 


53.69 


+2.8992 


—0.0002 


- 7 38 2.7 


-5.012 


-0.407 


95.2 


227 349 


7 1701 


2372I 




57 


54.29 


2.91 12 


0.0003 


7 6 53.2 


5.013 


0.409 


97.2 


348 399 


7 1700 


2373 


8.3 


57 


54.84 


2.9166 


0.0003 


6 52 40.6 


5.013 


0.409 


95.1 


III 380 


6 1903 


2374 


9.0 


57 


57.84 


2.8757 


0.000 1 


8 39 21.1 


5.018 


0.404 


96.5 98.2 


104« 393 399 


8 1698 


2375 


8.0 


57 


57.89 


2.8837 


0.0002 


8 18 26.9 


5.018 


0.405 


95.2 


228 353 


8 1699 


2376 


8.8 


6 58 


1.26 


+2.8870 


—0.0002 


— 8 10 7.1 


—5.022 


-0.405 


95.» 


99 374 


8 1701 


2377 


8.8 


58 


2.56 


2.8615 


0.000 1 


9 16 13.6 


5.024 


0.402 


96.1 


230 342 394 


9 1811 


2378 


8.9 


58 


3.79 


2.8904 


0.0002 


8 I 0.4 


5.026 


0.406 


98.1 


389« 391 395 


7 1704 


.2379 


8.9 


58 


6.31 


2.8873 


0.0002 


8 9 13.7 


5030 


0.405 


96.4 


99 389 391 


8 1703 


2380 


9.0 


58 


9.68 


2.8862 


0.0002 


8 12 8.2 


5.034 


0.405 


96.7 


350 384 


8 1706 


2381 


8.9 


6 58 


10.82 


+2.8396 


0.0000 


-10 12 39.3 


-5.036 


-0.399 


94.7 


231 305 


10 1832 


2382 


9.4 


58 


15-94 


2.9063 


—0.0003 


7 19 41.6 


5043 


0.408 


97.2 


349 397 


7 1705 


2383 


9.2 


58 


18.08 


2.9040 


0.0003 


7 25 55.5« 


5.046 


0.408 


96.7 99.4 


310 398 413^ 414^ 


7 1706 


2384 


8.1 


58 


18.83 


2.9197 


0.0003 


6 44 38.1 


5.047 


0.410 


95.1 


108 380 


6 1904 


2385 


9.1 


58 


26.99 


2.8826 


0.0003 


8 21 33.8 


5.059 


0.405 


97.1 


378 381 


8 1711 


3386 


8.9 


6 58 


27.34 


+2.8576 


—0.0002 


- 9 26 29.7 


-5.059 


—0.401 


96.7 


354 383 


9 1814 


2387 


8.4 


58 


32.75 


2.8583 


0.0002 


9 24 49.6 


5.067 


0.401 


96.7 


354 383 


9 1816 


3388« 


9.1 


58 


40.10 


2.8837 


0.0003 


8 18 53.5 


5.077 


0.405 


97.6 


378 391 


8 1714 


2389 


9.0 


58 


40.89 


2.9247 


0.0004 


6 31 40.7 


5.078 


0.410 


95.7 


HO 398 


6 1908 


2390 


•8.1 


58 


4336 


2.9191 


0.0004 


6 46 17.7 


5.082 


0.410 


92.7 


15* 108 


6 1911 


2391 


9.1 


6 58 


48.93 


+2.8979 


—0.0003 


- 7 41 58.1 


-5.090 


—0.406 


96.2 


306 382 


7 1712 


2392 


9.2 


59 


7.63 


2.9136 


0.0004 


7 ' 5.1 


5.116 


0.408 


97.1 


346 389 


6 1914 


2393 


6.7 


59 


12.96 


2.8454 


0.000 f 


9 58 34.2 


5.124 


0.398 


94.7 


231 307 


9 1818 


2394 


8.9 


59 


21.57 


2.8972 


0.0003 


7 44 15.4 


5.136 


0.406 


95.2 


227 347 


7 '7»6 


2395 


8.9 


59 


23.69 


2.8566 


0.0002 


9 29 42.9 


5.139 


0.400 


95.1 


230 342 


9 1823 


2396 


8.4 


6 59 


25-30 


+2.8418 


— 0.000 1 


—10 8 2.7 


-5.>4i 


-0.398 


96.6 


305 386 


10 1846 


2397 


•9.2 


59 


27.78 


2.9393 


0.0005 


5 53 43.5 


5.145 


0.41 1 


92.7 


12* 115 


5 1946 


2398 


8.4 


59 


35.27 


2.8691 


0.0002 


8 57 21.8 


5.155 


0.402 


94.7 


228 309 


8 1725 


2399* 


9.t 


59 


42.93 


2.91 II 


0.0004 


7 7 5'.9 


5.166 


0.408 


96.7 


349 382 


7 1719 


2400 


7.7 


59 


44.99 


2.8845 


0.0003 


8 17 30.4 


5.169 


0.404 


96.6 


350 374 


8 1726 




'Z.34 


8: 9"2. 


Z.399: 


Dpi. med. 


(9^3 9«?: 


J) * 53-7 57"2 


55?8 55?- 


i » D] 


pL praec. 


* Z.349: DpLseq., 


com. 9?3 



fi-o 



KT 

i 



0-3 

Kr 
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Zone — 6** bis — lo^ Wien-Ottakring. 



Nr. 



Gr. 



A.R. 1900 



Praec. 



Var. 
saec. 



DecL 1900 



Praec. 



Var. 
saec. 



Ep. 



Zonen 



B.D. 



2401 
2402 
2403 
2404 
2405 

2406^ 
2407 
2408 
•2409 
2410 

2411 
2412 

2413 
2414 

2415 

2416 

2417 
2418 
2419 
2420 

2421 
2422 
2423 
2424 
2425 

2426' 
2427 
2428 
2429 
-2430 

2431 
2432 
2433 
2434 
2435 

2436 

2437 
2438 

2439 
2440 

, 2441 
2442 
2443 
2444 
2445 
2446 
2447 
•2448 
, 2449 
2450 



♦8.8 

8.7 
8.8 
8.8 
8.7 

9.0 
•8.8 
9.1 
9.1 
8.6 

8.0 
9.0 

9.1 
8.0 
8.8 

8.4 
8.8 
8.8 
8.7 
8.4 

9.0 
8.9 
7-9 
9.3 
9.0 

8.6 

9.1 

9.0 

8.6 

•9.0 

9.1 

8.8 
•8.2 
•8.7 

7.5 

8.7 
9.0 
8.8 
8.8 
8.5 
8.8 
•9.4 
9.1 
9.1 
8.9 

8.9 
8.7 
9.2 

8.7 
8.4 



59"47?40 

59 52.7' 

59 58.35 

o 2.76 

o 10.60 

o 18.08 

o 27.85 

o 29.73 

o 30.60 

o 32.68 



32.73 
38.07 

46.33 

47-47 
57.02 



I 3.01 

I 14.18 

I 14.89 

1 23.90 

I 27.94 



I 

I 
I 
I 

I 

2 

2 
2 
2 
2 

2 
2 
2 
2 

2 

2 
2 
2 
2 
2 

2 
2 
3 
3 
3 

3 
3 

3 
3 

4 



3467 
41.16 

43-84 
58.45 
59.88 

5-99 

7.28 

8.68 

10.89 

16.62 

24.63 
28.53 
34.87 
34.91 
36.75 

39.63 
42.62 

43.92 
45.95 
50.96 

53-96 
59.85 
8.38 
14.01 
25.74 

32.87 
38.39 
3964 

58.43 
0.97 



+2!92 10 

2.8752 

2.8447 
2.8883 

2.8843 

4-2.9016 
2.91 II 
2.9128 

2.91 10 

2.8465 

+2.8918 
2.8716 

2.8460 
2.8781 

2.8574 

-1-2.8764 
2.8821 
2.9265 
2.8656 
2.8451 

-»-2.9365 
2.8706 
2.8440 

2.8455 

2.9123 

+2.9053 
2.8480 

2.8538 

2.9010 
2.9172 

+2.8698 
2.8800 
2.9386 
2.8590 
2.8497 

+2.8999 
2.9042 
2.8694 
2.9038 
2.8708 

+2.8960 
2.9156 

2.8415 
2.8952 
2.8503 

+2.8427 
2.8702 
2.9267 

2.8873 

2.8803 



-o7ooo4 
0.0002 
o.oooi 
0.0003 
0.0003 

-0.0003 
0.0004 
0.0004 
0.0004 
0.0001 

-0.0003 
0.0002 
0.0001 
0.0002 
0.0002 

-0.0002 
0.0003 
0.0006 
0.0002 
0.0001 

-0.0006 
0.0003 
0.0002 
0.0002 
0.0005 

-0.0005 
0.0002 
0.0002 
0.0004 
0.0005 

-0.0003 
0.0003 
0.0006 
0.0003 
0.0002 

-0.0004 
0.0005 
0.0003 
0.0005 
0.0003 

-0.0004 
0.0005 
0.0002 
0.0004 
0.0002 

-0.0002 
0.0003 
0.0006 
0.0004 
0.0003 



■ 6%2' 3!7 

8 41 48.5 

10 o 54.3 

8 7 39.6» 

8 18 3.8 



- 7 33 M.8 
7 8 9.4 
7 3 44.5 

7 8 38.6 
9 56 44.1 

- 7 58 55-8 

8 $1 29.5 

9 57 58.0 

8 34 38.1 

9 28 42.0 

- 8 39 18.2 

8 24 24.2 

6 28 16.2 

9 7 44.4 
10 o 48.7 

- 6 2 13.8 

8 54 46.9 
10 3 55-5 
10 o 8.5 

7 5 54-7 

- 7 24 9.6 

9 53 38.0 
9 38 35.7 

7 35 29.2 

6 53 '«.5 

- 8 57 21.5 

8 30 51.9 

5 56 43-5 

9 25 39.2 
9 49 46.4 

- 7 38 39.1 

7 27 28.3 

8 58 35.0 

7 28 35.1 

8 55 1-9 

- 7 49 16.2 

6 57 38.2 
10 II 18.1 

7 51 V-6 

9 48 42.9 

-10 8 48.2 

8 57 11.2 
6 28 38.6 
8 12 37.4 
8 3« 3.9 



-5- »72 
5.180 
5.»87 
5-194 
5.205 

-5.215 
5.229 
5.232 

5.233 
5.236 

-5236 
5.244 
5.255 
5-257 
5.270 

-5.278 
5-294 
5-295 
5.308 

5.3>4 

-5.323 
5.332 
5336 
5.356 
5.359 

-5-367 
5-369 
5-37' 
5.374 
5.382 

-5.393 
5.399 
5.408 
5.408 
5-410 

-5-414 
5.419 
5-420 

5-423 
5-430 

-5-434 
5-443 
5-455 
5-463 
5.479 

-5.489 
5-497 
5-499 
5.525 
5.528 



—0:409 

0.403 
0.398 

0.405 
0.404 

—0.406 
0.408 
0.408 
0.408 
0.398 

-0.405 
0.402 
0.398 
0.403 
0.400 

—0.402 
0.403 
0.409 
0.400 
0.397 

—0.410 
0.401 
0.397 
0.397 
0.407 

—0.406 

0.397 
0.398 
0.405 
0.407 

—0.401 
0.402 
0.410 
0.399 
0.398 

—0.405 
0.406 
0.401 
0.406 
0.401 

-0.405 
0.407 
0.396 
0.403 
0.397 

-0.396 
0.400 
0.408 
0.402 
0.401 



92.7 

95.1 

96.6 

96.2 98.2 

96.6 

95-2 
93.7 
95.8 
97.7 
94.7 

95.1 
95.2 97-5 
94.7 
96.2 
94.6 

95.2 
93-6 

95.1 
96.2 

94.7 

93-7 
95.4 
95-« 
95.1 
95.2 

95-1 
95-1 
96.2 
94.6 
92.7 

94.6 
94.1 
94.1 
96.2 

94.7 

94.6 
97.1 
96.1 
96.7 
96.1 

96.7 
92.7 
94.7 
96.2 

94.7 

94.7 
94.6 
92.7 
97.1 
95-1 



15* "' 


6* 


104 381 


8 


307 386 


9 


309 384 4»6a 


8 


351 374 


8 



227 348 

8* 14* "3 382 

loi 378 380 

"3 4H 

231 305 

103 383 

228 352 415^ 

231 307 

309 381 

220 308 

104 383 
99 221 

1 10 380 

224 344 398 

230 305 

108 232 

228 302 378 

230 342 

220 353 
"5 382 

103 383 
224 344 

307 381 

227 306 

15* I" 

228 302 

99 213 309 
12* loi 378 

308 384* 

230 305 
227 306 

348 386 
302 374 

349 383 

309 374 

347 382 
14* 108 

231 307 
3»o 384 

230 305 

231 308 

221 302 
15 "3 

309 388 39» 

104 374 



7 
7 
6 

7 
9 

7 
8 

9 
8 

9 

8 
8 
6 
9 
9 

5 
8 
10 
9 
7 

7 
9 
9 
7 
6 

8 
8 
5 
9 
9 

7 
7 
8 

7 
8 

7 
6 
10 
7 
9 

10 
8 
6 
8 
8 



1918 
1729 
1827 
1730 
1732 

1726 
1728 
1921 
1729 
1832 

1731 
1733 
1833 
1734 
183J 

1737 
«739 
1925 
1842 

1844 

1965 
1744 
1871 
1848 
1741 
1742 
1851 
1852 

«745 
«93» 
1748 
1749 
1975 
1853 
1854 

1748 
1749 
1751 
1751 
1753 

«754 
«935 
1880 

1756 
1858 

1886 
1758 
1940 
«759 
1761I 



b 

Fl. 



S 






\<6 
Ps 



' 38.4 4iri 39;3 



Z. aa7: Dpi. seq., com. 9'!'3 



Z. 383: rötlich 
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Nr. 


Gr. 


2451 


9.5 


3452 


8.6 


2453 


8.7 


2454 


•8.9 


2455 


9.0 


2456 


•8.8 


2457 


8.9 


2458 


7.3 


2459* 




2460 


8.9 


2461 


6.3 


3463 


9.1 


2463" 


8.7 


3464 


•8.5 


2465 


8.9 


2466 


8.6 


2467 


8.6 


2468* 


8.9 


2469 


•8.7 


2470 


8.4 


247» 


9« 


2472 


8.1 


2473 


7.6 


2474 


7.8 


2475 


9.3 


2476 


7.6 


2477 


*8.6 


2478 


8.8 


2479 


8.7 


2480 


8.6 


2481 


7.6 


2482 


•8.8 


2483 


8.8 


2484 


9.1 


2485 


•8.9 


2486 


8.7 


2487* 




2488 


•9.1 


2489 


9.a 


2490 


9.0 


2491 


8.8 


2492 


9.0 


2493 


8.3 


2494 


•9.0 


2495 


9.0 


2496 


8.9 


2497 


8.4 


2498 


8.7 


2499 


8.8 


2500 


8.5 



A.R. 1900 



Praec. 



Var. 
saec. 



Decl. 1900 



Pracc. 



Var. 
saec. 



£p. 



Zonen 



B.D. 



4" i?69 
4 11.78 
4 17.13 
4 20.60 
4 21.30 



2334 
29.29 

3«.75 
33.03 
34.40 

36.11 
36.62 
41.48 
46.51 
1.69 



4 
4 

4 
4 

4 

4 
4 
4 
4 
5 

5 4.89 

5 15.25 

5 19.27 

5 20.13 

5 24.89 

5 27.57 

5 29.43 

5 43-39 

5 45-57 

5 57.87 



0.49 
2.09* 

8.64 
II. II 
20.89 



6 25.67 

6 26.08 

6 30.41 

6 32.02 

7 1-70 



1.78 
2.61 
7-50 
7-54 
10.19 

11.69 
24.50 

25.83 
3» 98 
3396 

37.90 
38.56 
40.25 

41.7X 
43 «o 



-l-2!88o4 
2.8972 
2.9010 

2.93 'o 
2.8440 

+2.9170 
2.8685 
2.8894 
2.8887 
2.9339 

+2.8420 
2.9027 
2.9248 

2.9155 
2.8690 

+2.8887 
2.9138 
2.9352 
2.9320 
2.8655 

+2.9178 
2.8661 
2.8992 
2.8466 
2.9224 

+2.8658 

2.9338 
2.8631 

2.8545 
2.9032 

+2.8705 
2.9203 
2.8668 
2.8923 
2.9317 

+2.9292 

2.9049 
2.93« 2 
2.9316 
2.8706 

+2.8826 
2.8524 
2.8794 
2.9274 
2.9142 

+2,9297 
2.8919 
2.9246 

2.8475 
2.8807 



—0:0003 
0.0004 
0.0005 
0.0007 
0.0002 

—0.0006 
0.0003 
0.0004 
0.0004 
0.0007 

—0.0002 
0.0005 
0.0006 
0.0006 
0.0004 

—0.0005 
0.0006 
0.0007 
0.0007 
0.0004 

—0.0006 
0.0004 
0.0005 
0.0003 
0.0006 

—0.0004 
0.0007 
0.0004 
0.0003 
0.0006 

—0.0004 
0.0007 
0.0004 
0.0005 
0.0008 

—0.0008 
0.0006 
0.0008 
0.0008 
0.0004 

—0.0005 
0.0003 
0.0004 
0.0008 
0.0007 

—0.0008 
0.0005 
0.0007 
0.0003 
0.0004 



- 8<»3o'5>"2 
7 46 48.4 

7 36 46.5 
6 17 48.8 

10 5 46.1 

- 6 54 36.6 
9 2 11.4 

8 7 26.2 

8 9 18.9 

6 10 13.4 

-10 II II. I 

7 32 35-5 
6 34 19.8 
6 59 2.4 

9 o 56.9 

- 8 

7 
6 
6 
9 



9 30.0 

3 43-4 

6 58.7 

15 35.7 

10 27.0 

- 6 53 11.8 

9 8 58.3 

7 42 29.7 

10 o 4.2 

6 41 20.5 



9 10 20.3 

6 II 5.6 
9 17 17.3 
9 39 56.0 

7 32 21.9 

8 58 8.9 
6 47 12.4 

9 8 7.1 
8 i 3.8 
6 17 6.2 

6 23 46.2 

7 28 3.6 
6 18 20.7 
6 17 24.5 

8 58 31.8 

8 27 7.6 

9 46 2.7 
8 35 29.6 

6 28 56.1 

7 3 57.0 

' 6 22 41.6 

8 2 41.0 
6 »36 13.6 

9 59 15.9 
8 32 25.5 



-5-529 
5-544 
5.551 
5-556 
5-557 

-5.560 
5-568 
5-571 
5.573 
5.575 

-5.578 
5.578 
5.585 
5.592 
5.614 

-5.618 
5.632 
5.638 
5639 
5.646 

-5.650 
5-652 
5-672 
5-675 
5692 

-5.696 
5.698 
5.707 
5.711 

5-724 

-5.731 
5.732 
5.738 
5-740 
5.781 

-5.781 
5-783 
5.789 
5.789 
5.793 

-5.795 
5.813 
5.815 
5.824 
5.826 

-5.832 
5.833 
5.835 
5.837 
5.839 



—0:401 
0.404 
0.404 
0.408 
0.396 

—0.406 
0.400 
0.403 

0.403 
0.408 

-0.396 
0.404 
0.407 
0.406 
0.399 

—0.402 
0.405 
0.408 
0.407 
0.398 

—0.405 
0.398 
0.403 

0.395 
0.406 

-0.398 
0.407 
0.398 
0.396 
0.403 

-0.399 
0.406 
0.398 
0.402 
0.406 

—0.406 
0.403 
0.406 
0.406 
0.398 

—0.400 
0.395 
0.399 
0.406 
0.404 

—0.406 
0.401 
0.405 
0.394 
0.399 



95.1 
96.2 

94.6 
92.7 
94.7. 

92.7 95.8 
96.7 
95-2 
96.5 
93.6 

94.7 
95.2 
95.2 
92.7 
96.7 

94.6 
96.6 

93.7 
94.2 
94.7 

95.2 

94.7 
96.1 

94.7 

95-2 

94.7 
94.2 95. « 

94.7 
94.7 97.2 

94.6 

94.6 
92.6 
95.2 
96.7 
93.8 

95.' 
95.2 

95.5 
96.2 
94.6 

94.6 
94.6 
93-6 
92.7 
95.2 

96.7 
96.2 
95.2 
94.6 
93-6 



104 374 
310 381 

227 306 
12* 115 

231 308 

14* 108 415^ 
351 382 

228 352 

309 383 384 
loi 232 

231 308 
227 348 

232 346 

8* 113 
351 382 

228 302 
346 380 
115 232 

12* 354 

229 305 

108 383 

229 305 
306 381 

230 307 
113 380 

229 305 

I5*a loi 384 

230 307 

231 308 416^ 
227 306 

221 302 
8* III 
229 351 
348 381 

12* 115 346 

HO 380 

227 347 

»5* 353 399 
115 382 399 

228 302 

213 309 
220 307 
104 231 
14* 107 

232 352 

353 380 

310 381 

113 383 
224 305 
104 228 



8» 
7 
7 
6 
10 

6 

8 
8 
8 
6 

10 

7 
6 
6 
8 

8 
6 
6 
6 
9 
6 
9 
7 
9 
6 

9 

6 

9 
9 

7 
8 
6 
9 
7 
6 

6 

7 
6 
6 
8 

8 

9 
8 
6 
6 



[76in 

[768 

1770 

1947 
[890 

[948 
■763 
[762 

764 
[952 

1892 
«773 
1954 
1955 
1768 

[769 
1958 
1962 
[961 
[880 

f965 
[881 

■783 
[884 
1967 

1887 
1968 
1890 
1891 
1790 

779 
'973 
'895 
[792 

979 
[978 

[797 
[980 
[981 
785 

[786 
[901 
[790 
[982 
1983 

1984 
1802 
1985 
1903 
1794 



Vit 



C?€S- 



fV 

Ko 



Pl 



n 



» DpLmed., Z. 309: 8?7 9?i > 9?2 seq. i' 

* Z. 227: 8?9 Dpi.? med., Z. 347: Dpi. med. 



parall. 



* i!99 2!o8 2720 
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Zone — 6" bis —10°. Wien-Ottakring. 



Nr. 


Gr. 


A.R. 


1900 


Pracc. 


Var. 
saec 


DecL 1900 


Praec. 


Var. 
saec. 


£p. 


Zonen 


B.D. 


2501 


8.8 


7** 7" 49-40 


+2J8547 


— o?ooo3 


- 9*40' 3«^3 


-5?848 


-o?395 


94.6 


220 308 


9*1905 


2502 


8.0 


7 


57.80 


2.9162 


0.0007 


6 58 50.8 


5.860 


0.405 


93-7 


108 232 


6 1989 


2503 


9.2 


8 


1.40 


2.8580 


0.0003 


9 32 7.1 


5.865 


0.396 


94.7 


230 308 


9 1906 


2504 


9.0 


8 


7.55 


2.8987 


0.0006 


7 45 6.6 


5.873 


0.402 


96.2 


3»o 383 


7 1808 


2505 


8.8 


8 


10.44 


2.8944 


0.0005 


7 56 32.4 


5.877 


0.401 


94.6 


227 306 


7 1810 


"2506 


8.9 


7 8 


11.31 


4-2.9164 


—0.0007 


- 6 58 24.9 


-5.878 


-0.405 


93-7 


108 232 


6 1991 


2507 


9.2 


8 


23.81 


2.9362 


0.0008 


6 5 50.6 


5.896 


0.407 


97.1 


378 382 


6 1993 


2508 


•8.7 


8 


27.95 


2.9325 


0.0008 


6 15 54.3 


5.902 


0.406 


92.6 


12^ lOI 


6 1994 


2509 


8.7 


8 


28.46 


2.9060 


0.0007 


7 26 8.7 


5.902 


0.403 


96.1 


IM 381 393 


7 1811 


2510 


7.6 


8 


33.13 


2.8774 


0.0005 


8 41 34.9 


5.909 


0.399 


94.6 


221 302 


8 1802 


2511 


8.4 


7 8 


54.81 


-•-2.8761 


-0.0005 


- 8 45 »7-5 


-5.939 


-0.398 


94.6 


221 302 


8 1805 


2512 


•9.0 


8 


57.91 


2.9184 


0.0008 


6 53 23.4 


5-943 


0.404 


92.6 


8* HO 


6 2000 


2513 


9.1 


9 


2.35 


2.8618 


0.0005 


9 22 55.2 


5.950 


0.395 


94.6 


224 307 


f 1911 


2514 


•8.8 


9 


3.18 


2.9278 


0.0009 


6 28 41.4 


5-95« 


0.405 


92.7 


14^ 107 


6 2001 


2515 


9.3 


9 


4.01 


2.9256 


0.0008 


6 34 30.6 


5-952 


0.404 


96.5 


352 353 380 


6 2002 


2516 


9.2 


7 9 


6.10 


+2.9362 


—0.0009 


- 6 6 9.9» 


-5.955 


—0.406 


00. 1 


391 4" 


6 2003 


25»7 


7.9 


9 


9.80 


2.8641 


0.0005 


9 n 4.6 


5.960 


0.396 


94.7 


229 305 


9 1912 


2518 


8.5 


9 


22.93 


2.8686 


0.0005 


9 5 7.7 


5.978 


0.397 


95.1 


220 312 342 


9 1916 


2519 


8.8 


9 


23.05 


2.8875 


0.0006 


8 15 23.9 


5.978 


0.399 


95.8 


228 309 398 


8 1810 


2520 


9.2 


9 


27.38 


2.8609 


0.0005 


9 25 24.5 


5.984 


0.395 


94.5 


224 229 307 


9 1918 


2521 


8.6 


7 9 


28.11 


-1-2.9082 


—0.0007 


— 7 20 51. 1 


-5.985 


—0.402 


94.7 


227 310 


7 1821 


2522 


8.8 


9 


30.08 


2.9114 


0.0008 


7 12 15.2 


5.988 


0.402 


96.7 


347 381 


7 1822 


2523 


6.0 


9 


30.29 


2.8529 


0.0004 


9 46 33.2 


5.988 


0.394 


94.7 


230 305 


9 1921 


2524 


9.2 


9 


32.31 


2.9376 


0.0009 


6 2 44.9 


5.991 


0.406 


93.7 


113 232 


5 2032 


2525 


8.8 


9 


35-57 


2.9069 


0.0007 


7 24 17.8 


5.996 


0.402 


95.' 


III 227 393 


7 1823 


2526 


6.3 


7 9 


43.88 


+2.8445 


—0.0004 


-10 8 38.6 


—6.007 


-0.393 


94.7 


230 308 


10 1933 


2527 


8.9 


9 


48.98 


2.8451 


0.0004 


10 7 13.1 


6.014 


0.393 


94.6 


220 308 


10 1934 


2528 


•9.0 


9 


51.75 


2.9283 


0.0008 


6 27 52.3 


6.018 


0.405 


92.7 


14* lOI 


6 2009 


2529 


9.0 


9 


52.50 


2.8769 


0.0005 


8 43 55.0 


6.019 


0.398 


94.6 


231 302 


8 1813 


2530 


8.7 


9 


5439 


2.8547 


0.0004 


9 42 21.2 


6.022 


0.394 


94.7 


230 305 


9 1928 


253' 


9.1 


7 10 


2.54 


+2.8780 


—0.0005 


- 8 41 5-7 


-6.033 


-0.398 


96.6 


349 374 


8 1817 


^2532 


8.9 


10 


4.65 


2.9126 


0.0008 


7 9 29.9 


6.036 


0.403 


96.7 


347 381 


7 1828 


2533 


9.« 


10 


7.37 


2.8733 


0.0005 


8 53 32.1 


6.040 


0.397 


95.2 


228 349 


8 1818 


2534 


8.3 


10 


8.84 


2.9047 


0.0007 


7 30 25.8 


6.042 


0.401 


96.2 


306 383 


7 1829 


2535 


9.0 


10 


11.58 


2.9191 


0.0008 


6 52 30.4* 


6.046 


0.403 


95.1 96.1 


17^ 108 380 413^ 


6 2013 


2536 


9.0 


7 10 


13.74 


+2.8480 


—0.0004 


- 9 59 49.1 


-6.049 


-0.393 


95." 97.5 


229 342 415^ 


9 '935 


.2537 


8.8 


10 


36.22 


2.8903 


0.0006 


8 8 59.0 


6.080 


0.400 


96.8 


309 374 398 


8 1820 


2538 


•8.4 


10 


40.68 


2.9183 


0.0008 


6 54 45-6 


6.086 


0.403 


92.6 


8* 108 


6 2016 


2539 


9.2 


10 


41.82 


2.9094 


0.0007 


7 18 21.2 


6.088 


0.402 


94.6 


218 310 


7 1835 


2540 


•9.0 


II 


0.80 


2.9258 


0.0008 


6 34 53.7 


6.114 


0.403 


92.7 


15* HO 


6 2019 


2541 


•8.7 


7 " 


0.95 


+2.9296 


—0.0009 


- 6 24 57.0 


—6.1 14 


-0.404 


93-8 


14* loi 355 


6 2018 


2542 


9.0 


II 


3.60 


2.8772 


0.0005 


8 43 59.1 


6.118 


0.397 


95.2 97.5 


231 351 4i65 


8 1821 


-2543 


9.4 


II 


4.66 


2.8827 


0.0006 


8 29 lo.o 


6.120 


0.398 


93.6 


104 228 


8 1822 


2544 


9.1 


II 


8.49 


2.9164 


0.0008 


7 i.i 


6.125 


0.402 


95.8 94-2 


17a 115 380a 383 


6 2021 


2545' 


8.8 


" 


19.88 


2.8691 


0.0005 


9 5 37.6 


6.141 


0.396 


94.7 


230 305 


9 1947 


2546* 




7 " 


22.89 


+2.9399 


—0.0009 


- 6 24 25.3 


-6.145 


-0.404 


93.8 


«5 loi 355 


6 2024 


2547 


8.5 


II 


23.66 


2.9006 


0.0007 


7 42 15.7 


6.146 


0.400 


94.6 


227 306 


7 1844 


.2548 


8.6 


II 


29.56 


2.8783 


0.0005 


8 41 20.2 


6.154 


0.397 


95.» 


221 302 351 


8 1825 


2549 


8.7 


II 


31.03 


2.9214 


0.0008 


6 46 58.5 


6.156 


0.403 


95-2 


232 346 


6 2025 


2550 


•9.2 


11 


48.42 


2.9389 


0.00 10 


6 26.3 


6.180 


0.405 


92.7 


12* 113 


5 2048 




» 8 


'5 i'?3 




» 3o!5 28"6 3 »"6 31 


:o « Dpi. 


maj., coio 


. seq. 
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Nr. 


Gr. 


A,R. 1900 


Piaec. 


Var. 
saec. 


Ded. 1900 


Praec. 


Var. 
saec. 


Ep. 


Zonen 


B.D. 


2551 


9.1 


7** 12« 


» o!6o 


+2*9356 


— oTooio 


- 6- 9*23^9 


-6!i97 


-0^405 


95.1 


107 382 


6*» 3028I 


255a 


9.1 


12 


1.48 


2.9357 


0.0010 


6 9 11.7 


6.198 


0.405 


95.1 


107 382 


6 2028II 


2553 


8.8 


12 


2.58 


2.9197 


0.0009 


6 51 53.3 


6.200 


0.402 


96.6 


346 381 


6 2029 


2554 


9.0 


12 


5.28 


2.9163 


0.0009 


7 41. 1 


6.204 


0.402 


95.2 


115 380 


6 2030 


2555 


8.2 


12 


7.08 


3.9087 


0.0008 


7 20 55.8 


6.206 


0.401 


94.6 


218 306 


7 1851 


2556 


8.3 


7 12 


7.30 


+2.8588 


—0.0005 


- 9 33 12.3 


—6.307 


-0.394 


94.6 


220 305 


9 1953 


2557 


8.4 


12 


7.53 


2.9378 


0.0010 


6 3 36.7 


6.307 


0.405 


93.7 


III 232 


5 3050 


2558 


8.3 


12 


11.63 


2.8815 


0.0006 


8 33 21.5 


6.213 


0.397 


93.7 


104 213 221 


8 1838 


2559 


8.7 


12 


11.72 


2.9239 


0.0009 


6 40 25.1 


6.213 


0.403 


95.2 94.2 


17a HO 383 


6 3031 


2560 


8.9 


12 


20.94 


2.8926 


0.0007 


8 4 10.5 


6.235 


0.399 


95.8 


227 310 393 


7 1855 


3561 


8.7 


7 12 


23.87 


+2.8468 


—0.0004 


-10 4 43.5 


-6.228 


-0.392 


94.7 


229 307 


10 1963 


3562 


9.0 


12 


31.06 


2.8745 


0.0006 


8 52 4.1 


6.240 


0.396 


96.8 


302 374 398 


8 1830 


2563 


•6.5 


12 


39. «3 


2.9280 


0.0009 


6 30 3.5 


6.251 


0.402 


92.7 


14^ lOI 


6 2032 


2564 


8.4 


13 


18.66 


2.8641 


0.0006 


9 20 10.9 


6.30s 


0.394 


95-9 


230 305 342 391 


9 1964 


2565 


•9.2 


»3 


21.12 


2.9181 


0.0009 


6 56 57.6 


6.309 


0.401 


92.7 


12* 107 


6 2035 


2566 


9.1 


7 13 


27.06 


+2.8480 


—0.0005 


— 10 2 41.81 


-6.317 


-0.39* 


94.6 97.» 


220 307 414^ 


9 1965 


2567 


8.6 


13 


27.95 


2.8895 


0.0007 


8 12 55.1 


6.318 


0.397 


94.7 


228 309 


8 1832 


2568 


9-1 


n 


40.82 


2.8867 


0.0007 


8 20 35.3 


6.336 


0.397 


94.7 


228 309 


8 1834 


2569 


9.0 


13 


41.09 


2.9023 


0.0008 


7 39 18.1 


6.336 


0.399 


95.2 


227 310 348 


7 1870 


2570 


8.9 


13 


41.48 


2.8525 


0.0005 


9 5' 10.7 


6.337 


0.391 


94-7 


229 308 


9 1968 


2571 


8.1 


7 13 


48.01 


+2.9080 


—0.0008 


- 7 23 59-5 


-6.346 


—0.400 


94.6 


227 306 


7 «873 


2572 


8.9 


13 


48.25 


2.91 II 


0.0008 


7 15 47-7 


6.346 


0.400 


93.6 


113 218 


7 1873 


2573 


•7.9 


13 


53-55 


2.8732 


0.0006 


8 56 32.5 


6.354 


0.395 


95.1 


221* 302 350 


8 1836 


2574 


9.2 


14 


3.32* 


2.9093 


0.0008 


7 20 40.5» 


6.367 


0.400 


96.4 


115 218 411 


7 1876 


2575 


8.4 


J4 


4.84 


2.8989 


0.0007 


7 48 26.8 


6.369 


0.399 


95.2 


III 381 


7 1879 


2576 


8.8 


7 14 


33.24 


+2.9050 


—0.0008 


- 7 32 45.4 


-6.408 


-0.398 


96.6 


346 381 


7 1885 


^2577 


7.4 


14 


34.05 


2.8812 


0.0006 


8 35 58.5 


6.410 


0.395 


93.6 


104 231 


8 1839 


2578 


8.7 


14 


54.38 


2.8593 


0.0005 


9 34 12.6 


6.438 


0.392 


95.5 


229 305 384 


9 1986 


2579 


8.7 


15 


1-57 


3.8721 


0.0007 


9 24.0* 


6.448 


0.394 


95.9 


302 350 35' 357 


8 1843 


^580 


8.7 


15 


7.27 


2.9014 


0.0009 


7 42 20.9 


6.456 


0.398 


94.7 


227 310 


7 1889 


2581 


9.1 


7 15 


10.27 


+2.9058 


—0.0009 


- 7 30 50.8 


-6.460 


-0.398 


96.2 


306 383 


7 1891 


2582 


9.0 


15 


12.53 


2.8468 


0.0005 


10 7 15.6 


6.463 


0.390 


94.6 


220 307 


10 1991 


2583 


•8.9 


15 


19.14 


2.9392 


0.00 1 1 


6 I 32.4 


6.472 


0.403 


92.7 


14* 108 


5 3073 


2584 


7.7 


15 


19.24 


2.9409 


O.OOII 


5 57 9.5 


6.472 


0.403 


92.7 


15 108 


5 2073 


2585 


8.8 


15 


27.41 


3.8840 


0.0008 


8 28 56.3 


6.483 


0.395 


95.2 


228 349 


8 1848 


3586 


7.2 


7 15 


30.36 


+3.8868 


—0.0008 


— 8 21 51.6 


-6.487 


-0.396 


93.6 


105 221 


8 1849 


2587 


*9.i 


15 


32.63 


2.9350 


0.00 ff 


6 12 56.8 


6.491 


0.402 


94.2 93.7 


12^ 17^ HO 380 


6 3056 


2588 


8.2 


15 


36.44 


2.8915 


0.0008 


8 9 9.8 


6.496 


0.397 


96.1 


302 374 


8 1850 


2589 


•8.0 


15 


37.15 


2.9305 


0.00 1 1 


6 24 57.1 


6.497 


0.403 


92.6 


8^ loi 


6 3057 


2590 


8.8 


15 


47-73 


2.8620 


0.0006 


9 27 41.2 


6.511 


0.392 


94.7 


230 308 


9 1992 


2591 


8.6 


7 «5 


52.00 


+2.8846 


—0.0008 


- 8 27 49.6 


-6.517 


-0.395 


96.5 


309 374 378 


8 1855 


2592 


8.3 


15 


54.12 


2.8898 


0.0008 


8 14 4.3 


6.520 


0.395 


96.1 


302 382 


8 1856 


2593 


•7.5 


15 


55-95 


2.9410 


O.OOII 


5 56 55.5 


6.523 


0.403 


92.7 


14^ 107 


5 2075 


2594 


9.0 


15 


57.66 


2.9112 


0.0009 


7 17 7.8 


6.525 


0.398 


96.7 


347 382 


7 1899 


2595 


9.2 


16 


4.03 


2.9097 


0.0009 


7 21 3.6«^ 


6.534 


0.398 


95.2 98.6 


"5 381 413^414^ 


7 1900 


2596 


8.6 


7 16 


5.71 


+2.8581 


—0.0006 


- 9 38 2.5 


-6.536 


-0.391 


94.6 


220 305 


9 1994 


.2597 


9.0 


16 


10.48 


2.9984 


0.0009 


7 24 29.4 


6.543 


0.398 


96.2 


310 383 


7 1905 


2598 


8.0 


16 


14.76 


2.8739 


0.0007 


8 56 39.8 


6.549 


0.393 


96.2 


351 357 


8 1858 


2599 


9.1 


16 


26.38 


2.9374 


O.OOII 


6 7 8.9 


6.565 


0.402 


95.2 94.2 


l^8 113 380 


6 2064 


2600 


6.6 


16 


28.74 


2.8798 


0.0007 


8 41 9.0 


6.568 


0.394 


95.2 


231 349 


8 1862 




' 43?i 


4o!6 41 


r6 


* 3?«6 3 


•37 3-43 


» 4172 38:9 


41^4 


* 24:3 


22f8 25?4 


23^5 » 4^9 2? 


4 4?8 2:2 
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Zone —6^ bis — lo^ Wien - Ottakring, 



Nr. 



Gr. 



A.R. 1900 



Pracc. 


Var. 




saec. 


+2!9i33 


— o!ooio 


2.9243 


0.00 10 


3.9353 


0.00 II 


2.9174 


0.00 10 


2.8698 


0.0007 


+2.9292 


— O.OOII 


2.9416 


0.00 II 


2.8682 


0.0007 


2.9302 


O.OOII 


2.9415 


O.OOII 


-l-a.8776 


—0.0007 


2.9160 


0.00 10 


2.8498 


0.0006 


2.9278 


0.00 10 


2.8764 


0.0007 


+2.8494 


—0.0006 


2.8766 


0.0007 


2.8632 


0.0007 


2.9009 


0.0008 


2.9201 


0.00 10 


+2.8543 


—0.0006 


2.8635 


0.0007 


2.8535 


0.0006 


2.9306 


0.0012 


2.8594 


0.0007 


+2.8490 


—0.0006 


2.8774 


0.0008 


2.8594 


0.0007 


2.9010 


0.0009 


2.9215 


O.OOII 


+2.9036 


—0.00 10 


2.8804 


0.0008 


2.8735 


0.0008 


2.8977 


0.0009 


2.8908 


0.0009 


+2.9094 


—0.00 10 


2.9105 


0.0010 


2.9064 


0.00 10 


2.9144 


O.OOII 


2.8546 


0.0006 


+2.9295 


—O.OOII 


2.8568 


0.0006 


2.9326 


0.0012 


2.8572 


0.0006 


2.8765 


0.0008 


+2.9150 


—O.OOII 


2.8543 


0.0006 


2.8896 


0.0009 


2.91 10 


O.OOII 


2.8663 


0.0008 



Ded. 1900 



Praec. 


Var. 




saec. 


-6?573 


-0:398 


6.576 


0.400 


6.580 


0.401 


6.584 


0.399 


6.594 


0.393 


-6.606 


—0.401 


6.606 


0.402 


6.6 II 


0.392 


6.629 


0.401 


6.630 


0.402 


-6.631 


-0.394 


6.636 


0.399 


6.664 


0.389 


6.665 


0.399 


6.666 


0.393 


-6.680 


-0.389 


6.682 


0.393 


6.697 


0.391 


6.698 


0.396 


6.705 


0.398 


—6.721 


-0.389 


6.735 


0.391 


6.735 


0.389 


6.737 


0.400 


6.737 


0.390 


-6.740 


-0.389 


6.750 


0.392 


6.752 


0.390 


6.779 


0.396 


6.786 


0.398 


-6.8 II 


-0.395 


6.812 


0.392 


6.855 


0.391 


6.859 


0.394 


6.861 


0.393 


-6.866 


-0.396 


6.906 


0.396 


6.909 


0.395 


6.930 


0.395 


6.934 


0.387 


-6.935 


-0.397 


6.953 


0.388 


6.956 


0.398 


6.962 


0.388 


6.967 


0.390 


-6.988 


-0.395 


6.995 


0.387 


7.024 


0.392 


7.032 


0.395 


7.034 


0.389 



Ep. 



Zonen 



B.D. 



2601 
2602 
2603 
2604' 
II 2 605 

2606 
2607 
II 16 08 
2609 
2610 

2611 
2612 
2613 
2614 
-€615 

2616 
2617 
2618 
2619 
2620 

2621 
2622 
■2623 
2624 
2625 

2626 
2627 
2628 
> 2629 
2630 

-2631 
.2632 
•2633 
2634 
^2635 

2636 
2637 
2638 
■2639 
2640 

2641 
2642 
2643 
2644 
2645 

2646 

2647 
2648 

2649 
2650 



8.6 
8.7 
9.0 
9.1 
9.1 

9.0 

•8.5 
9.0 

•9.1 
•8.4 

6.6 

9.1 

8.9 

8.8 

•8.6 

9.0 
8.3 
7.3 
9.2 

•8.9 

9.0 

8.8 

8.2 

•8.7 

•8.5 

8.9 
8.8 

8.5 

9.3 

•9.0 

9.3 
9.1 
9.2 

9.1 
9.0 

8.4 
9.7 
8.5 
9.1 
8.8 

•9.1 
8.9 

•9-1 
8.9 
8.6 

8.3 
7.6 
8.9 
9.1 

8.7 



7** i6"32?39 
»6 34.45 
'6 37.31 
16 40.35 
16 47.54 



16 
16 
16 

n 

17 



56.38 
56.59 
59.92 
»3.30 
14.09 



17 14*33 

17 18.33 

17 38.48 

17 39.56 

17 39.70 



' 9'?5 
• 42» 45"6 



7 n 

18 
18 
18 

7 18 
18 
18 
18 
18 

7 18 
18 
18 
19 
19 

7 »9 
19 
19 
20 
20 

7 20 
20 
20 
20 
20 

7 20 
21 
21 
21 
21 

7 21 
21 
22 
22 
22 

seq. 4*. 
44?2 



50.41 

51.76 

2.17 

3.53 
8.24 

20.09 
29.89 
30.21 
3 '49 
3'-58 

33.69 

41.5« 

42.76 

2.12 

7.II 

25.44 

26.33 

57.88 

0.50 

1.94 

5.61 
34.88 

37.29 
52.12 

55.69 

55.80 
9.11 
II. 14 
15.66 
1979 

34.64 
40.01 

«39 
7.28 
8.58 



- 7*ii'42!o 
6 42 II. I 

6 12 43.2 

7 o 54.8 
9 7 54.' 

- 6 29 4.4 

5 55 49.6 
9 12 29.1 

6 26 52.1 

5 56 9.5 

- 8 47 24.5 

7 5 5.0 
10 I 35.8 

6 33 24.7 

8 50 56.2 

-10 2 49.4 

8 50 49.3 

9 26 17.5 

7 45 58.9 
6 54 12.1 

- 9 50 14.8 
9 25 57.1 
9 52 26.8 

6 26 34.4* 
9 36 51.' 

-10 4 24.3 

8 49 11.9 

9 37 1.4 

7 46 12.5 

6 51 17.0 

- 7 39 38.5' 

8 41 34.9 

9 o 25.6* 

7 55 58.7 

8 14 23.8 



7 24 
7 21 
7 32 

7 II 
9 51 

6 30 
9 46 
6 22 

9 45 

8 53 



27.4 

53-4* 

5>.3 

33.9 

50.0 

44.2 • 
11.6 

32.5' 
10.8» 

52.1 



7 10 27.2 
9 53 24.0 

8 19 17.6 
7 21 42.0 

9 21 39.3* 



96.6 
93.7 
95.2 
97.1 
96.2 

96.7 
94.2 
96.2 
94.2 
94.2 

95.2 
94.6 
95-2 94.2 
95.4 
94.6 
94.6 
95.7 
95-2 
92.7 

94.7 
95.7 
95-2 
93-8 95-9 
95.1 

96.5 96.7 
94.6 
95.1 
94.6 
92.7 

94.7 97.1 

95.2 
94.7 97.2 

94.6 

94.7 

93-7 
93.7 96.5 
93.7 
95.8 
94.1 

92.6 95.8 
94.6 
92.7 

94.5 96.4 
94.6 

94.6 

94.7 
93.6 
93.7 

94.7 97-2 



310 391 

1 1 1 232 

232 353 

346 391 

308 383 

353 380 

15^ 346 
308 383 
8* 352 

14^ 346 

Fund. Cat. 
232 354 
220 305 

17Ä 115 380 
228^ 302 374 

220 305 

228 302 

307 357 
227 349 
15^ III 

229 308 
307 357 
231 350 

8* 107 353 414^ 
230* 342 

351« 354 381 

221 309 

230 342 
218 310 

14* lOI 

227 310 411^ 

228 349 

231 309 415^ 
218 306 

104 357 

113 232 

115 232 416^ 

III 227 

218 310 393 

220 233 

8^ 107 416^ 
220 305 
12^ 15 loi 108 

220 229 305 413Ä 

221 302 

218 306 

230 307 

104 228 

113 227 

229 307 414^ 



7*1908 
6 2065 
6 2067 
6 2069 
9 1998 



2072 
2083 
1999 
2074 
2087 

187a 
2076 
2005 
2078 

8 1874 

9 2007 

8 1875 

9 201 1 

7 1922 
6 2083 

9 2014 
9 2018 
9 2020 

6 2084 
9 2019 

9 2021 

8 1880 

9 2022 

7 1932 

6 2090 

7 1936 

8 1893 
8 1896 

7 1940 

8 1898 

7 194' 
7 1947 
7 1949 

7 1954 

9 2033 

6 2107 
9 2037 

6 2108 
9 2038 

8 1909 

7 1963 

9 2043 

8 1917 
7 1966 

9 2048 



parall. 



3i!6 32?2 34!3 3i!8 



32:0 35:4 35:4 34-'6 » 39-9 37"3 38?4 * 27!o 24!i 25*7 

» loTi 9?3 I2!6 ii!i » 37» 40f4 39:7 
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Nr. 


Gr. 


A.R. 


1900 


^^^ saec. 


DecL 1900 


Praec. 


Var. 
saec. 


£p. 


Zonen 


B.D. 


^2651 


8.6 


7»» 22« 9?89 


■4-2?9093 


— ofooii 


- 7*26' Iif6 


-7^036 


-0^394 


95.2 


U3 


381 


7*» 1968 


3652 


9.1 


22 


«1.37 


2.8610 


0.0007 


9 36 5.6 


7-038 


0.387 


96.2 


305 


382 


9 2052 


«2653 


8.9 


22 


12.59 


2.9020 


0.00 10 


7 45 56.8 


7.040 


0.393 


94.7 


"5 


357 


7 «969 


2654 


9.3 


22 


14.96 


2.8960 


0.00 10 


8 2 2.8 


7.043 


0.392 


96.7 


348 


381 


7 «97« 


2655 


9.1 


22 


22.82 


2.8823 


0.0009 


8 39 13.6 


7.054 


0.390 


95.1 


105 


374 


8 1919 


2656 


♦8.7 


7 22 


46.83 


+2.9383 


—0.0013 


— 6 8 ii.o 


—7.086 


-0.398 


94.5 


107 


232^ 355 


6 2117 


2657 


9.0 


22 


5 »09 


2.8518 


0.0007 


10 I 3.8 


7.092 


0.386 


94.6 


220 


307 


9 2058 


Z658 


8.9 


22 


54.97 


2.9013 


0.00 10 


7 48 24.2 


7.097 


0.393 


96.2 


347 


357 


7 «976 


•2659 


9.2 


22 


56.57^ 


2.9123 


0.00 1 1 


7 18 39.4 


7.099 


0.394 


97.5 95.1 


218 


348 414« 


7 «977 


2660 


9.1 


23 


1.09 


2.8643 


0.0008 


9 27 5*8 


7.106 


0.388 


96.2 


308 


382 


9 2059 


-2661 


9.1 


7 23 


13.05 


+2.8555 


—0.0007 


- 9 51 3«-o' 


—7.122 


-0.386 


95.2 97.5 


231 


353 415^ 


9 2062 


-2662 


•9.2 


«3 


1745 


2.9346 


0.0013 


6 18 43.2 


7.128 


0.397 


92.6 


12* 


lOI 


6 2122 


2663 


8.8 


23 


18.81 


2.8729 


0.0009 


9 5 H.9 


7->30 


0.389 


96.6 


308 


39« 


9 2064 


.2664 


8.9 


23 


19.27 


2.9117 


0.001 1 


7 20 35.4 


7.13« 


0.394 


95.2 


227 


349 


7 1981 


2665 


8.8 


«3 


23.22 


2.8914 


0.00 10 


8 15 25.0 


7.136 


0.391 


93-6 


104 


221 


8 1925 


2666 


8.0 


7 23 


30-49 


+2.9204 


—0.0012 


- 6 57 16.5 


-7.146 


-0.395 


93-6 


107 


232 


6 2124 


2667 


8.8 


23 


34.78 


2.8738 


0.0009 


9 2 56.7 


7.152 


0.388 


95.8 


228 


309 393 


8 1927 


2668 


91 


23 


39.71 


2.943' 


0.0013 


5 55 31.6 


7-158 


0.397 


95.6 


108 


39« 


5 2130 


2669 


9.« 


23 


41.32 


2.8540 


0.0007 


9 56 16.9 


7.161 


0.385 


95.2 


23« 


353 


9 2068 


2670 


9.0 


23 


43.66 


2.9175 


0.0012 


7 5 II-2 


7.164 


0.394 


97.1 


349 


39« 


7 «985 


2671 


9.3 


7 23 


43.69^ 


+2.9*49 


—0.0012 


- 6 45 5.7 


-7.164 


-0.395 


97.5 


III 


380 4«! 


6 2127 


2672 


6.4 


23 


48.84 


2.8562 


0.0007 


9 50 21.2* 


7.ni 


0,385 


94.7 97-2 


231 


305 41 6^ 


9 2069 


2673 


8.9 


23 


49.77 


2.9199 


0.0012 


6 58 43.6 


7.172 


0.394 


93.6 


107 


232 


6 2130 


2674 


8.9 


23 


59.67 


2.8962 


0.00 10 


8 2 55.4 


7.186 


0.391 


96.8 96.7 


354 


381a 382 


7 «989 


2675 


8.9 


24 


5.28 


2.9307 


0.0013 


6 29 32.5 


7.193 


0.396 


92.7 


15 


««3 


6 2133 


2676 


8.8 


7 24 


18.33 


+2.9015 


—0.00 10 


- 7 48 59.5 


— 7.211 


-0.392 


96.2 


347 


357 


7 «995 


2677 


6.3 


24 


34.13 


2.9120 


0.00 1 1 


7 20 55.1 


7232 


0.393 


94.6 


218 


306 


7 1996 


.2678 


9.0 


24 


3531 


2.9301 


0.0012 


6 31 33.5 


7.234 


0.395 


95.5 


115 


355 380 


6 2135 


2679 


5-8 


24 


3723 


2.8502 


0.0007 


10 7 12.4 


7.237 


0.385 


94.1 


220 


233 


10 2067 


2680 


•8.4 


24 


43-37 


2.9309 


0.0013 


6 29 21. 1 


7.245 


0.396 


92.7 


8* 


««3 


6 2137 


2681 


8.4 


7 24 


48.18 


+2.8741 


—0.0009 


- 9 3 9.3 


-7.252 


-0.388 


93.6 


105 


228 


8 «937 


2682 


9.0 


24 


51.52 


2.8817 


0.0009 


8 42 52.7 


7256 


0.389 


96.1 


302 


374 


8 1938 


2683 


8.8 


25 


1.53 


2.9048 


0.0012 


7 40 28.3 


7.270 


0.391 


94.7 


227 


3«o 


7 2001 


2684 


8.8 


25 


9.18 


2.9078 


0.0012 


7 32 19.0 


7.280 


0.391 


94.6 


218 


3«o 


7 2002 


2685 


8.1 


25 


16.02 


2.8908 


0.00 10 


8 18 33.6 


7.289 


0.389 


93-7 


104 


213 221 


8 1944 


2686 


8.6 


7 25 


19.80 


+2.9316 


—0.0014 


— 6 28 8.0 


-7.295 


-0.395 


95.« 94-2 


17^ 


' loi 382 


6 2141 
8^945 


2687 


9.0 


25 


24.49 


2.8791 


0.0009 


8 50 22.4 


7.301 


0.387 


94.7 


228 


309 


2688 


8.3 


25 


29.21 


2.9252 


0.0013 


6 45 30.7 


7.307 


0.394 


93.7 


III 


232 


6 2144 


2689 


9.1 


25 


36.97 


2.8646 


0.0008 


9 29 40.5 


7.318 


0.386 


94.7 


229 


305 


9 2082 


2690 


9.2 


25 


42.85 


2.8551 


0.0008 


9 55 2.0 


7.326 


0.384 


94-6 


220 


307 


9 2083 


2691 


8.8 


7 25 


45.66 


+2.9015 


—0.00 IT 


- 7 50 4.4 


-7.330 


-0.390 


94-6 


227 


306 


7 2007 


2692 


8.2 


25 


48.35 


2.8790 


0.0009 


8 50 50.1 


7.333 


0.387 


94.7 


105 


357 


8 1948 


2693 


•8.1 


25 


52.26 


2.9308 


0.0013 


6 30 30.4 


7.339 


0.394 


92.6 


8* 


lOI 


6 2146 


2694 


•8.2 


25 


55.70 


2.8735 


0.0009 


9 6 3.6 


7.343 


0.387 


94.7 


230* 


305 


9 2084 


2695 


9.1 


25 


56.69 


2.8795 


0.0009 


8 49 37-9 


7-345 


0.388 


93.6 


105 


228 


8 1950 


2696 


6.3 


7 26 


1.27 


+2.8631 


—0.0008 


- 9 34 3-2 


-7-35' 


-0.385 


94.2 


230 


233 


9 2085 


2697 


*8.9 


26 


12.42 


2.9435 


0.0014 


5 56 4.5 


7-366 


0.396 


92.7 


12' 


107 


5 2144 


2698 


6.6 


26 


i3.«6 


2.8558 


0.0008 


9 53 5«.i 


7-367 


0.384 


94.7 


23« 


307 


9 2086 


2699 


8.7 


26 


13.80 


2.9395 


0.0014 


6 6 54.9 


7.368 


0.396 


93.7 


108 


232 


6 2150 


2700 


•9.1 


26 


15.59 


2.8512 


0.0008 


10 6 18.3 


7.370 


0.385 


95.2 


229* 


353 


10 2081 
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Zone —6" bis — lo^ Wien - Ottakring. 



Nr. 


Gr. 


2701 


8.5 


2702 


•9.1 


2703 


7.8 


■«704 


9.3 


2705 


8.3 


2706 


•8.7 


2707 


86 


2708 


•9.1 


2709 


8.8 


2710 


8.9 


2711 


•8.3 


2712 


8.7 


2713 


8.7 


2714 


•8.3 


2715 


6.7 


2716 


8.7 


2717 


9.1 


2718 


•9.0 


2719 


9.1 


2720 


8.8 


2721 


8.6 


2722 


8.5 


2723 


•8.8 


2724 


8.1 


2725 


7.4 


2726 


7.9 


2727 


8.5 


2728 


•7.3 


2729 


9.2 


2730 


*8.5 


2731 


9.1 


2732 


9.1 


2733 


7.5 


2734 


9.2 


2735 


9.0 


2736 


8.5 


2737 


9.3 


2738 


8.1 


2739 


8.5 


2740 


•9.0 


2741 


8.8 


2742 


8.3 


2743 


9.0 


2744 


9.2 


2745 


91 


2746 


9.0 


2747 


8.9 


2748 


9.2 


2749 


8.5 


2750 


9-1 



A.R. 1900 



Praec. 



Var. 
saec. 



Decl. 1900 



Praec. 



Var. 
saec. 



Ep. 



Zonen 



B.D. 



^^ 26« 23!98 

26 27.89 

26 35-47 

26 36.37 

26 40.65 

7 26 46.30 

26 47.36 

26 51.45 

26 58.68 

27 8.19 

7 27 8.25 

27 9.04 

27 1 1.05 

27 15.60 

27 18.15 

7 27 24.07 

27 24.34 

27 26.25 

27 35.05 

27 3832 

7 27 43.68 

27 50.08 

27 54.34 

27 55-34 

27 57-73 



57-87 
1.89- 
6.38 

9-13 
11.38 

14.85 
22.21 
39.48 
46.44 
59.67 
1.88 

5.63 
12.31 

34.03 
41.29 

43.76 
47-20 
58.02 
13.26 

2535 

30 37.48 

30 43-68 

30 58.01 

30 58.23 

30 58.30 



7 27 
28 
28 
28 
28 

7 28 
28 
28 
28 
28 

7 29 

29 
29 
29 
29 

7 29 
29 
29 
30 
30 



+2!9o8o 
2.8520 
2.8863 
2.9238 
2.8996 

+2.9295 
2.8818 
2.8521 
2.8872 
2.8877 

+2.9315 
2.8878 
2.8963 

2.9194 
2.8837 

+2.9201 
2.8530 

2.9344 
2.9190 
2.9095 

+2.9010 
2.9376 
2.9201 
2.8663 
2.8720 

+2.9190 

2.9045 
2.9282 
2.8801 
2.9382 

+2.8656 
2.8681 

2.9424 
2.8956 
2.8847 

+2.8665 

2-9337 
2.91 18 
2.9280 
2.9386 

+2.8889 
2.8628 
2.9065 
2.8810 
2.8708 

+2.9089 
2.8650 

2.8993 
2.8967 

2.8597 



—0:0012 
0.0008 
0.00 10 
0.0013 
0.00 II 

—0.0013 
0.00 10 
0.0008 
0.00 10 
0.00 10 

—0.0014 
0.00 10 
0.00 II 
0.0013 
0.00 10 

—0.0013 
0.0008 
0.0014 
0.0013 
0.0012 

—0.00 II 
0.0014 
0.0013 
0.0009 
0.00 10 

—0.0013 
0.0012 
0.0013 
0.00 10 
0.0014 

—0.0009 
0.00 10 
0.0015 
0.0012 
0.00 II 

— O.OOIO 

0.0015 
0.0013 
0.0014 
0.0015 

—0.00 II 
0.0009 
0.0013 

O.OOIO 
O.OOIO 

—0.0013 
0.0009 
0.0012 
0.0012 
0.0009 



-7* 32' 59'2 

10 4 23.6 

8 31 46.1 

6 49 54-6 

7 55 55.5 

- 6 34 39.8 

8 44 20.5 
10 4 19.5 

8 29 57.1 
8 28 46.1 

- 6 29 27.9 
8 28 30.4 

8 5 27.5 

7 2 40.8 

8 39 50.7 

- 7 o 48.2 
10 2 30.8 

6 21 43.6 

7 3 52.0 
7 29 47-1 

■ 7 53 1.3 

6 13 18.0 

7 1 12.4 

9 27 20.2 
9 II 49.0 

• 7 4 14.5 

7 43 46.3 
6 38 59.8 

8 50 5.8 
6 II 44.4 

■ 9 29 33-6 

9 22 51.4 
6 o 39.9 
8 8 42.0 

8 38 17.7 

- 9 27 55.2 

6 24 42.6 

7 24 51.8 
6 40 40.7 

6 II 37.4 

- 8 27 29.5 

9 38 32.2 

7 40 5-7 

8 49 37.2 

9 17 38.0 

33 49.6 

33 33.1 

o 38.9 

7 34.8 

48 18.3 



.77382 
7.387 
7.397 
7.398 
7-404 

-7.412 
7.413 
7-419 
7.429 
7.442 

-7-442 
7-443 
7.445 
7.452 
7-455 

-7.463 
7.463 
7.466 
7.478 
7.482 

-7.490 
7.498 
7.504 
7.505 
7.509 

-7-509 
7-514 
7.520 
7.524 
7.527 

-7.532 
7.542 
7.565 
7.574 
7.592 

-7.595 
7.600 
7.609 

7639 
7.648 

-7.652 
7-656 
7.671 
7-692 
7.708 

-7.724 
7-732 
7.752 
7.752 
7.752 



-0:391 
0.383 
0.388 

0.393 
0.389 

-0.393 
0.387 
0.383 
0.388 
0.388 

-0.394 
0.388 
0.389 
0.392 
0.387 

-0.392 
0.383 
0.394 
0.392 

0.391 
-0.389 
0.394 
0.391 
0.384 
0.384 

-0.391 
0.389 
0.392 
0.386 
0.393 

-0.384 
0.384 
0.394 
0.387 
0.386 

-0.384 
0.393 
0.390 

0.391 
0.392 

-0.386 
0.382 
0.388 
0.385 
0.383 

-0.388 
0.381 
0.386 
0.386 
0.381 



93-6 
94.7 
94.6 
94.5 
94.7 

92.7 

95.7 

95.2 

95.6 97.8 

96.5 

92.7 
96.5 
96.1 

94.9 
95.2 

95.5 
94-2 
92.7 
96.5 
94.6 

94.6 
95.1 
95.2 
94.7 
94.7 

94.5 
96.1 
92.6 
93-6 
92.7 

94.6 
95.1 
95.2 
95.8 
93.8 

94.7 
95.1 
94.6 
95.1 
92.5 

94.7 
94.2 
94.6 
94.2 94.7 
94.6 

93.7 
94.2 
95.7 
94.7 
94.7 



115 218 
229* 307 
221 302 
113 117 382 
227 310 

14* III 
309 357 
229* 353 
302 356 416^ 
349 354 374 

14* lOI 
349 354 374 
309 374 

15 346*355 

104 352 357 

232 346 355 

231 233 
12* 115 

348 355 380 
218 310 

227 306 

107 382 

232 346* 

230 305 

231 307 

113 117 380 
227 347 391 
8* III 

105 228 
14* 107 

220 305 
220 353 

108 382 

302 354 357 
104 213 228 

229 307 

loi 380 

218 306 

III 382 

12* 15* 108 

231 309 
229 233 
218 310 
1050228 
220 305 

115 227 

229 233 

306 357 
104 356 

230 307 



309 



7** 2012 
9 2087 

8 1955 

6 2152 

7 2017 

6 2153 

8 1957 

9 2090 

8 1959 
8 1961I 

6 2156 
8 I96in[ 
8 1962 
6 2157 

8 1964 

6 2159 

9 2094 
6 2158 

6 2161 

7 2028 



2029 
2162 
2163 
2096 
2097 

2165 
2036 
2166 

8 1971 
6 2167 

9 2098 
9 2101 

5 2165 
8 1973 

8 1975 

9 2106 

6 2179 

7 2041 
6 2184 

6 2185 

8 1984 

9 2114 

7 2047 

8 1987 

9 2117 

7 2055 
9 2121 

7 2057 

8 1991 

9 2124 



Ko 

t 



«? 

I 

<!.- 

^o 
Ar 
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Nr. 



Gr. 



A.R. 1900 Praec. 



Var. 
saec. 



DecL 1900 



Praec. 



Var. 

saec. 



Ep. 



2k)neii 



B.D. 



275» 
2752 
2753 
2754 
2755 

2756 

2757^ 

2758 

2759 

2760 

2761 
2762 

2763 
2764 

2765 

2766 
2767 
2768 
2769 
2770 

2771 
2772 
2773 
2774 
2775 
2776 

2777 
2778 

2779 
2780 

2781 
2782 

2783 

2784 

2785 

2786» 

2787 

2788 

2789» 

2790 

2791 
2792 
2793 
2794 
2795 

2796 

2797 
2798 

2799 
2800 



8.7 
•8.6 

8.4 
•9.1 

8.9 

9.3 
6.7 
8.6 

9.1 
9.0 

9.2 
8.9 
8.9 
89 
•8.9 

9.0 
7.8 
9.2 
8.8 
7-4 

8.6 
9.0 

7.3 

91 

•8.9 

8.6 
♦8.9 
7.0 
9.0 
8.9 

8.9 
9.1 
8.9 
8.7 
•9-3 

•9.4 
8.8 

8.5 

•8.0 

8.8 

•8.8 

8.9 

7.6 

•9.0 

•8.9 

•8.4 
8.4 
9.2 
8.6 
8.6 



31 
31 
31 
3» 



3:21 

4.03 

12.46 

19.54 

3' 25.81 

31 26.11 

31 26.74 

31 29.84 

31 32.22 

31 42.16 

31 52.21 

31 56.28 

32 7.43 
32 41.20 

32 4925 

32 50.85 

32 51-67 

32 51.93 

32 51-95 

32 52.28 

32 5365 
32 57.52 
32 58.97 
2.63 

3.24 



33 
33 



33 
33 

33 



3-43 
3.95 
11.47 
33 29.80 
33 37.65 



7 33 40.27 

33 46.12 

34 12.14 
34 22.92 
34 27.49 

7 34 29.65 

34 31.37 

34 33.98 

34 55." 

35 5-94 

7 35 "-51 

35 35-54 

35 45.31 

35 49.58 

35 59.34 



36 
36 
36 
36 
36 



0.03 
»33 
7.53 
8.42 

8.99 



» Z. 357: rötlich 



+2?9040 
2.9205 
2.8756 

2.9403 
2.9037 

+2.9387 
2.8976 
2.8545 
2.9139 
2.8951 

+2.8566 
2.8694 
2.8880 

2.8774 
2.9440 

+2.8960 
2.8649 
2.9213 
2.8900 
2.9109 

+2.9170 
2.8782 
2.9277 

2.9354 
2.9198 

+2.9058 
2.8897 
2.9023 
2.8977 
2.8651 

+2.9134 
2.8603 
2.8623 
2.8626 
2.9406 

+2.8907 
2.9140 

2.8575 
2.9438 
2.9163 

+2.9332 
2.9296 
2.9020 
2.8762 
2.8725 

+2.9215 

2.9339 
2.8992 
2.9295 
2.8980 

> Dpi. 



— o!OOI2 
0.0014 
0.00 10 
0.0015 
0.0012 

—0.0015 
0.0012 
0.0009 
0.0013 
0.0012 

—0.0009 
0.00 10 
0.00 II 
0.00 II 
0.0016 

—0.0013 
0.00 10 
0.0015 
0.0012 
0.0014 

—0.0015 
0.00 II 
0.0015 
0.0016 
0.0015 

—0.0014 
0.0012 
0.0013 
0.0013 
0.0010 

—0.0014 
0.00 10 
0.00 10 
0.00 10 
0.0016 

—0.0012 
0.0014 
0.00 10 
0.0016 
0.0014 

—0.0016 
0.0016 
0.0013 
0.00 II 
0.00 II 

—0.0015 
0.0016 
0.0013 
0.0016 
0.0013 

? med. 



-7*47' 40^5 

7 2 21.5 

9 5 28.0 

6 7 59.3 

7 48 30.5 

—6 12 38.2 

8 5 22.5 
10 2 47.2 

7 21 10.8 

8 12 23.4 

-9 57 31.6 

9 22 51.5 

8 32 3.9 

9 I 53.2 

5 58 52.6 

—8 II 4.2 

9 36 1.8 

7 I 47-7 

8 27 45.6 

7 30 8.5 

-7 13 41. 1 

8 59 58.3 

6 43 57.8 

6 22 47.0 

7 5 58.1 

—7 44 14.3 

8 28 41.6 

7 54 2,0 

8 6 56.4 

9 36 13.3 

-7 24 7.3 

9 49 25.0 

9 44 39.^ 

9 43 52.5 

6 9 26.7 

—8 27 10.8 

7 23 8.7 
9 58 1.7 

6 o 54.0 

7 17 20.0 

—6 30 29.3 

6 40 46.0 

7 57 12.2 
9 8 28.2 
9 18 37.1 

-7 3 37.4 

6 29 10.5 

8 5 25.3 
6 41 23.1 
8 8 38.8 



-7-759 
7.760 

7.771 
7.781 

7.789 

-7.789 
7.790 

7-794 
7.798 
7.811 

-7.824 
7.830 

7.845 
7.890 
7.901 

-7.903 
7.904 
7.905 
7.905 
7905 

-7.907 
7.912 
7-914 
7.919 
7.920 

-7.920 
7.921 
7.931 
7.955 
7.966 

-7.969 

7.977 
8.012 
8.026 
8.032 

-8.035 
8.038 
8.041 
8.069 
8.084 

-8.091 
8.123 
8.136 
8.142 
8.155 

-8.156 
8.158 
8.166 
8.167 
8.168 



-0:387 
0.389 
0.383 
0.392 

0.387 

-0.391 
0.386 
0.380 
0.388 
0.385 

-0.380 
0.382 
0.384 
0.382 

0.391 

-0.384 
0.380 
0.388 
0.384 
0.386 

-0.387 
0.382 
0.389 
0.390 
0.388 

-0.386 
0.384 
0.385 
0.384 

0.379 
-0.386 
0.379 
0.379 
0.379 
0.390 

-0.383 
0.386 

0.378 
0.390 
0.385 

-0.387 
0.387 

0.383 
0.380 

0.379 

-0.386 
0.388 
0.383 
0.387 
0.382 



93.7 
92.6 
94.6 
92.5 
93-7 

95. > 
94.7 
94.7 
95.2 
94.6 

94.6 
94.2 
96.1 

94.7 97.2 
92.6 

96.1 
94.7 
95-1 
95.7 
96.2 

94.7 
94.7 
95-2 
95-2 
93.4 

96.7 
94.7 
96.2 

94.5 
94.7 

93-6 
94.6 
94.2 

94.7 
92.6 

94.1 
93.5 
94.7 
92.7 

93-5 
93.8 
93.7 
94.6 
96.2 

94.5 

92.7 
94.5 
94.6 
95.2 
94.7 98.4 



117 227 

8^ 107 
231 302 

12^ 14^ lOI 
117 227 

loi 380 

104 357 

230 305 

"3 383 

228 302 

220 305 

230 233 

308 374 

231 309 415^ 
4* 108 

302 374 

229 307 

107 380 

309 357 

310 382 

227 310 

231 308 

III 382 

108 383 

8* 14* III 347 

353 383 
228* 309 
310 383 
213 302 

229 307 

113 218 
220 307 

230 233 

230 305 
4* lOI 

104 228* 302 
113 117 218 
229 305 

15* 101 
115 117 227 

I2^ 107 355 

113 232 

227 306 

307* 382 

220 233^ 308 

14^ III 

107 108 380 

218 310 

113 380 

'05 357 415^ 416Ä 



7* 2060 
6 2190 

1993 
2191 
2064 



2193 
2065 
2129 
2067 



8 1995 

9 2134 
9 2135 
8 1997 
8 2001 

5 2187 

8 2002 

9 2143 

6 2206 
8 2003 

7 2082 

7 2083 

8 2005 
6 2207 

6 2210 

7 2085 

7 2086 

8 2006 

7 2088 

8 2008 

9 2148 

7 2091 
9 2149 
9 2154 
9 2156 

6 2221 

8 2015 

7 2100 

2157 
2202 
2107 



2231 

2233 
2118 
2165 
2169 

2235 
2237 
2121 
2238 
8 2026 



Dpi. praec, com. lo" 



Kl. 

ftz- 
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Zone —6** bis —10**. Wien-Ottakring. 



Nr. 



Gr. 



A. R. 1900 



Praec. 



Var. 

saec. 



Decl. 1900 



Praec. 



Var. 
saec. 



Ep. 



Zonen 



B.D. 



2801 
2802 
2803 
2804 
.2805 

2806 
2807 
2808 
2809 
2810 

281 1 
2812 
2813 
2814 
2815 

2816 
2817 
2818 
2819 
2820 

2821 
2822 
2823 
2824 
2825 

2826 
2827 
2828 
2829 
2830 

.2831 
2832 

2833 
2834 
2835 

2836 

2837 
2838 

2839 
2840 

2841 
2842 

2843 
2844 

2845 

2846 
2847 
2848 

2849 
2850 



•8.8 
8.6 

4-3 
9.2 
8.6 

8.6 
•9.0 

8.8 
•8.0 

8.9 

91 
8.9 
8.3 
8.9 
8.8 

9.2 

8.5 
•8.0 

9.1 
8.9 

8.8 
8.8 
9.1 
8.9 
8.9 

8.7 
8.1 

*8.2 

•8.3 
9.3 

8.9 

8.9 

9.0 
9.1 

*8.7 
8.5 

•9.3 
8.5 
8.5 
9.0 
8.8 

[9.0] 
9.0 
8.7 

9.1 
8.9 
9.0 

8.5 
8.9 



7^36"i2?82 

36 26.27 

36 aS.i3 

36 29.11 

36 36.04 

7 36 38.83 

36 44.28 

36 51.10 

36 53.01 

36 54.5' 



37 
37 
37 
37 
37 

37 
37 
37 
37 
37 

37 51-81 

37 52.25 

38 20,76 
38 30.22 
38 3034 



2.04 

5.91 
20.50 

29.17 
32.10 

33-20 
33-73 
34.38 
48.76 
5'.29 



38 
38 
38 
39 
39 



45- > 2 
49.38 
59.58 
1.14 
16.29 



39 26.85 

39 28.53 

39 36.04 

39 40.98 

39 41.89 



39 
39 
39 
40 
40 



42.62 
56.10 

58.19 
7.11 
7.26 



40 11.83 

40 23.64 

40 26.08 

40 32.80 

40 34.08 



36.79 
38.23 
39.86 

43.15 
46.34 

28?4 3i?o 2972 



40 
40 
40 
40 
40 



+2!92II 

2.8539 
a.8725 

2.8827 

2.8799 

+2.9098 

2.9338 
2.8748 

2.9249 
2-8742 

+2.8913 
2.8541 

2.9210 

2.9388 
2.9085 

+2.9275 
2.9170 

2.9213 
2.9081 
2.9090 

+2.8732 
2.9032 
2.9022 

2.9195 
2.8726 

+2.9436 
2.8607 
2.9229 

2.9349 

2.9091 

+2.8778 

2.9354 
2.8736 
2.8583 
2.9324 

+2.9228 
2.8991 

2.9309 

2.941 1 

2.9135 

+2.9087 

2.8583 
2.8861 

2.8964 

2.8895 

+2.9166 
2.91 10 

2.9341 
2.8612 
2.9063 



-o?ooi5 
0.00 10 
0.0011 
0.00 II 
0.00 II 

-0.0014 
0.0016 

O.OOII 

0.0015 

O.OOII 

-0.0012 
0.00 10 
0.0015 
0.0016 
0.0015 

-0.0016 
0.0015 
0.0016 
0.0015 
0.0015 

-0.0012 
0.0014 
0.0014 
0.0016 
0.0012 

-0.0018 

O.OOII 

0.0016 
0.0017 
0.0015 

-0.0012 
0.0017 
0.0012 

O.OOII 

0.0017 

—0.0016 
0.0014 
0.0017 
0.0018 
0.0015 

-0.0015 

O.OOII 

0.0012 
0.0013 
0.0013 

-0.0015 
0.0015 
0.0017 

O.OOII 

0.0014 



-7' 5' o!5 
10 10 1.8 

9 19 4*1 

8 51 o.i 

8 58 55.7 

-7 36 33-1 
6 30 0.4 

9 «3 20.3 

6 55 1.8 
9 14 50.9 

~8 27 55.7 
10 10 7.8 

7 5 59.8 

6 16 29.9 

7 40 42.5 
—6 48 8.9 

7 17 31.3 
7 5 29.5* 
7 42 20.6 

7 39 37.5 
18 40.3 
55 47.2 
59 8.9 
II 26.2 
21 7.7 



-9 
7 
7 
7 
9 

-6 
9 

7 



4 17.3 

54 13.0 

2 17. 1 

6 28 29.8 

7 40 57-4 



-9 7 41. 1 

6 27 25.5 

9 19 26.8 

10 I 48.3 

6 36 0.3 

-7 2 57.9 

8 9 6.4 

6 40 40.1 

6 12 6.1 

7 29 1.8 

-7 42 44.2 

10 2 38.8 

8 45 57.5 
8 17 8.6 

8 36 16.7 

— 7 21 3.0 

7 36 58.6 

6 32 19.0 

9 55 7.4 

7 49 53.7 



-8fi73 
8.191 

8.193 
8.195 
8.204 

—8.208 
8.215 
8.224 
8.226 
8.228 

-8.238 
8.244 
8.263 

8.275 
8.278 

—8.280 
8.281 
8.281 
8.301 
8.304 

-8.305 
8.305 
8.343 
8.355 
8.356 

-8.375 
8.381 

8.394 
8.396 

8.417 

-8.430 
8.433 
8.443 
8.449 
8.450 

-8.451 
8.469 
8.472 
8.484 
8.484 

-8.490 
8.506 

8.509 
8.518 

8.519 

-8.523 
8.525 
8.527 
8.531 
8.535 



-0:386 
0.376 
0.379 
0.380 

0.379 

-0.383 
0.386 

0.378 
0.385 
0.378 

-0.381 

0.375 
0.385 
0.387 
0.383 

-0.386 
0.384 
0.385 
0.383 
0.383 

-0.378 
0.382 
0-381 
0.383 
0.377 

-0.387 

0.375 
0.384 
0.386 
0.382 

-0.377 
0.385 
0.376 
0.374 
0.384 

-0.383 
0.380 
0.384 

0.385 
0.382 

-0.381 
0.374 
0.378 
0.379 
0.378 

-0.382 
0.380 
0.384 
0.374 
0.380 



92.7 
96.7 

96.1 
96.1 

98.1 
92.7 
95-2 94.7 
94.2 
95.2 

94.6 
96.2 

94.7 
94.2 

95.1 

96.7 
95.7 
94.2 96.9 
95.8 
96.7 

94.2 
96.2 

95.1 
93.6 
94.7 

92.7 95.8 
94.6 
92.7 
92.6 
94.7 

94.7 
92.6 

94.5 
95.7 
93-9 

92.6 
93-6 
92.6 
92.7 
93-6 

94.6 
95-2 
94.6 
95.6 
94.7 

95.2 

95-1 
92.7 

94.6 

95.8 



14* III 
354 383 
Fund. Cat. 

309 374 
302 374 

227 411 

12* 108 

229 305 354« 

15* 353 
229 354 

228 302 

307 383 
227 310 

n 354 
218 348 

353 380 

310 357 
14*353 414^ 

"7 374 382 
349 382 

223 233 

347 357 

216 349 

115 218 

229 305 

5 107 415^ 
220 307 
14^ 108 
12* lOI 

227 310 

229 305 
12* lOI 
220 233 308 

307 357 
n 107 355 

8»io8 

104 228 
4*iil 

15 III 
113 216' 

218 310 

223 352 

228 302 
302 357 

105 356 

227 347 
218 348 

17 i»3 
220 305 

117 374 383 



6** 2239 

10 2159 

9 aiya 

8 2029 

8 2030 

7 2126 
6 2242 

9 2175 

6 2243 
9 2176 

8 2034 
10 2167 

7 2134 

6 2247 

7 2136 

6 2249 

7 2137 

6 2250 

7 2140 
7 2141 

9 2183 
7 2142 
7 2148 
7 2150 
9 2188 

5 2223 
9 2191 

6 2260 

6 2261. 

7 2157 

9 2197 
6 2263 

9 2199 
9 2200 
6 2265 

6 2266 

8 2049 
6 2268 

6 2269 

7 2164 

7 2166 

9 2205 

8 2052 
8 2054 

8 2055 

7 2171 

7 2172 

6 2274 

9 2207 

7 2177 



Kl. 



^; 



frtr 
H 

P 



^0 
As- 



l 



Z 302 : Dpi. ? med. 



Zone —6** bis — lo**. Wien-Ottakring. 
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Nr. 



Gr. 



A.R. 1900 



Praec. 



Var. 
saec. 



Decl. 1900 



Praec. 



Var. 
saec. 



Ep. 



Zonen 



B.D. 



2851 
2852 
-♦853 
2854^ 
2855 
2856 

2857 
2858 

.2859 
2860 

2861 
2862 
2863 
2864 
2865 

2866 
.2867 
2868 
2869 
2870 

2871 
2872 

2873 
2874 
2875 
2876 

2877 
2878 
2879^ 
2880 

.2881 
-2882 

2883 
-2884 

2885 

2886 
2887 
2888 
-S1889 
2890 

2891 
2892 
2893 
2894 
2895 
2896 

2897 
2898 

2899 
2900 



^8.8 
8.1 
9.1 
91 

•6.0 

8.7 
8.8 
8.7 
9.2 
8.3 

8.3 
9.0 
8.8 
8.7 
9.1 
9.0 
9.3 
91 
8.7 
•9.1 

9.3 
9.1 
7.5 
•9.2 
9.1 

8.9 
•9.3 
8.7 
9.0 
8.2 

9.1 
•9.6 
8.5 
9.0 
8.5 

9.3 
8.6 

9.1 
8.2 

9.1 

8.6 

9.3 
6.0 

8.9 
*8.8 

•8.8 
8.9 
8.7 
9.0 
8.8 



7 40 



56U7 

40 59.36 

4' 0.58 

41 6.13 
41 8.53 

41 11.04 

41 II. 13 

41 M.54 

41 38.00 

41 40.11 



42 

42 
42 
42 
42 



0.99 
3-97 
7.72 

8.33 
32.08 



7 42 3990 

42 42.52 

42 42.98 

42 58.82 

43 7.42 
7 43 8.73 

43 9.98 

43 22.62 

43 26.77 

43 34.02 



7 43 
43 
44 
44 
44 

7 44 
44 
44 
44 
44 

7 44 
44 
45 
45 
45 

7 45 
45 
45 
45 
45 

7 45 
46 
46 
46 
46 



37.07 
54. '2 
10.14 
25.70 
27.86 

29.41 
35-29 
41.71 
44.83 
51.75 

52.50 

53.46 

0.05 

I.IO 

6.65 

10.75 
11.53 
22.26 
27.81 
37.14 

44.33 
3.45 
11.69 
13.27« 
24.09 



+2^9245 
2.9181 

2.9349 
2.8686 

2.9344 

+2.8699 
2.8983 
2.8612 
2.8766 
2.9438 

+2.8908 
2.8903 
2.9022 

2.9334 
2.9076 

+2.8877 
2.9108 
2.8881 
2.8589 
2.9233 

+2.8672 
2.8922 

2.935» 
2.9290 
2.8672 

+2.9124 

2.9373 
2.8589 

2.8593 
2.8556 

+2.9360 
2.9230 
2.909 1 
2.9089 
2.8678 

+2.8623 
2.9030 
2.9188 
2.8972 
2.8996 

+2.8824 
2.8942 
2.8844 
2.91 16 
2.9343 

+2.9304 
2.8992 
2.8606 
2.8932 
2.8755 



— o?ooi6 
0.0015 
0.0017 
0.00 II 
0.0017 

— O.OOI I 

0.0014 
0.00 II 
0.0012 
0.0018 

—0.0013 
0.0013 
0.0014 
0.0017 
0.0015 

—0.0014 
0.0016 
0.0014 
0.00 1 1 
0.0017 

—0.0012 
0.0014 
0.0018 
0.0017 
0.0012 

—0.0016 
0.0018 
0.00 II 
0.00 II 
0.00 II 

—0.0018 
0.0017 
0.0015 
0.0015 
0.0012 

—O.OOI I 

0.0015 
0.0016 
0.0014 
0.0015 

—0.0013 
0.0014 
0.0013 
0.0016 
0.0018 

—0.0017 
0.0015 
0.0012 
0.0014 
0.0013 



-6^59' 17^9 

7 17 8.8 
6 30 16.5 
9 35 7.2 
6 31 35.0 

-9 3« 29.4 

8 12 46.1 

9 55 34.9 
9 13 37.4 
6 5 44.9 

-8 34 30.1 

8 35 57.4 

8 2 39.5 

6 35 17.3 

7 47 55-4 

— 8 44 i.i 

7 39 2.7 

8 42 42.0 
'o 4 14.5 

7 4 22.8 

-9 41 21.5 

8 32 4.7 
6 3« 34.4 
6 48 36.2 

9 42 1.4 
-7 55 31.8 

6 25 43.7 
10 5 37.7 
10 5 0.0 
10 14 57-6 

-6 29 47.5 

7 6 34.6 
7 46 1.6 

7 46 29.7 
9 41 39.9 

-9 57 4.9 

8 3 26.3 

7 18 57.2 

8 19 42.8 
8 12 57.3 

—9 I 20.9 

8 28 20.1 

8 55 51.9 

7 39 43.3 
6 35 40.1 

-6 46 51.7 

8 15 0.3 
10 3 44.3 

8 32 16.7 

9 22 19.3 



-8^549 
8.553 
8.554 
8.562 

8.565 

-8.568 
8.568 
8.569 
8.604 
8.606 

-8.634 
8.638 

8.643 
8.644 

8.675 
-8.685 
8.689 
8.689 
8.710 
8.721 

-8.723 
8.725 
8.741 
8.747 
8.756 

—8.760 

8.783 
8.804 
8.824 
8.827 

—8.829 
8.836 
8.845 
8.849 
8.858 

-8.859 
8.860 
8.869 
8.870 
8.877 

-8.883 
8.884 
8.898 
8.905 
8.917 

-8.927 
8.952 
8.962 
8.964 
8.979 



-0:382 
0.381 
0.383 
0.374 
0.383 

-0.374 
0.378 

0.373 
0.375 
0.384 

-0.376 
0.376 
0.378 
0.382 

0.379 

-0.376 
0.379 
0.376 
0.372 
0.381 

-0.373 
0.376 
0.381 
0.381 
0.372 

-0.378 
0.381 

0.371 
0.370 
0.370 

-0.381 
0.379 
0.377 
0.377 
0.371 

-0.370 
0.376 
0.378 
0.375 
0.375 

-0.373 
0.375 
0.373 
0.377 
0.380 

-0.379 
0.374 
0.369 

0.373 
0.37' 



92.7 
93-6 96.5 

92.7 
96.2 97.2 

95.» 

95-2 
95.1 
94.6 
96.7 
92.7 

94.7 
95-6 
94.7 
96.5 
93.6 

94.7 
95-1 94.8 
94.7 
94.2 
92.6 

95.2 
93-6 
92.7 
92.7 

95.7 
94.6 
92.5 
95.2 
95-2 
94.6 

92.7 
92.6 98.8 

93-6 

93.6 
94-7 97.2 

96.7 
93-7 
94.6 94.5 
94.5 
93.6 

95.6 
95.8 
94.7 
93.6 
94.2 

92.7 
94.7 
94.2 
97.8 
94.7 



14* 108 
115 216 413^ 

17 lOI 
2290 353 396 
107 380* 

229 352 

104 374 
223 305 

353 383 
15 I" 

105 356 
302 356 

227 310 
353 355 380 
117 216 

228 309 
218 235a 347 

228 309 
223 233 

4* 108 

229 305 353 

104 213 
17 lOI 
12* 107 

307 357 

216 310 

14* 15 '" 
223 233 383 
229 352 
220 307 

17 lOI 
4* 113a 413^ 414^ 
115 218 
115 218 
23' 305 415^ 

353 382 

117 227 

216 2355 310 

105 228 354 
105 228 

302 357 

302 354 356 

»04 357 

117 218 

8* 353 

12* 107 

228 309 
223 233 

309 356 4" 

229 307 



6*2277 

7 2178 
6 2278 
9 2210 

6 2281 

9 2213 

8 2059 

9 2214 
9 2218 

5 2243 

8 2063 
8 2064 

7 2185 

6 2290 

7 2188 

8 2069 

7 2191 

8 2070 

9 2228 
6 2303 

9 2230 

8 2075 
6 2305 

6 2306 

9 2232 

7 2195 
6 2310 
9 2234 
9 2236 

10 2239 

6 2315 

6 2317 

7 2201 
7 2203 
9 2239 

9 2240 

7 2205 

7 2206 

8 2090 
8 2091 

8 2092 

8 2093 

8 2096 

7 2211 
6 2325 

6 2326 

8 2100 

9 2251 

8 2103 

9 2253 






^' 






^0 



i 






Z. 353: 9'?5 nahe 



Dpi. maj., coin. 9^3 seq. 



■ '3'" »3"32 13-38 



6o 



Zone —e*» bis— 10^ Wien-Ottakring. 



Nr. 



Gr. 



A.R. 1900 



Praec. 


Var. 
saec. 


+2f8802 


-o!ooi3 


2.9318 


0.0018 


2.8598 


0.0012 


2.9323 


0.0018 


2.8702 


0.0012 


+2.9041 


-0.0015 


2.91 19 


0.0016 


2.8826 


0.0013 


2.8850 


0.0013 


2.8752 


0.0013 


+2.9228 


—0.0017 


2.8625 


0.0012 


2.8942 


0.0014 


2.9235 


0.0017 


2.9358 


0.0018 


+2.9275 


—0.0018 


2.9047 


0.0015 


2.8838 


0.0014 


2.91 14 


0.0017 


2.9337 


0.0019 


+2.9234 


—0.0018 


2.9330 


0.0019 


2.9100 


0.0016 


2.8637 


0.0012 


2.8695 


0.0013 


+2.8853 


—0.0014 


2.9157 


0.0017 


2.8832 


0.0014 


2.9221 


0.0018 


2.9244 


0.0018 


+2.8736 


—0.0013 


2.8907 


0.0015 


2.943' 


0.0020 


2.9041 


0.0016 


2.9446 


0.0020 


+2.8595 


—0.0012 


2.9242 


0.0018 


2.8743 


0.0013 


2.9340 


0.0019 


2.9134 


0.0017 


+2.9122 


—0.0017 


2.9059 


0.0016 


2.9429 


0.0019 


2.9132 


0.0017 


2.9450 


0.0020 


+2.8741 


-0.0013 


2.8728 


0.0013 


2^125 


0.0017 


2.9096 


0.0016 


2.9459 


0.0020 



Decl. 1900 



Praec. 



Var. 
saec. 



Ep. 



Zonen 



B.D. 



2901 
2902 
2903 
2904 
2905 

2906 
2907 
2908 
2909 
2910 

-2911 
2912 

2913 
■2914 

2915 
2916 
2917 
2918 
2919 
'2920 

2921 
-^922 
2923 
2924 
2925 

2926 
2927 
2928 
»2929 
2930 

2931 
2932 
2933 
2934 
•2935 

2936 
2937 
2938 
2939 
2940 

•2941 
2942 
2943 
2944 
2945 

2946 
2947 
2948 

2949 
2950 



7.0 
7.2 
9.1 
•9.1 
9.0 

9.1 
8.9 
8.6 
9.0 

7.3 

9.0 
8.8 

9.1 
9.0 

•85 

8.8 
9.2 
9.2 
9.1 
•9.2 

9.0 
9.0 
9.2 
9.2 
9.2 

8.9 
9.3 

8.5 

9.0 

•8.8 

8.5 
9.2 

•9.3 
8.8 

•9.3 

9.1 

91 

91 

•9.0 

8.9 

9.5 
8.9 

•8.3 
9.3 

•8.8 

8.5 
7-7 
8.4 
8.9 
•9.0 



7N6' 



32^67 
46 38.76 
46 5153 
46 51.87 
46 55-79 



46 
46 
46 

47 
47 



56.10 

57.61 

59.58 

8.24 

9.47 



7 47 18.17 

47 19.94 

47 20.99 

47 22.64 

47 26.35 



47 
47 
47 
48 
48 



32.95 

33- »2 

57.50 

0.71 

7.37 



7 48 9.61 

48 22.56 

48 23.44 

48 32.29 

48 39.30 

7 48 52.83 

49 7.77 
49 9.45 
49 II 05 
49 34.19 

7 49 36.42 

49 42.16 

49 44.31 

49 44.66 

49 4558 

7 49 57.38 

49 58.16 

50 11.02 
50 16.09 
50 20.22 



50 
50 
50 
51 

51 

51 
5' 
51 
51 
51 



21.01 
40.71 
59.96 
10.49 
10.62 

10.76 
21.85 
30.61 
32.3' 
44.46 



■ 9' 9' 0^5 
6 43 40.4 

10 6 30.6 

6 42 32.7 
9 37 41.7 

- 8 2 20.8 

7 40 16.1 
9 2 59.3 

8 56 29.6 

9 23 58.0 

• 7 9 41.0 
9 59 45.2 
8 30 26.8 

7 7 44.5 

6 32 49.9 

• 6 56 52.9 

8 I 13.2 

9 o 53.0 

7 42 48.0 
6 39 20.5 

■ 7 8 43.2 

6 41 48.3 

7 47 11.8 
9 57 52.7 
9 41 50.9 

■ 8 57 40.4 
7 31 34.4 
9 3 45.' 
7 13 44.9 

7 7 26.8 

• 9 31 27.0 

8 43 »6.7 
6 13 52.5 

8 5 14.6 

6 9 36.7 
-10 II 38.8 

7 8 25.1 

9 30 19.7 

6 40 34.8 

7 39 28.8 

" 7 42 53.0 

8 I 15.6 

6 15 4».9 

7 41 0.8 

6 10 4.1 

- 9 3» 54.8 

9 35 53.4 

7 43 32.2 
7 51 42.5 
6 7 47.4 



— 8?990 
8.998 
9.014 
9.015 
9.020 

—9.020 
9.022 
9.025 
9.036 
9.038 

-9.049 
9.051 
9.053 
9.055 
9.060 

—9.068 
9.069 
9.100 
9.104 
9.1 13 

—9.116 
9.133 
9.134 
9.145 
9.154 

-9.172 
9.191 

9.194 
9.196 
9.226 

—9.229 
9236 
9.239 
9.239 
9.240 

-9.256 
9.257 
9.273 
9.280 

9.285 

-9.286 
9.3« 2 
9.336 
9.350 
9.350 

-9350 
9.365 
9.376 
9378 
9.394 



-o!372 

0.379 
0.369 

0.379 
0.369 

-0.374 
0.375 
0.371 
0.37» 
0.370 

-0.377 
0.368 
0.372 
0.377 
0.378 

-0.377 
0.374 
0.371 
0.375 
0.378 

-0.376 
0.377 
0.374 
0.367 
0.368 

-0.370 

0.374 
0.370 

0.375 

0.375 

-0.367 

0.370 

0.377 
0.372 

0.377 

—0.366 

0.375 
0.367 

0.376 

0.373 

-0.373 
0.37' 
0.375 
0.372 
0.376 

-0.366 
0.366 
0.372 
0.371 
0.375 



94.6 
92.7 
96.2 

92.7 
96.2 

94.6 94-5 
93.6 
94.7 
95.6 
94.2 

95.2 94.9 

95.2 

95.7 
95.2 94.9 

92.6 

92.7 
95.1 
95-2 
93.6 
95.8 92.6 

95.2 94-9 
92.7 
96.2 
96.2 

94.7 97.2 
93.6 
94.7 
94.7 
93.6 

93.8 93.9 

94.2 
95.7 
92.7 
96.2 

92.7 

95.7 

94.9 94.7 
94.2 
92.5 
95.5 

95.8 
95-7 
92.5 
95-2 
92.5 

94.2 
94.2 
94-5 
95.2 
92.7 



223 

15 

307 

12* 

305 

218 
117 
104 
302 
229 

227 
231 
309 
227 

8* 



305 
»13 
382 

113 
382 

235Ä 310 

216 

357 

357 

233 

235^ 348 
352 
356 
235^ 349 

lOI 



15 115 
218 353 

228 354 
117 216 

4^ loi 414a 

227 235^ 349 

17 107 

310 380 

305 382 

229 307 415^ 

105 228 
227 310 

104 357 
115 218 
113 216 235^ 238^ 

223 233 

309 356 
14^ III 

352 357 

14^ lOf 

237 383 

113 235^ 238 380 
223 233 

4* 17 107 
117 349 382 

218 353 383 
3»o 357 

8* 12^ III 

227 349 
12^ 15 115 

223 233 
223 237 
117 216 348 

238 357 
14^ loi 



9^ 


»2254 


6 


2334 





2259 


6 


2335 


9 


2256 


7 


2225 


7 


2227 


8 


2110 


8 


2112 


9 


2258 



7 2230 
9 2260 

8 2113 
7 2231 
6 2339 

6 2340 

7 2233 

8 2123 
7 2236 

6 2346 

7 2238 

6 2347 

7 2239 

9 2269 
9 2270 

8 2128 

7 2244 

8 2130 
7 2245 

7 2246 

9 2275 

8 2133 

6 2357 

7 2248 

6 2358 

10 2283 

7 2251 

9 2282 

6 2360 

7 2254 



2255 
2256 

2367 
2261 
2368 

2287 
2289 
2264 
2265 
2371 



» 7?46 7?25 7?4i 



H 

k 

^ 

fta. 
H 



Zone —6** bis — lo". Wien-Ottakring. 
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Nr. 


Gr. 


A.R. 


1900 


Praec 


Var. 
saec 


DecL 1900 


Praec. 


Var. 
saec. 


Ep. 


Zonen 


B.D. 




295« 


9.0 


7'' 52" 


' o!i8 


+2!8777 


— o!ooi3 


- 9*22' 56!i 


-9?414 


-0-366 


94.2 


229 


234 


9^*2294 




2952 


•9.2 


52 


12.59 


2.9344 


0.0019 


6 41 18.7 


9.430 


0.374 


92.6 


4* 


107 


6 2375 




2953 


8.0 


52 


28.19 


2.9168 


0.0017 


7 31 56.6 


9.450 


0.371 


95.1 94.8 


216 


235^ 352 


7 2273 


— 


•2954 


9.2 


52 


32.35 


2.9183 


0.0018 


7 27 42.3 


9.455 


0.372 


95« 


218 


353 


7 2274 




2955 


8.9 


52 


33.21 


2.8743 


0.0014 


9 33 27.9 


9.457 


0.365 


95.7 


233 


382 


9 2298 




2956 


9.5 


7 52 


34.71 


+2.9014 


—0.0016 


- 8 15 54.6 


-9.459 


-0.369 


94.7 


228 


309 


8 2148 




2957 


•7.7 


52 


54.88 


2.9421 


0.0020 


6 19 50.7 


9.484 


0.373 


92.7 


8* 


113 


6 2378 




2958 


9.4 


52 


59.94 


2.8952 


0.0016 


8 34 8.7 


9.491 


0.367 


95.7 


309 


356 


8 2151 




2959 


8.9 


53 


,7.48 


2.9206 


0.0018 


7 21 41.0 


9.501 


0.37» 


95.2 


238 


357 


7 2278 




2960 


9.3 


53 


8.12 


2.8972 


0.0016 


8 28 45.8 


9.501 


0.368 


95.6 


302 


356 


8 2154 




2961 


9.3 


7 53 


8.22 


+2.9276 


—0.0019 


- 7 I 44.5 


-9.502 


-0.372 


92.7 


17 


115 


6 2380 




2962 


9.2 


53 


10.48 


2.9254 


0.0019 


7 8 1.5 


9.505 


0.372 


95.2 


227 


349 


7 2279 




2963 


8.7 


53 


14.58 


2.8786 


0.0014 


9 21 57.7 


9.5«o 


0.365 


94.2 


229 


234 


9 2307 


.. 


-^964 


8.7 


53 


16.72 


2.8786 


0.0014 


9 21 59.2 


9.5 '3 


0.365 


94.2 


229 


234 


9 2308 


- 


.2965 


9-1 


53 


19.09 


2.9193 


0.0018 


7 25 44.4 


9.516 


0.371 


95.7 


238 


380 


7 2281 




2966 


•8.5 


7 53 


29.54 


+2.9462 


—0.0021 


- 6 8 6.8 


-9.529 


-0.374 


92.7 


12* 


111 


6 2383 




2967 


9.0 


53 


51.58 


2.9062 


0.0017 


8 3 43.3 


9.557 


0.369 


94.6 


216 


310 


7 2286 




2968 


8.8 


53 


53.31 


2.8698 


0.0013 


9 47 50.6 


9-559 


0.364 


94.2 


223 


233 


9 231 1 




2969 


8.8 


54 


0.51 


2.9235 


0.0019 


7 14 16.7 


9.569 


0.370 


94.2 


227 


238 


7 2287 




2970 


9.0 


54 


1.43 


2.9409 


0.0020 


6 24 2.4 


9.570 


0.372 


92.7 


«5 


113 


6 2388 




2971 


9.0 


7 54 


5.31 


+2.8932 


—0,0016 


— 8 41 11.2 


-9.575 


—0.366 


96.2 98.2 


353 


357 414^ 


8 2160 


' 


.2972 


9.2 


54 


«7.45 


2.9084 


0.0017 


7 58 3.0* 


9.590 


0.368 


94.6 98.4 


218 


310 411^ 415^ 


7 2289 




2973 


8.7 


54 


17.64 


2.9019 


0.0016 


8 16 30.5 


959« 


0.367 


951 


105 


374 


8 2164 




2974 


8.0 


54 


24.19 


2.9238 


0.0019 


7 »3 59.6 


9.599 


0.370 


94.2 


227 


238 


7 2291 




2975 


•9.0 


54 


27.39 


2.9451 


0.0021 


6 12 21.9 


9.603 


0.373 


94.2 


14* 


354 


6 2392 




2976 


9.0 


7 54 


30.34 


+2.9050 


—0.0017 


- 8 7 53.6 


-9.607 


-0.368 


96.6 


353 


374 


8 2166 




2977 


•8.9 


54 


32.00 


2.9344 


0.0020 


6 43 3«.2 


9.609 


0.372 


95.2 


n 


311 396* 


6 2394 


«. 


.2978 


9.0 


54 


34.62 


2.8837 


0.0015 


9 9 9.7 


9.612 


0.365 


96.2 


307 


383 


9 2317 




2979 


8.8 


54 


37.92 


2.8614 


0.0013 


10 12 38.0 


9.617 


0.362 


94.7 


229 


307 


10 2319- 




2980 


8.5 


54 


40.89 


2.9420 


0.0020 


6 21 24.5 


9.620 


0.372 


92.7 


<5 


115 


6 2397 




2981 


9.2 


7 54 


41.77 


+2.9153 


—0.0018 


- 7 38 37.1 


—9.621 


-0.369 


96.7 


348 


380 


7 2294 


-* 


.2982 


9.0 


54 


44.06 


2.9343 


0.0020 


6 43 46.9 


9.624 


0.372 


95.2 


17 


311 396 


6 2399 




2983 


9.1 


54 


49.08 


2.9282 


0.0019 


7 « 29.8 


9.631 


0.371 


96.7 


352 


380 


6 2400 




2984 


8.3 


54 


57.34 


2.8906 


0.0015 


8 50 7.4 


9.641 


0.365 


96.2 


355 


357 


8 2170 




2985 


9.1 


55 


7.87 


2.9056 


0.0017 


8 7 11.9 


9.655 


0.367 


96.7 


353 


382 


7 2299 




2986 


8.9 


7 55 


10.78 


+2.9274 


—0.0019 


- 7 4 31.0 


-9.659 


-0.370 


95.2 


i"3 


383 


6 2402 


.. 


.2987 


9.0 


55 


".75 


2.9068 


0.0017 


8 3 42.9 


9.660 


0.367 


96.7 


355 


382 


7 2300 




2988 


9.0 


55 


13.45 


2.9216 


0.0018 


7 21 5.0 


9.662 


0.369 


96.7 


354 


383 


7 2302 




2989 


9.0 


55 


13.76 


2.9069 


0.0017 


8 3 29.9 


9.662 


0.367 


96.7 


355 


382 


7 2301 




2990 


8.9 


55 


28.26 


2.8634 


0.0013 


10 7 59.0 


9.681 


0.362 


94.2 


229 


237 


10 2329 




2991 


8.9 


7 55 


34.26 


+2 8650 


-0.0013 


-10 3 46.5 


-9.689 


—0.362 


94.2 


223 


233 


9 2324 




2992 


8.7 


55 


36.08 


2.8908 


0.0015 


8 49 55.8 


9.691 


0.365 


94.7 


118 


357 


8 2175 




2993 


9.0 


55 


36.25 


2.8854 


0.0015 


9 5 34.4 


9.691 


0.364 


96.2 


354 


356 


8 2176 




2994 


8.9 


55 


37.26 


2.91 31 


0.0017 


7 45 49.5 


9.692 


0.368 


95.1 


216 


349 


7 2308 




2995 


•8.6 


55 


47.84 


2.9329 


0.0019 


6 48 56.0 


9.706 


0.370 


92.5 


12* 


17 101 


6 2404 j 




2996 


8.4 


7 56 


4.30 


+2.9215 


—0.0018 


- 7 22 1.7 


-9.727 


-0.369 


94.7 


227 


310 


7 2310 




2997 


•6.8 


56 


9.38 


2.9469 


0.002 1 


6 8 31.9 


9.733 


0.371 


92.7 


14* 


107 


6 2407 




2998 


9.2 


56 


10.10 


2.8954 


0.0016 


8 37 40.3 


9.734 


0.364 


96.1 


309 


374 


8 2182 


^ 


-2999 


8.7 


56 


23.11 


2.9063 


0.0017 


8 6 29.0 


9.75' 


0.366 


94.2 


218 


238 


7 2313 




-5000 


9.0 
1 ] 


56 
?5 4?5 3? 


27.61 
6 2!4 


2.8725 


0.0014 


9 43 40.3 


9.757 


0.362 


96.2 


234 


396 


9 2330 



f. 

'4 



ff 

^ 






ICo 



62 



Zone —6"» bis —10°. Wien-Ottakring. 





Nr. 


Gr. 


A.R. 


1900 


Praec. 


Var. 
saec. 


DecL 1900 


Praec 


Var. 
saec 


Ep. 


2>>nen 


B.D. 




3001 


9.4 


7*" 56"44"73 


+278880 


-o?ooi5 


- 8*59' 39?6 


- 9?778 


-0:363 


95.6 


302 


356 


8"2i85 




3002 


8.9 


56 


47.36 


2.8750 


0.0014 


9 36 45-3 


9.782 


0.362 


94.2 


223 


233 


9 2332 




3003 


8.8 


56 


5381 


2.9212 


0.0018 


7 24 8.3 


9.790 


0.368 


93.7 


"5 


227 


7 2318 




3004 


7.8 


56 


54.76 


2.9022 


0.0016 


8 19 o.i 


9.79« 


0.365 


94.7 


'05 


357 


8 2186 




3005 


8.5 


56 


59.04 


2.9101 


0.0017 


7 56 14.8 


9.797 


0.366 


94.2 


216 


235 


7 2319 




3006 


9.0 


7 57 


8.34 


-•-2.9266 


—0.0019 


- 7 8 40.1 


- 9.808 


-0.369 


95.7 


236 


382 


7 2320 




3007 


7.9 


57 


12.23 


2.8864 


0.0015 


9 4 46.4 


9.813 


0.363 


93.7 


121 


228 


8 2189 




3008 


8.7 


57 


14.74 


2.9233 


0.0018 


7 18 17.1 


9.817 


0.367 


94.2 


218 


238 


7 2321 


^ 


J009 


9.1 


57 


20.69 


2.8721 


0.0013 


9 46 8.0 


9.824 


0.360 


95.7 


237 


383 


9 2335 




3010 


•6.5 


57 


3'-'9 


2.9491 


0.0022 


6 3 29.5 


9.838 


0.370 


92.5 


8' 


14* 117 


5 2339 




3011 


8.9 


7 57 


33.35 


+2.9418 


—0.0021 


- 6 24 58.9 


- 9.840 


-0.369 


92.7 


»5 


III 


6 2419 


— 


-3012 


8.9 


57 


35.08 


2.8724 


0.0014 


9 45 41. 1 


9.843 


0.360 


95.7 


234 


383 


9 2338 




3013 


8.8 


57 


45-42 


2.9372 


0.0021 


6 38 13.4 


9.856 


0.369 


92.7 


17 


"3 


6 2421 




30« 4 


•7.5 


57 


51.84 


2.9495 


0.0022 


6 2 36.7 


9.864 


0.370 


92.7 


14- 


117 


5 2341 




3015 


9.1 


57 


55.63 


2.8851 


0.0016 


9 9 35.7 


9.869 


0.362 


94.7 


229 


305 


9 2341 




3016 


•8.8 


7 58 


5.18 


+2.9488 


—0.0022 


- 6 4 37.2 


- 9.881 


-0.370 


93-5 


14- 


107 3" 


5 2342 




3017 


9.' 


58 


11.90 


2.9265 


0.0020 


1 9 54.9 
? 8 9.7 


9.889 


0.368 


94.2 


227 


235 


7 2328 




3018 


8.9 


58 


12.38 


2.9477 


0.0022 


9.890 


0.370 


94.2 


>9 


349 


6 2423 




3019 


8.7 


58 


27.51 


2.8760 


0.0015 


9 36 15.3 


9.909 


0.360 


94.6 


223 


305 


9 2344 


■^ 


'3020 


8.9 


58 


34.70 


2.8728 


0.0014 


9 45 54.6 


9.918 


0.359 


94.2 


229 


237 


9 2346 




3021 


9.2 


7 58 


35.71 


+2.8635 


—0.0014 


— 10 12 41.8 


- 9.919 


-0.358 


96.2 


307 


382 


10 2355 




3022 


7-7 


58 


41.26 


2.91 17 


0.0018 


7 53 37.8 


9.926 


0.364 


95.2 


236 


357 


7 2329 




3023 


•8.8 


58 


41.5« 


2.9460 


0.0022 


6 13 24.2 


9.927 


0369 


93.8 


4* 


"3 355 


6 2427 




3024 


9.4 


58 


46.43 


2.8891 


0.0016 


8 59 11.2 


9.933 


0.361 


93.7 96.5 


118 


228 411^ 


8 2199 




3025 


8.9 


58 


49.26 


2.9079 


0.0018 


8 4 49.6 


9.937 


0.364 


94.2 


218 


238 


7 2330 




3026 


8.8 


7 58 


50.61 


+2.9506 


—0.0022 


- 6 24.7 


- 9.938 


-0.369 


93.7 


17 


3'« 


5 2348 


.«- 


-^27 


•9.5 


59 


4.29 


2.9299 


0.0020 


7 46.3 


9.956 


0.367 


92.7 


12* 


115 


6 2429 




3028 


9.0 


59 


6.75 


2.8640 


0.0014 


10 II 54-3 


9.959 


0.358 


96.1 


305 


380 


10 2360 




3029 


•7.8 


59 


22.18 


2.8652 


0.0014 


10 8 45.2 


9.978 


0.359 


95.2 


223* 


233 380 


10 2362 




3030 


8.8 


59 


34.51 


2.9091 


0.0018 


8 2 8.1 


9.994 


0.363 


94.1 


216 


218 238 


7 2335 




303» 


8.3 


7 59 


36.59 


+2.8675 


—0.0014 


— 10 2 27.0 


-. 9.996 


-0.358 


94.2 


223 


234 


9 2351 




3032 


8.9 


59 


40.87 


2.9130 


0.0018 


7 50 51.0 


10.002 


0.363 


95-2 


235 


357 


7 2336 




3033 


9.0 


59 


41.44 


2.9157 


0.0019 


7 43 4.3 


10.003 


0.364 


94.2 


227 


236 


7 2337 




3034 


8.6 


59 


43.66 


2.8692 


0.0014 


9 58 0.1 


10.005 


0.358 


98.2 


234 


414 


9 2352 




3035 


8.4 


59 


52.09 


2.9320 


0.0020 


6 55 31.1 


10.016 


0.366 


92.7 


«5 


107 


6 2440 


- 


•3036 


9.1 


7 59 


52.27 


+2.8877 


—0.0016 


- 9 4 21.3 


—10.016 


—0.360 


94.7 


121 


356 


8 2207 


"" 


"3037 


9.1 


8 


0.41 


2.8790 


0.0015 


9 29 49.6 


10.027 


0.359 


95.7 


237 


382 


9 2355 


— 


3038 


9.0 





1.23 


2.9059 


0.0018 


8 12 3.2 


10.028 


0.362 


94.6 


228 


302 


8 2208 




3039 


9.' 





4.83 


2.9092 


0.0018 


8 2 27.3 


10.032 


0.363 


94.2 


218 


238 


7 2340 




3040 


9.0 





5.65 


2.93 '4 


0.0020 


6 57 33.8 


10.033 


0.366 


92.7 


15 


III 


6 2442 




3041 


8.8 


8 


5.78 


+2.9074 


—0.0018 


— 8 7 30.6 


-10.033 


-0.363 


96.2 


349 


357 


7 2341 


«- 


-3042 


9.1 





8.1 1 


2.8933 


0.0016 


8 48 46.7 


10.036 


0.361 


96.1 


309 


374 


8 2211 




3043 


•9.0 





12.14 


2.8809 


0.0015 


9 24 43-4 


10.041 


0.359 


96.8 


307 


382* 396 


9 2358 




3044 


9.0 





13.20 


2.8976 


0.0017 


8 36 22.2 


10.043 


0.361 


94.5 


213 


302 


8 2212 




3045 


9.1 





16.05 


2.8653 


0.0014 


10 9 48.5 


10.046 


0.358 


94.7 97.2 


229 


307 4x5^ 


10 2370 




3046 


9.0 


8 


24.48 


+2.9282 


—0.0020 


- 7 7 19.7 


-10.057 


-0.366 


95.7 


236 


383 


7 2343 




3047 


9.0 





29.70 


2.9021 


0.0017 


8 23 36.7 


10.064 


0.362 


96.1 


309 


374 


8 2214 




3048 


8.1 





37.66 


2.8763 


0.0015 


9 38 33.6 


10.074 


0.358 


96.2 


305 


383 


9 2361 




3049 


7.4 





42.05 


2.8723 


0.0014 


9 50 16.9 


10.079 


0.357 


95.7 


234 


380 


9 2363 




3050 


8.7 





43.43 


2.9160 


0.0019 


7 43 21.5 


10.081 


0.363 


94.2 


227 


236 


7 2344 






/de 
4^ 



1^0 

r 
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/fff 



Zone —6° bis —10°. Wien-Ottakring. 



63 



Nr. 



Gr. 



A.R. 1900 



Praec. 



Var. 
saec. 



DecL 1900 



Praec. 



Var. 
saec. 



Ep. 



2>>Den 



B.D. 









305» 
305a 
3053^ 
3054 
• 3055 

3056 
3057 
3058 
3059 
3060 

3061 
3062 

3063 
► 3064 

3065 
3066 
3067 
3068 
3069 
3070 

3071 
3072 

3073 

3074* 

3075 

3076 
3077 
3078 
3079 
3080 

3081 
3082 
3083 
3084 
3085 
3086 
3087 
3088 
3089 
3090 

3091 
3092 

3093 
3094 
3095 
3096 

3097 
3098 

3099 
3100 



8.4 

•8.8 

9.3 

•8.7 

9.1 

9.0 
8.6 

•8.9 
7.8 

•9.4 

8.4 
•9.0 
6.8 
95 
9.1 

9.1 
9.0 

91 
•9.2 
8.9 
9.0 
8.4 
•8.9 
9.0 
9.3 

8.5 
9.2 

9.3 
8.8 

9.5 
9.2 
8.9 
8.8 

9.3 
9.0 

•8.9 

9.2 

•8.6 

9.1 
8.6 

•7.8 
7.8 
8.9 

•6.9 
9.0 

8.9 
9.2 

9.1 

8.9 

•8.3 



o» 48?68 
o 54.53 

55-23 

55.37 
3.56 

20.82 

21.79 
22.73 

28.70 

36.72 



37.3» 
37.96 
38.49 
39.67 
57.43 



I 58.24 

2 0.29 

2 13.22 

2 18.34 

2 19.56 



35-12 
46.46 
50.28 
56,64 

5-43 

6.25 

6.58 

17.79 

18.79 

18.96 



2 
2 
2 
2 
3 

3 
3 
3 
3 
3 

3 21.96 
3 26.07 

3 31.20 

4 1.78 
4 17.06 



17.41 
26.23 
48.38 
51-56 
52.47 

12.34 
42.12 

47.49 
4.61 

9.58 

14.38 
16.67 
19.10 
20.81 
21.43 



+2!9o69 
2.9310 
2.9293 
2.9481 
2.8891 

+2.9062 
2.9214 

2.9294 
2.8823 
2.9466 

+2.89 II 
2.9464 
2.8910 
2.9312 
2.9048 

+2.9377 
2.8824 
2.8661 
2.9480 
2.9080 

+2.8960 
2.9052 
2.9312 
2.8679 
2.9462 

+2.9379 
2.8858 
2.8881 
2.9023 
2.9217 

+2.9070 
2.8742 
2.8692 
2.9277 
2.8991 

+2.9441 
2.8924 
2.9401 

2.9413 
2.8771 

+2.9436 
2.8857 
2.9239 
2.9438 
2.8909 



-o?ooi8 
0.0020 
0.0020 
0.0022 
0.0016 

-0.0018 
0.0019 
0.0020 
0.0015 
0.0022 

-0.0016 
0.0021 
0.0016 
0.0020 
0.0017 

-0.0021 
0.0015 
00014 
0.0022 
0.0018 

-0.0017 
0.0017 
0.0020 
0.0014 
0.002 1 

-0.0021 
0.0016 
0.0016 
0.0017 
0.0019 

-0.0018 
0.0014 
0.0014 
0.0020 
0.0017 

-0.0022 
0.0016 
0.0021 
0.0021 
0.0015 

-0.0022 
0.0016 
0.0020 
0.0022 
0.0017 



-8- 9' 55?8 

6 59 50.7 

7 4 5'.» 

6 9 33.8 
9 2 8.1 

-8 12 35.4 

7 28 18.4 

7 5 3.0 
9 22 28.1 
6 14 47.9* 

-8 57 2.6 

6 15 18.7 

8 57 28.1 

7 o 2.4 

8 17 39.5 
—6 41 12.8 

9 23 1.3 
10 10 30.2 

6 II 17.3 
8 8 30.8 

-8 44 7.8 

8 17 17.2 

7 I 15.7 
10 6 26.1 

6 16 56.9 

—6 41 36.6 

9 14 32.6 
9 8 3.2 

8 26 51.9* 

7 29 42.5 

— 8 12 48.7 

9 48 46.8 
10 3 40.5 

7 12 37.3 

8 37 14.3 

-6 24 33.3 

8 57 10.2 
6 36 49.6 

6 33 25.3 

9 42 38.4 

—6 26 59.2 

9 18 33.5 

7 25 55.7 
6 27 9.5 

9 4 11.5' 



* Z. 311: lo" nahe 



+2.9191 —0.0020 

2.8794 0.0015 

2.9047 0.0018 

2.9056 0.0018 

2.9348 0.0021 

a 47"8 49?4tt) 4772 



-7 40 52.3 

9 37 58.8 

8 23 31.6 

8 20 55.2 

6 54 8.1 



o7o88 
0.095 
0.096 
0.096 
0.106 

0.128 
0.129 
0.130 
0.138 
0.148 

0.149 
0.149 
0.150 
0.152 
0.174 

0.175 
0.178 

0.194 
0.200 
0.202 

0.22 1 
0.236 
0.240 
0.248 
0.259 

0.260 
0.261 
0.275 
0.276 
0.276 

0.280 
0.285 
0.292 
0.330 
0.349 

0.349 
0.360 
0.388 
0.392 
0.393 
0.418 

0.455 
0.462 
0.483 
0.489 

0.495 
0.498 
0.501 
0.503 
0.504 



-07362 
0.365 
0.365 
0.367 

0.359 
-0.361 
0.364 
0.365 
0.358 
0.366 

-0.359 
0.366 

0.359 
0.364 
0.360 

-0.365 
0.357 

0.355 
0.366 
0.361 

-0.359 
0.360 

0.363 
0.355 
0.364 

-0.364 
0.357 
0.357 
0.359 
0.362 

-0.359 
0.355 
0.355 
0.361 

0.357 
-0.363 
0.356 
0.362 
0.362 
0.355 
-0.362 
0.354 
0.359 
0.362 

0.354 

-0.358 
0.353 
0.356 
0.356 
0.360 



93.6 
92.7 

93-7 
93.4 
94.7 

96.1 
94.2 
93.2 
94.2 
93-9 

94-7 
93-9 
94.7 
95.2 
95-7 

92.7 
94.2 
94.2 
92.6 
95.2 

95.2 
94.7 
92.7 
94-9 
93.7 

92.7 
95.7 
96.2 

95-1 97.4 
94.2 

93.7 
96.5 
95.7 
94.2 
93-9 

92.7 
98.2 

93.4 
93-9 
95.5 
92.6 
94.2 
94.2 
92.6 
94.5 96.4 
94.2 

95.5 
92.7 

92.7 
92.7 



105 228 

12* 117 

19 311 

4* 8^ 113 355 
121 356 

309 374 
216 235 

14* 238 
223 237 

17 '07* 353 

118 356 

17 107* 352 

118 356 

115 382 

309 357 

«9 H3 
223 237 
229 234 
4* 117 

227 354 

228 352 
121 357 

12* 115 

229 234 353 
17 3" 

15 "3 

237 382 
307 383 

105 374 411^ 
218 235 

121 227 

238 380 396 
238 383 

216 235 
21 118 354 

8* 117 

238 414 

12* 14* 113 355 

19 115 355 
223 234 396 

4* 107 
223 233 
216 235 

4* 107 
118 228 354 4155 

218 236- 
229 234 396 

21 121 

21 105 

14* 117 



8*2215 

6 2451 
6 2452 

6 2450 
8 2216 

8 2218 

7 2347 
6 2454 

9 2367 
6 2457 

8 2221 
6 2458 
8 2222 
6 2459 

8 2226 

6 2462 

9 2372 
10 2386 

6 2464 
8 2228 

8 2230 

8 2232 
6 2470 

9 2383 
6 2471 

6 2473 
9 2385 
9 2386 

8 2235 

7 2356 

8 2236 

9 2387 

9 2389 

7 2360 

8 2243 

6 2482 

8 2244 
6 2487 
6 2488 

9 2397 

6 2489 
9 2403 

7 2371 

6 2494 

8 2254 

7 2377 

9 2409 

8 2255 
8 2256 
6 2498 



^: 
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Zone —6** bis —lo^ Wien-Ottakring. 



Nr. Gr. 



A.R. 1900 



Praec. 



Var. 
saec. 



DecL 1900 



Praec. 



Var. 
saec. 



Ep. 



Zonen 



B.D. 



310« 


8.7 


3102 


91 


3103 


5.8 


3104 


8.6 


3105 


9.0 


3106^ 


•8.8 


3107 


8.8 


3108 


•9.1 


3109 


8.3 


3II0 


9.0 


3IH 


•8.5 


3II2 


9.2 


3'i3 


•9.1 


3114 


8.9 


3MS 


•7.8 


3116 


9.6 


3117 


9-« 


»31 18 


8.9 


3«i9 


•8.6 


3120 


•7.5 


3I3I 


9.2 


3122 


91 


3123 


•8.6 


3'24 


8.9 


3125 


8.4 


3126 


8.8 


3>27 


8.5 


3128 


•8.7 


3>29 


7.7 


3130 


8.9 


3131 


8.9 


3*32 


9.1 


3'33 


•9.2 


3«34 


8.4 


3135 


•8.8 


3136 


9.3 


3137 


8.8 


3138» 


9.3 


3139 


8.3 


3MO 


9.4 


3141 


8.5 


3142 


9.' 


3143 


8.2 


3144 


8.9 


3145 


8.9 


3146 


8.4 


'3147 


8.9 


3148 


8.8 


3149 


8.9 


3150 


8.5 



'23?i6 
29.50 
41.09 
46.08 
51-40 

55.85 
2.47 
11.94 
21.98 
36.48 



6" 

6 

6 

6 

6 

6 

7 
7 
7 
7 

7 48.87 

7 53.33 

7 55.07 

7 56.67 

7 57.55 



8 7 
8 
8 
8 
8 

8 8 
8 
8 
8 
8 

8 9 
9 
9 
9 
9 

8 9 

9 

10 

10 

10 

8 10 

IG 

10 
10 
10 

8 10 
10 
10 
10 
II 

8 II 
II 
II 
II 
II 



57.57 
35.49 
37.35 
38.11 
39.71 

42.21 
51.44 
55.98 
58.65 
59.93 
10.24 
10.67 
11.47 
16.79 
28.67 

37.19 
46.13 
11.45 
13.69 
16.38 

19.51 
21.08 

24.52 
38.09 
40.85 

45.13 
54.02 

54.99 

58.52 

7-33 

12.22 

20.43 
21.65 
27.05 
32.74 



+2!8776 
2.9306 

2.9235 
2.891 1 
2.9260 

+2.9336 
2.9167 

2.9503 
2.9083 

2.9>55 
+2.9421 
2.8645 
2.9432 
2.9465 
2.9355 
+2.9377 
2.8707 
2.9460 
2.9312 
2.9479 

+2.8830 
2.8850 
2.9502 
2.9271 
2.9155 

+2.8737 
2.8789 
2.9430 
2.9027 
2.9187 

+2.9421 
2.9083 
2.9540 
2.9422 

2.9541 

+2.8694 
2.9223 
2.9100 
2.9382 
2.9131 

+2.8915 
2.9281 
2.9341 
2.8716 
2.8997 

+2.8853 

2.9414 
2.9216 
2.9372 
2.9018 



—0:0015 
0.0021 
0.0020 
0.0017 
0.0020 

—0.0021 
0.0019 
0.0023 
0.0019 
0.0019 

—0.0022 
0.0013 
0.0022 
0.0023 
0.0021 

—0.0022 
0.0014 
0.0023 
0.002 1 
0.0023 

—0.0015 
0.0016 
0.0023 
0.0020 
0.0019 

—0.0014 
0.0015 
0.0022 
0.0018 
0.0019 

—0.0022 
0.0018 
0.0024 
0.0022 
0.0024 

—0.0014 
0.0020 
0.0019 
0.0022 
0.0019 

—0.0017 
0.0020 
0.0021 
0.0014 
0.0017 

— o.ooi6 
0.0022 
0.0020 
0.002 1 
0.0018 



- 9%3'38?9 
7 7 9.7 
7 28 27.7 

9 4 15.9 

7 20 56.9 

- 6 58 40.5 

7 48 55.4 

6 8 57.4 

8 14 11.5 

7 53 13.9 

- 6 34 13.6 
10 14 20.8 

6 31 13.1 

6 21 If.2 

6 54 6.0 

- 6 47 27.4 
10 7 7.4 

6 23 19.8 

7 7 58.6 
6 17 35-9 

- 9 31 i'-i 

9 25 31.8 

6 II 4.0 

7 20 12.7 

7 55 4.6 

- 9 59 21.4 
9 43 47.5 

6 33 4.9 

8 33 22.6 

7 46 7.6 

- 6 36 8.5 

8 17 26.3 
6 o 46.3 
6 36 33.8 

6 o 35.6 

-10 13 43.7 

7 36 22.0 

8 13 18.9 

6 49 9.6 
8 4 30.1 

-99 11.2 

7 19 43.2 

7 1 48.4 
10 8 27.8* 

8 45 10.3 

- 9 28 11.4 

6 40 i.o 

7 39 50.0 
6 52 56.5 

8 39 20.4 



o?5o6 

0.514 
0.528 

0.534 
0.541 

0.546 

0.555 
0.566 

0.579 
0.597 

0.612 
0.618 
0.620 
0.622 
0.623 

0.623 
0.670 
0.672 
0.673 
0.675 

0.678 
0.689 

0.695 
0.698 
0.700 

0.713 
0.713 
0.714 
0.721 
0.735 
0.746 

0.757 
0.788 

0.791 
0.794 

0.798 
0.800 
0.804 
0.821 
0.824 

0.829 
0.840 
0.841 
0.846 
0.857 
0.863 

0.873 
0.874 
0.881 
0.888 



-o'353 
0.360 
0.358 
0.354 
0.358 

-0.359 
0.357 
0.362 

0.355 
0.356 

"O.359 
0.350 
0.359 
0.360 

0.358 

-0.359 
0.350 
0.359 
0.357 
0.359 

-0.351 
0.351 
0.359 
0.356 
0.355 

-0.350 
0.351 
0.358 
0.353 
0.355 

-0.357 
0.353 
0.359 
0.357 
0.359 

-0.348 
0.355 
0.353 
0.356 
0.353 

-0.350 
0.354 
0.355 
0.348 
0.351 

-0.349 
0.356 
0.354 
0.355 
0.350 



94.2 
92.9 
94.2 

93.7 
94.2 

92.7 
94.2 
92.7 
93.7 
94.2 

92.6 
94.2 
92.6 
93.2 
93.7 
92.7 
94.2 

93.7 
94.2 

93.7 

96.2 
96.2 
92.7 

95.1 
94.2 

94.2 
94.2 
92.6 
92.7 
94.2 

92.7 

94.5 
92.7 

92.7 
92.7 

95.2 
94.2 
95.2 

93.7 
94.2 

94.2 

95.2 

92.7 

94.2 96.2 

93-9 

94.7 
95-5 
94.2 
94.2 
94.2 



223 234 

15 17 238 

216 235 

118 228 

225 235 

14* "5 
218 236 

12* 113 
121 227 
218 236 

4* 107 

229 234 

8* 107 
19 238 
17* 311 

17 117 
229 237 
15 311 
14* 353 
19 311* 

352 356 
352 356 
12* 115 
218 349 
225 236 

223 237 

223 237 

8^ 107 

21 118 

225 236 

15 113 
121 227 354 

12^ 311 
15 107 
12* 117 

234 357 
218 236 
118 309 374 

17 311 
225 236 

223 237 

227 349 
19 113 

229 234 238 415^ 
21 121 354 

239 307 

115 355 380 

218 23s 

17 352 

228 238 



9^2410 

6 2499 

7 2378 

8 2259 
7 2379 

6 2503 

7 2381 

6 2506 

8 2263 

7 2382 

6 2509 
10 2424 
6 2511 
6 2513 
6 2514 

6 2512 

9 2424 
6 2516 
6 2518 
6 2517 

9 2427 
9 2429 

6 2521 

7 2388 

7 2389 

9 2434 
9 2435 

6 2523 

8 2272 

7 2391 
6 2525 

8 2275 

5 2461 

6 2528 

5 2462 

10 2437 

7 2398 

8 2277 

6 2531 

7 2402 

9 2445 

7 2404 
6 2533 

10 2443 

8 2281 

9 2448 

6 2536 

7 2408 
6 2537 

8 2283 
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Nr. 


Gr. 


A.R. 


1900 


Praec. 


Var. 
saec. 


DecL 1900 


Praec. 


Var. 
saec. 


Ep. 


Zonen 


B.D. 


3^51 


8.9 


8** ii'"38!62 


+2!9003 


— o!ooi8 


- 8*»44' I2ri 


-10^895 


-o"350 


94.5 


121 


228 354 


8*» 2285 


3152 


9.1 




38.99 


2.9240 


0.0020 


7 33 10.5 


10.895 


0.353 


94.2 


225 


235 


7 2409 


3«S3 


•9.1 




4704 


2.9440 


0.0022 


6 32 40.8 


10.905 


0.355 


94.9 


8* 


353 355 


6 2540 


3*54 


9.0 




5 »•69 


2.9102 


0.0019 


8 14 39.2 


10.911 


0.351 


95.9 


241 


309 374 380 


8 2289 


3»S5 


7.7 




52.96 


2.9001 


0.0018 


8 44 43.7 


10.913 


0.350 


93.7 


121 


228 


8 3390 


3156 


•7.0 


8 II 


57.74 


+2.9010 


—0.0018 


— 8 42 20.4 


—10.918 


-0.350 


93.7 


121 


228* 


8 2291 


3157 


9.0 




4.54 


2.9219 


0.0020 


7 39 34.6 


10.937 


0.353 


95.1 


218 


349 


7 2414 


3158 


9.2 




4-77 


2.9406 


0.0022 


6 43 18.9 


10.937 


0.355 


93.7 


19 


3" 


6 2542 


3159 


8.8 




6.93 


2.9529 


0.0024 


6 6 10.2 


10.930 


0.357 


94.7 


H3 


357 


5 2474 


3160 


9.1 




7.31 


2.9167 


0.0019 


7 55 24.6 


10.930 


0.352 


94.2 


227 


336 


7 2415 


3161 


8.7 


8 12 


27.81 


-f-2.8721 


—0.0014 


—10 9 23.1 


-10.955 


-0.347 


94.2 


333 


238 


10 2453 


3162 


9.1 




28.86 


2.8855 


0.0016 


9 29 36.2 


10.956 


0.348 


94.2 


237 


239 


9 2454 


3'63 


8.6 




34.28 


2.8997 


0.0017 


8 47 20.9 


10.963 


0.349 


95.7 


309 


356 


8 2296 


3^64 


8.5 


12 


58.16 


2.9532 


0.0024 


6 6 9.9 


10.593 


0.356 


94.2 


"3 


"7 357 


5 2482 


3*65 


9.3 


13 


5.61 


2.9375 


0.003 1 


6 53 50.5 


II. 001 


0.3S3 


92.7 


15 


107 


6 2545 


3166 


8.7 


8 13 


20.83 


+2.8722 


—0.0014 


—10 10 45.6 


— II.030 


-0.345 


94.2 


329 


338 


10 2461 


3«67 


9.1 


13 


30.89 


2.9223 


0.0030 


7 40 35.7 


11.032 


0.351 


94.2 


218 


236 


7 2422 


3168 


•8.2 


13 


32.02 


2.9305 


0.0030 


7 15 37.7 


"•033 


0.351 


94.2 


225' 


235 


7 2423 


3»69 


7.7 


13 


32.94 


2.8796 


0.0015 


9 48 53-3 


11.034 


0.345 


94.2 


237 


241 


9 2463 


3170 


9.0 


13 


38.30 


2.8725 


0.0014 


10 10 10.8 


II.O4I 


0.345 


94.2 


229 


238 


10 2468 


3>7i 


8.8 


8 13 


46.97 


+2.9243 


— 0.0030 


- 7 34 55.0 


— 11.052 


-0.351 


97.2 


349 


396 


7 2426 


3»72 


9.3 




52.22 


3.9052 


0.0018 


8 32 26.4 


11.058 


0.348 


92.7 


21 


121 


8 2302 


3'73 


8.9 




3.'5 


2.8824 


0.0015 


9 41 7-3 


II.07I 


0.346 


94.2 


237 


341 


9 2466 


3174 


9.3 




7.01 


2.8876 


0.0016 


9 26 2.1 


11.076 


0.346 


96.2 


352 


356 


9 2467 


3«75 


8.9 




7.03 


2.9296 


0.0030 


7 19 0.5 


11.076 


0.351 


95.2 


225 


349 


7 2430 


3176 


8.9 


8 14 


7.05 


+2.9481 


-0.0033 


- 6 22 47.1 


— 11.076 


-0.353 


94.7 


"5 


357 


6 2554 


3<77 


8.3 




12.31 


2.9322 


0.003I 


7 II 25.8 


11.082 


0.352 


94.2 


225 


235 


7 2431 


3'78 


7.2 




31.46 


2.93 n 


0.003I 


7 14 43.5 


11.094 


0.352 


93.7 


"7 


227 


7 2433 


3*79 


6.6 




27.64 


2.8794 


0.0014 


9 51 13.6 


II.IOI 


0.345 


95.2 


241 


353 


9 2471 


3«8o 


8.4 




35.32 


2.8866 


0.0016 


9 29 43.2 


II. HO 


0.345 


95.7 


238 


380 


9 2472 


3181 


8.8 


8 14 


39.59 


+2.9118 


—0.0019 


- 8 13 39.3 


—II. 116 


-0.348 


95-2 95-8 


121 


374^ 380 


8 2305 


3182 


8.4 




43.00 


2.9356 


O.0O33 


7 I 43.8 


II. 120 


0.35» 


92.7 


15 


107 


6 2556 


3183 


8.9 




14.16 


2.8765 


0.0015 


10 57.7 


II.I57 


0.344 


94.2 


223 


237 


9 2476 


3184 


8.9 




20.80 


2.9084 


0.0019 


8 35 4.4 


11.166 


0.348 


94.7 


121 


357 


8 2311 


3»85 


9.1 




21.49 


2.9318 


0.0033 


7 13 49.4 


II. 166 


0.35« 


93.6 


117 


218 


7 2436 


3186 


7.5 


8 15 


34.67 


+2.9500 


—0.0024 


— 6 18 41.8 


— II. 182 


-0.352 


92.7 


17 


i'5 


6 2560 


3187 


8.0 




39.58 


2.9525 


0.0024 


6 II 13.0 


II. 188 


0.352 


92.7 


«9 


113 


6 2561 


3188 


9.2 




39.91 


2.8896 


0.0016 


9 22 22.3 


II. 189 


0.344 


94.2 


234 


239 


9 2478 


3»89 


8.9 




48.23 


3.9368 


0.0022 


6 59 22.0 


II. 199 


0.350 


92.7 


15 


107 


6 2563 


3190 


7.7 




13.66 


2.9059 


0.0018 


8 34 i.o 


11.230 


0.346 


92.7 


21 


118 


8 2315 


3»9i 


8.9 


8 16 


22.79 


+2.9279 


—0.0021 


- 7 27 17.3 


— II.24I 


-0.349 


94.2 


218 


235 


7 2443 


3193 


7.4 


16 


2352 


2.9222 


0.003I 


7 44 27.3 


II.24I 


0.349 


94.2 


216 


336 


7 2444 


3*93 


9.0 


16 


40.05 


2.8871 


0.0016 


9 31 42.8 


II. 261 


0.343 


95.2 


229 


234 383 


9 2484 


3194 


8.1 


16 


40.79 


2.9197 


0.0030 


7 52 28.1 


11.262 


0.347 


94.2 


216 


236 


7 2446 


3195 


•9.1 


16 


43.61 


2.9546 


0.0035 


6 5 46.5 


11.266 


0.352 


93.7 


12« 


i'3 


5 2506 


3196 


7.1 


8 16 


44.16 


+2.9104 


—0.0019 


— 8 31 II..O 


-11.266 


-0.346 


93.7 


121 


227 


8 2319 


3«97 


9.0 


16 


55-53 


2.9155 


0.0020 


8 5 36.4 


11.280 


0.347 


94.2 


225 


236 


7 2448 


3198 


7.9 


16 


58.61 


2.8850 


0.0016 


9 38 50.3 


11.284 


0.343 


94.2 


223 


237 


9 2485 


ai99 


9.4 


«7 


0.57 


2.8913 


0.0016 


9 19 39.3 


11.286 


0.343 


94.9 


338 


241 356 


9 2486 


3300 


•8.8 


n 


13.88 


2.9468 


0.0023 


6 30 31.0 


11.302 


0.350 


92.7 


14* 


«15 


6 2566 
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Zone —6** bis —10^ Wien-Ottakring. 



Nr. 



Gr. 



A.R. 1900 



Pracc. 



Var. 
saec. 



DecL 1900 



Praec. 



Var. 
saec. 



Ep. 



Zonen 



B.D. 



3201 
.3202 
3203 
3204 
3205 

-3206 
3207 
3208 
3209 

.3210 

3211 
3212 

-3213 
3214 

-3215 

3216 

3217 
3218 

3219 
3220 

3221 
3222 
3223 
3224 
-3225 

3226 

3227 

.3228 

-^229 

3230 

3231 
3232 

3233 
3234 
3235 

3236 
3237 
3238 
3239 
3240 

324' 
3242 
-3243 
3244 
3245 

3246 
3247 
3248 
3249 
3250 



8.4 
8.9 
8.8 
8.7 
7.9 
6.2 

8.7 
9.0 

9.1 
9.1 

8.6 
8.9 
9.1 
9.0 
9.0 

•8.2 

•8.6 

9.2 

8.2 

9.0 

8.9 
•8.6 

8.3 
8.0 

9.4 

8.7 
8.7 
9.0 

7.5 
8.7 

8.5 
8.8 
8.2 
8.9 
9.4 

7.6 
7.8 
8.7 
6.3 
9.1 

8.8 
9.2 
8.6 
8.7 
8.4 

6.7 
7.0 
8.7 

8.3 
8.6 



8 



7"25?69 
7 3>-59 
7 46.67 
7 46.89 
7 54.42 



i.oo 
1.69 

3.83 
5.06 
6.16 



8 6.53 

[8 17.42 

8 32.32 

8 38.96 

8 39.49 

[8 40.22 
r8 46.11 
8 49.94 
50-99 
57.08 



8 58.24 

8 58.99 

9 4.53 
9 10.41 
9 1306 



14.01 
15.57 
36.42 
36.72 
39.89 



9 42.31 

9 42.87 

9 46.57 

9 55.08 

20 18.00 

8 ao 20.3 7 

20 20.94 

20 29.35 

20 47.06 

20 51.23 



20 53.12 

20 56.18 

21 O.Ol 

0.30 

3.69 



21 

21 



8 21 
21 
21 
21 
21 



13.73 
15.16 
20.23 
25.70 
27.41 



4-2!90i8 

2.8759 
2.8848 

2.8944 
2.9496 

+2.9331 
2.9129 
2.8966 
2.9149 
2.8999 

+2.9296 
2.9401 
2.9465 
2.9200 

2.9325 

+2.9469 

2.9453 
2.8958 
2.8860 
2.9059 

+2.9155 

2.9573 
2.9390 
2.9084 
2.8945 
+2.8928 
2.9168 
2.9182 
2.9148 
2.9184 

+2.8758 
2.8852 
2.9069 

2.9575 
2.9501 

+2.8904 

2.9414 
2.8809 
2.9069 
2.8914 

+2.9206 
2.8766 
2.8919 
2.8790 
2.9104 

+2.8766 
2.9158 
2.9024 
2.9261 
2.9553 



-ofooi8 
0.0015 
0.0016 
0.0017 
0.0024 

-0.0022 
0.0019 
0.0017 
0.0020 
0.0017 

-0.0021 
0.0022 
0.0023 
0.0020 
0.0021 

-0.0023 
0.0023 
0.0017 
0.0016 

. 0.0018 

-0.0020 
0.0025 
0.0022 
0.0018 
0.0017 

-0.0016 
0.0020 
0.0020 
0.0019 
0.0020 

-0.0015 
0.0016 
0.0018 
0.0025 
0.0024 

-0.0016 
0.0022 
0.0015 
0.0018 
0.0016 

-0.0020 
0.0015 
0.0016 
0.0015 
0.0019 

-0.0015 
0.001 9 
0.0017 
0.0021 
0.0025 



- 8«» 48' 14:7 
10 7 2.6 

9 40 40.4 

9 »1 15.7 

6 22 28.1 

- 7 »3 239 

8 15 14.1 

9 4 42.4 
8 9 6.5 

8 55 313.4 

- 7 24 10.7 
6 52 16.3 

6 32 50.6 

7 54 27.0 

7 «6 4.4 

- 6 31 57.4 
6 36 43-0 

9 8 50.9 
9 38 37-5 

8 38 3.5 

-88 47.4 

5 59 53.6 

6 56 30.1 

8 30 49.5 

9 13 26.2 

- 9 18 23.0 

8 4 5«.7 

8 I 23.6 

8 II 50.7 

8 o 30.2 

-10 11 3.5 

9 42 19.5 

8 36 16.7 
6 o 18.5 
6 23 47.2 

- 9 27 38.6 

6 50 41.3 

9 56 58.1 

8 37 49.7 

9 25 19.3 

- 7 55 47.9 
10 10 56.1 

9 24 23.3 

10 3 41.2 

8 27 28.7 

-10 11 23.8 

8 11 17.0 

8 52 40.5 

7 39 46.5 
6 8 44.7 



-Ii!3i6 
".323 
««342 
11.342 

11.351 

-11.359 
11.360 
11.362 
11.364 
11.365 

-"•365 
11.378 
11.396 
11.404 
11.405 

-11.406 
11.413 
11.417 
11.419 
11.426 

-11.427 
11.428 

11-435 
11.442 
11.445 

-11.446 
11.448 

11.473 
11.474 
11.477 

-11.480 
11.481 
11.485 
11.496 
11.523 

-11.526 
11.526 
11.536 
11.558 
if.562 

-11.565 

11.568 

11-573 
11.573 

11.577 

-11.589 
11.591 
11.597 
1 1 .604 
11.606 



-of344 
0.341 
0.342 

0.343 
0.349 

-0.348 
0.345 
0.343 
0.346 

0.343 

-0.347 
0.348 
0.348 

0.345 
0.346 

-0.348 
0.348 
0.342 
0.341 
0.343 

-0.345 
0.349 
0.347 
0.343 
0.342 

-0.341 
0.345 
0.344 
0.344 
0.344 

-0.339 
0.340 
0.342 
0.348 
0.347 

-0.340 
0.346 
0.339 
0.341 
0.340 

-0.343 
0.339 
0.339 
0.338 
0.342 

-0.338 
0.342 
0.340 

0.343 
0.346 



93-7 
95-2 
94.2 
94.2 
93.2 
94.2 

92.7 
95.2 
94.0 
96.2 

94.2 
92.5 
93.7 
94.2 
95.2 

93.7 
92.7 
95.2 
94.2 
92.7 

93-7 
92.7 

93.2 93.7 
92.7 
95.2 

95.2 
94.2 
95.2 
92.7 
95.2 

94.2 
94.2 
95.2 
92.7 
96.2 

94.2 
92.7 
95.2 
94.2 
95.2 

94.2 
95.2 
94.2 
95-2 
93-7 

95-2 
92.7 
95.2 
95.2 
92.7 



21 311 

229 353 

223 237 

228 238 

17 117 241 

225 235 

27 121 

239 352 

27 118 227 354 

352 357 

218 235 

15 19 107 

17 311 

218 236 

225 349 

14* 311 
14* 113 

229 234 383 
223 237 

21 121 

118 228 

12* 115 

15a 107 241 

21 121 

238 356 

239 353 
216 235 

236 357 

27 118 

236 357 

237 241 
223 234 
242 352 

17 117 

311 382 

238 241 
15 107 

229 353 

21 352 

234 356 

218 236 

237 357 

234 239 

223 353 

121 228 

223 353 

27 118 

242 354 

225 354 

17 117 



8^2323 

9 2490 

9 2492 

9 2493 

6 2571 

7 2452 

8 2328 
8 2331 
8 2332 

8 2333 

7 2454 

6 2573 

6 2574 

7 2457 

7 2458 

6 2576 

6 2577 

9 2497 
9 2498 

8 2338 

8 2339 

5 2518 

6 2579 

8 2341 

9 2500 

9 2501 

7 2463 

7 2465 

8 2343 

7 2466 

10 2506 

9 2504 

8 2345 

5 2520 

6 2584 

9 2508 

6 2585 
9 2512 

8 2352 

9 2513 

7 2479 
10 2512 

9 2515 

9 2516 

8 2353 

10 2514 

8 2355 

8 2356 

7 2482 

6 2591 



9. 
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Nr. 


Gr. 


A.R. 1900 


Pracc 


Var. 
saec. 


DecL 1900 


Praec. 


Var. 
saec. 


£p. 


Zonen 


B.D. 


3251 


9.1 


8^2i'»27!48 


+2f8969 


— o!ooi7 


-9** 9' 35^3 


-ii!6o6 


-o!340 


94.2 


238 


242 


9*2518 


3252 


•8.3 


21 39.12 


2.9242 


0.0020 


7 45 48.1 


11.620 


0.342 


94.7 


225 


311* 


7 2484 


3353 


8.4 


21 58.77 


2.9171 


0.0020 


8 8 14.4 


11.643 


0.342 


93.2 


27 


236 


7 2485 


3254 


8.6 


22 12.26 


2.8989 


0.0017 


9 4 45.7 


11.659 


0.339 


93.7 


121 


241 


8 2362 


3*55 


•7.5 


22 21.95 


2.9569 


0.0025 


6 4 47.7 


11.670 


0.345 


93.7 


19 


3II* 


5 2530 


3356 


8.8 


8 22 33.70 


+2.9541 


—0.0024 


-6 13 49.8 


-11.684 


-0.345 


94.2 


17 


353 


6 2596 


3257 


91 


22 44.35 


2.9» 59 


0.0019 


8 13 6.0 


11.697 


0.340 


93.7 


118 


239 


8 2366 


3258 


8.8 


22 48.62 


2.9142 


0.0019 


8 18 31.9 


11.702 


0.340 


93.7 


121 


239 


8 2367 


3259 


•7.8 


22 52.01 


2.9415 


0.0022 


6 53 26.2 


11.706 


0.343 


92.7 


14* 


107 


6 2599 


3260 


9.0 


22 55.04 


2.9041 


0.0017 


8 50 9.3 


11.709 


0.338 


95-2 


242 


352 


8 2369 


3261 


8.6 


8 22 57.93 


+2.9250 


—0.0020 


-7 45 19.5 


-11.713 


-0.341 


94.2 


218 


235 


7 2491 


3262 


9.0 


22 58.09 


2.9404 


0.0022 


6 57 3-1 


11.713 


0.343 


92.7 


15 


107 


6 2601 


3263 


8.9 


23 11.21 


2.9530 


0.0024 


6 18 14.5 


11.729 


0.343 


93.7 


113 


241 


6 2603 


3264» 


9.0 


23 21.95 


2.95 »o 


0.0024 


6 24 27.6 


11.741 


0.343 


94.2 


19 


238 357 


6 2604 


3265 


8.7 


23 23.50 


2.9128 


0.0019 


8 23 50.0 


"•743 


0.339 


92.7 


21 


118 


8 2373 


3266 


6.5 


8 23 28.70 


+2.9111 


—0.0019 


— 8 29 2.9 


-11.749 


-0.339 


94.2 


21 


352 


8 2374 


3267 


8.2 


23 29.74 


2.9227 


0.0020 


7 53 7.5 


11.751 


0.340 


94.2 


216 


235 


7 2495 


3268 


8.7 


23 35.80 


2.8839 


0.0015 


9 53 42.5 


11.758 


0.335 


95.2 94.9 


223 


234^ 354 


9 2529 


3269 


8.1 


23 36.00 


2.9394 


0.0022 


7 47.9 


11.758 


0.342 


93.9 


15 


239 3" 


6 2606 


3270 


8.6 


23 42.08 


2.9233 


0.0020 


7 51 37.8 


11.765 


0.340 


94.2 


216 


235 


7 2496 


3271 


8.2 


8 23 56.38 


+2.9358 


—0.0022 


-7 12 44.6 


—11.782 


-0.342 


94.2 


218 


236 


7 2499 


3272 


6.6 


24 1.81 


2.8934 


0.0016 


9 24 59.8 


11.788 


0.336 


94.2 


223 


228 237 


9 2532 


3273 


8.4 


24 21.65 


2.9076 


0.0018 


8 41 23.6 


11.812 


0.338 


92.7 


27 


121 


8 2381 


3274 


8.3 


24 45.26 


2.9596 


0.0025 


5 59 1.7 


1 1.840 


0.343 


92.9 


17 


25 238 


5 2550 


-3275 


9.5 


24 50.48 


2.9281 


0.0021 


7 38 7.8 


11.846 


0.340 


94.2 


225 


236 


7 2501 


3276 


8.8 


8 24 57.04 


+2.9145 


—0.0019 


— 8 20 50.4 


-11.854 


-0.338 


93.2 


21 


118 241 


8 2385 


3277 


9.4 


25 1.68 


2.9332 


0.0022 


7 22 31.8 


11.859 


0.339 


94.6 


218 


311 


7 2502 


3278 


7.0 


25 3.31 


2.8800 


0.0015 


10 8 2.5 


11.861 


0.334 


94.2 


223 


234 


9 2539 


3279 


8.5 


25 26.92 


2.9328 


0.0022 


7 24 26.4 


11.889 


0.339 


94.2 


218 


235 


7 2505 


3280 


8.5 


25 28.12 


2.9329 


0.0022 


7 24 5.1 


11.890 


0.339 


94.2 


218 


235 


7 2506 


3281 


•7.6 


8 25 30.00 


+2.94^2 


—0.0024 


—6 42 16.7 


—11.892 


-0341 


92.9 


15 


113 117* 


6 2617 


3282 


8.7 


25 32.83 


2.877s 


0.0014 


10 16 53.3 


11.896 


0.332 


94.2 


223 


237 


10 2546 


3283 


8.7 


25 36.69 


2.9278 


0.0021 


7 40 26.0 


11.900 


0.339 


94.2 


225 


236 


7 2508 


3284 


8.5 


25 40.64 


2.9440 


0.0024 


6 49 19.9 


11.905 


0.340 


92.7 


19 


113 


6 2620 


3285 


8.2 


25 42.24 


2.8840 


0.0015 


9 56 54.6 


11.907 


0.333 


94.2 


229 


234 


9 2542 


3286 


7.4 


8 25 47-34 


+2.8858 


—0.0015 


-9 51 44.8 


-11.913 


-0.333 


94.2 


229 


234 


9 2543 


3287 


8.0 


25 52.33 


2.8926 


0.0016 


9 30 42.1 


11.918 


0.334 


94.2 


237 


239 


■ 9 2545 


3288 


9.2 


26 5.20 


2.8866 


0.0015 


9 49 46.7 


11.934 


0.333 


94.2 


229 


238 242 


9 2547 


3289 


8.8 


26 23.70 


2.9007 


0.0017 


9 6 14.7 


11.955 


0.335 


94.5 


27 


118 354 356 


8 2391 


3290 


8.5 


26 24.59 


2.8915 


0.0016 


9 34 59.4 


11.956 


0.334 


94.2 


237 


239 


9 2550 


3291 


9.2 


8 26 30.92 


+2.8950 


—0.0016 


-9 24 14.2 


-11.964 


-0.333 


95.2 


241 


352 


9 2551 


3292 


9.1 


26 39.22 


2.9565 


0.0025 


6 11 12.0 


11.973 


0.341 


92.5 


17 


25 109 


6 2625 


3293 


8.9 


26 39.95 


2.9031 


0.0017 


8 59 22.2 


11.974 


0.334 


92.7 


27 


121 


8 2393 


3294 


9.0 


26 40.58 


2.921 1 


0.0020 


8 2 41.4 


11.975 


0.337 


94.2 


216 


235 


7 2515 


3295 


8.9 


26 42.39 


2.8992 


0.0017 


9 II 31.5 


11.977 


0.334 


93.9 


118 


234 241 


9 2552 


3296 


8.1 


8 26 54.62 


+2.9123 


—0.0018 


-8 30 58.7 


-11.991 


-0.335 


93.5 


21 


228 238 


8 2394 


3297 


8.9 


26 57.82 


2.9475 


0.0024 


6 39 54.5 


11.995 


0.339 


92.7 


19 


113 


6 2628 


3298 


9.1 


27 29.20 


2.9396 


0.0023 


7 5 39.3 


12.032 


0.338 


93.2 


15 


107 242 


6 2630 


3299 


9.2 


28 0.74 


2.9560 


0.0025 


6 14 22.3 


12.068 


0.338 


92.7 


17 


109 


6 2634 


3300 


9.3 
'9 


28 XI.56 
?5 praec, parall 


2.9068 


0.0017 


8 50 25.6 


12.081 


0.333 


93.2 


27 


121 239 


8 2402 

1 
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Zone —6** bis —lo*'. Wien-Ottakring. 



Nr. 



Gr. 



A.R. 1900 



3301 

3302 

3303 

3304 

.3305 

-3306 

3307 

•3308 

•3309 

33«o 

33" 
3312 

•3313 
33»4 
3315 

3316 
33»7 
33>8 
33>9 
3320 

3321 

3323 
3324 
3325 

3326 
3327 
3328 

3329 
3330 

3331 
3332 
3333 
3334 
3335 

3336 
.3337 
3338 
3339 
3340 

3341 
3342 
3343 
3344 
3345 

3346 
3347 
3348 
3349 
3350 



9.2 
8.4 
8.5 
8.6 

8.9 
•8.0 
7-9 
8.9 
9.1 
•7.5 

8.4 
8.4 
8.8 
9.0 
9.0 

8.7 
8.8 
9.0 
8.8 
8.6 

91 
6.1 

8.9 
9.0 
9.0 

9.4 
9.0 

7.9 
8.8 

8.3 

7.5 
8.7 
9.2 
9.2 
8.8 

8.7 
9.6 
8.8 
9.2 
•8.4 

9.0 
9.0 

8.5 
7.3 
8.2 

[7.0] 

8.7 
6.2 
8.8 
8.9 



8*» 28"2l!2l 

28 29.64 

28 35.06 

28 3725 
28 43.58 

8 28 57.77 

29 4.63 



29 
29 



9.09 
16.20 



29 20.30 

8 29 20.45 

29 30-78 

29 50-59 

30 0.70 
30 1.41 



8 30 
30 
30 
30 
30 

8 30 
30 
30 
30 
31 

8 31 
31 
3» 
31 
31 



12.52 
20.94 
22.23 
27.32 
30-93 
32.16 
35«38 
39-57 
4523 
19.99 

29.89 
38.69 
44.63 
47.68 
48.14 



31 49.86 

31 59.62 

32 1.44 
32 2.52 

32 4.03 



32 
32 
32 
32 

32 



10.00 
12.19 
«5-43 
17.89 
25.16 



32 39.06 

32 42.55 

32 55.21 

32 57.«7 

33 7.01 



33 
33 
33 
33 
33 



7.31 

9.28 

24.82 

26.94 

31.36 



Praec. 



+.2!8985 
2.9310 
2.8917 

2.9439 
2.8913 

-•-2.8917 
2.9582 

2.9471 
2.8942 
2.8927 

+2.9243 
2.9564 
2.9342 
2.9569 
2.9048 

+2.91 71 
2.9474 
2.8854 
2.9333 
2.8931 

+2.9155 
a.9308 

2.9497 
2.8854 

2.9494 

+2.9342 
2.8847 
2.8826 
2.8869 
2.8896 

4-2.8988 
2.9439 
2.9455 
2.9456 
2.9024 

+2.9347 
2.8986 
2.9109 
2.9184 
2.9599 

+2.9393 
2.9113 

2.9536 
2.9539 
2.9180 

+2.9153 
2.957» 
2.9568 
2.9214 
2.9091 



Var. 
saec. 



-o?ooi6 
0.002 1 
0.0016 
0.0023 
0.0016 

-0.0016 
0.0026 
0.0024 
0.0016 
0.0016 

-0.0020 
0.0025 
0.0022 
0.0025 
0.0017 

-0.0019 
0.0024 
0.0015 
0.0022 
0.0016 

-0.0019 

0.0021 

0.0024 
0.0015 
0.0024 

-0.0022 
0.0015 
0.0014 
0.0015 
0.0015 

-0.0016 
0.0023 
0.0023 
0.0023 
0.0017 

-0.0022 
0.0016 
0.0018 
0.0019 
0.0026 

-0.0022 
0.0018 
0.0025 
0.0025 
0.0019 

-0.0018 
0.0025 
0.0025 
0.0019 
0.0017 



DecL 1900 



-9**i6'37!o 
7 34 24.9 
9 38 20.9 
6 53 31.3 
9 40 2.1 

-9 39 24.3 
6 8 24.5 
6 44 13-8 
9 3' 52.2 
9 36 38.7 

-7 57 5.8 

6 14 48.9 

7 26 3.6 
6 14 2,3 

8 59 35.8 

—8 21 16.4 

6 44 46.8 
10 I 43.9 

7 29 59-9 

9 37 53.4 
-8 26 57.4 

7 38 16.4 
6 37 56.6 

10 2 26.6 
6 39 42.2 

-7 28 47.5 

10 6 21.4 

10 13 9.5 

9 59 54.0 

9 5» '2.9 

~9 22 2.2 

6 58 28.8 

6 53 13.8 

6 52 54.3 

9 II 2.0 

— 7 28 9.0 

9 23 38.0 

8 44 34.5 
8 20 24.2 
6 7 28.5 

-7 14 12.4 

8 43 50.7 

6 28 27.9 

6 27 31.9 

8 23 13.8 

-8 31 52.9 

6 17 21.4 

6 18 43.7 

8 12 56.3 

8 52 29.0 



Praec. 



2?092 

2.102 
2.108 
2. III 
2.118 

2.135 
2.143 
2.148 
2.156 
2.161 

2. 161 

2.173 
2.196 
2.208 
2.209 

2.221 
2.231 

2.233 
2.238 

2.243 

2.244 
a«a48 
2.253 
2.259 
2.299 

2.31 1 
2.321 
2.328 
2.331 
2.332 

2.334 
2.345 
2.347 
2.348 
2.350 

2.357 
2.359 
2.363 
2.366 

2.374 
2.390 
2.394 
2.409 
2.411 
2.422 

2.422 

2.425 
2.442 

2.445 
2.450 



Var. 
saec. 



-0*332 
0.336 
0.33» 
0.337 
0.331 

-0.33» 
0.338 
0.337 
0.331 
0.331 

-0.334 
0.338 
0.334 
0.337 
0.331 

-0.332 
0.336 
0.329 

0.333 
0.329 

-0.331 
0.335 
0.335 
0.328 

0.335 

-0.332 
0.327 
0.326 
0.327 
0.327 

-0.328 
0.333 
0.333 
0.333 
0.329 

—0.332 
0.328 
0.330 
0.329 
0.334 

-0.332 
0.329 

0.333 
0.333 
0.329 

-0.329 
0.333 
0.332 
0.329 
0.327 



Ep. 



942 
94.2 
94.2 
93-2 
94.2 

94.2 
93-2 
92.7 
94.2 
94.7 
94.2 

92.7 
94.2 
92.7 
92.7 

93.7 
94.7 
94.2 
94-2 
94.8 

93.7 

93-2 
94.2 
92.7 

94.2 
94.8 

94.7 
94.2 
95.2 

95-2 
93-2 
95.7 
95.7 
95.2 

94.2 
96.2 

92.7 
95.2 
92.7 

94.2 
92.7 
93-7 
93-7 
92.7 

92.7 
92.7 
92.7 
93-7 
93.8 



Zonen 



229 234 

218 235 

223 237 

19 238 

223 237 

223 237* 

25 238 

»9 "3 

229 234 

223 313* 

225 236 

17 107 

225 235 

17 107 

21 118 

121 242 

113 356 

234 239 

225 235 

241 3«3 

121 242 
Fund. Cat« 

25 238 

234 239 

25 «13 

225 235 

239 3>3 

229 313 

234 241 

241 353 

244 352 

19 238 

3" 356 

311 356 

244 352 

225 235 

353 357 

21 118 

121 374 
n* «07 

218 236 

21 118 

109 242 

109 242 

27 "9 

27 119 

19 "3 

19 113 

121 241 

121 244 



B.D. 



^2564 
2527 
2569 
2636 
2570 

2571 
2574 
2639 
2572 
2574 



2533 
2642 

2535 
2646 

8 2415 

8 2418 

6 2648 

9 2581 

7 2537 
9 2583 

8 2420 
7 «540 
6 2649 

9 2587 

6 2654 

7 2545 
9 2592 

10 2578 
9 2593 
9 2594 



2595 

2658 

2659I 

2659^^ 

2597 



7 2552 
9 2599 

8 2427 
8 2428 

5 2590 

7 2557 

8 2430 

6 2663 
6 2664 
8 2434 

8 2436 
6 2667 
6 2669 
8 2438 
8 2439 
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Nr. 


Gr. 


3351 


8.4 


3352 


88 


3353 


8.4 


3354 


7.4 


3355 


8.0 


3356 


8.9 


3357 


8.8 


3358 


8.7 


3359 


8.9 


3360 


8.0 


■3361 


•7.7 


3362 


8.3 


3363 


9.3 


3364 


8.3 


3365 


9.5 


3366 


8.3 


3367 


8.2 


3368 


8.8 


3369 


8.9 


3370 


7.8 


3371 


8.2 


3372 


6.3 


3373 


8.3 


3374 


8.7 


3375 


8.1 


3376 


8.8 


3377 


•7.7 


3378 


8.4 


3379 


8.6 


3380 


9.0 


3381 


•7.7 


3382 


8.9 


3383 


8.9 


3384 


8.9 


3385 


•6.9 


3386 


8.6 


3387 


9' 


3388 


8.9 


3389^ 


6.8 


3390 


8.6 


339« 


8.9 


3392 


9» 


3393 


9.1 


3394 


8.4 


3395 


8.9 


3396 


8.6 


3397 


•5.0 


3398 


7.9 


5399 


8.8 


3400 


9.1 



A.R. 1900 



Praec. 


Var. 
saec. 


-•-2?9429 


— o!oo23 


2.9613 


0.0026 


2.9219 


0.0019 


2.9536 


0.0025 


2.8943 


0.0016 


+2.9599 


—0.0026 


2.93 '7 


0.0021 


2.9031 


0.0017 


2.9288 


0.0020 


2.9104 


0.0017 


+2.9032 


—0.0017 


2.8865 


0.0015 


2.9610 


0.0026 


2.9449 


0.0023 


2.961 1 


0.0026 


+2.9569 


—0.0025 


2.9367 


0.0022 


2.9340 


0.0021 


2.9042 


0.0016 


2.8878 


0.0014 


+2.9547 


—0.0025 


2.9139 


0.0018 


2.9177 


0.0019 


2.9604 


0.0025 


2.9592 


0.0025 


+2.8951- 


—0.0015 


2.9235 


0.0019 


2.9289 


0.0020 


2.9319 


0.0021 


2.9515 


0.0024 


+2.9233 


—0.0019 


2.9266 


0.0020 


2.9266 


0.0020 


2.9420 


0.0022 


2.9250 


0.0020 


+2.9434 


—0.0023 


2.9372 


0.0022 


2.9081 


0.0017 


2.901 1 


0.0016 


2.9246 


0.0019 


+2.9058 


—0.0016 


2.9461 


0.0023 


2.9492 


0.0024 


2.9515 


0.0024 


2.9032 


0.0016 


+2.9489 


—0.0023 


2.9488 


0.0023 


2.9621 


0.0026 


2.8880 


0.0013 


2.9097 


0.0017 



Ded. 1900 



Praec. 



Var. 
saec. 



Zonen 



B.D. 



8'»33" 
33 
33 
34 
34 

8 34 
34 
34 
34 
34 

8 34 
34 
35 
35 
35 

8 35 
35 
35 
35 
36 

8 36 9.72 
36 10.58 
36 18.45 

36 2 t. 29 
36 42.22 

8 36 42.91 

36 57.23 

37 0.04 
37 20.84 
37 21.52 



38!52 

42.00 

58.90 

«•23 

3.96 

14.91 
16.52 

3346 
41.95 
49.93 

53.48 
54.44 
3.52 
15.79 
16.26 

42.98 
43.68 
48.53 
57.92 
2.78 



8 



37 
37 
37 
37 
37 



22.07 
22.85 
23.35 
37.43 
38.47 



8 37 50.42 

37 59.64 

38 0.74 
38 3-95 
38 4.91 

8 38 7.74 

38 10.93 

38 15.65« 

38 29.51 

38 36.75 

8 38 41.64 

38 45.80 

39 1.51 
39 12.21 
39 16.74 

Z. 237: Dpi. maj. 



-7* 3'45?2 
6 4 38.0 
8 12 17. 1 
29 47.9 
40 43.5 



6 

9 

-6 

7 
9 

7 



9 34.0 

40 55.0 

13 32.8 

51 4.7 



8 50 45.8 

-9 14 i.i 
10 7 27.0 

6 7 5-5 
6 59 38.6 

6 7 5.9 

—6 21 23.1 

7 27 11.2 

7 35 52.0 

9 12 46.4 
10 5 27.8 

— 6 29 25.6 

8 41 48.8 
8 29 36.1 

10 42.6 
15 7.7 

43 38.1 
12 10.7 

54 31.3 
45 30.8 
41 19.1 



-8 13 29.9 

"8 2 33.2 

* 8 2 33.4 

7 12 49.6 

8 8 26.1 

— 7 8 16.0 

7 29 3.5 

9 4 6.3 
9 26 46.8 

8 10 20.4 

-9 II 54.1 

7 o 13.1 

6 49 55.4 

6 42 50.8 

9 21 II. 7 

-6 51 34.3 

6 52 25.2 

6 8 36.2 

10 II 39.3 

9 1 13.4 



2-458 
2.462 
2.481 
2.484 
2.487 

2.500 
2.502 
2.521 
2.530 
2.540 

2.544 

2.545 
2.555 
2.569 
2.569 

2.600 
2.601 
2.606 
2.617 
2.622 

2.630 
2.631 
2.640 

2.643 
2.667 

2.668 
2.684 
2.687 
2.7 II 
2.711 

2.712 
2.713 
2.7 «3 
2.729 
2.730 

2.744 
2.754 
2.755 
2.759 
2.760 

2.763 
2.767 
2.772 
2.788 
2.796 

2.801 
2.806 
2.824 
2.836 
2.841 



-0.331 
0.333 
0.329 

0.332 
0.326 

-0.332 
0.329 
0.326 
0.328 
0.326 

-0.326 
0.324 
0.331 
0.329 

0.331 

-0.330 
0.328 
0.328 

0.325 
0.322 

-0.329 
0.325 
0.325 
0.330 
0.329 

-0323 
0.325 
0.325 
0.325 
0.328 

-0.325 
0.325 
0.325 
0.327 
0.325 

-0.326 

0.325 
0.322 
0.321 
0.324 

—0.322 
0.326 
0.326 

0.327 
0.321 

-0.325 
0.325 
0.327 
0.318 
0.321 



94.2 
92.7 
94.2 

92.7 
94.2 

92.7 
94.2 
94.7 
94.2 
92.7 

94.7 
94.2 

93.7 
94.2 

94.7 

93.7 
94.2 
94.2 
94.2 
94.8 

92.7 
92.7 
92.7 
92.7 

92.7 

94.2 

92.7 
94.2 
94.2 
92.7 

92.7 
94.2 
94.2 
94.2 
94.2 

93-7 
94.6 

93.3 
94.2 
92.7 

94.2 
93-8 
95.8 92.7 
93.2 
94.2 

92.7 
93.7 
92.7 
94.2 

93.3 



238 242 

17 107 

238 241 

25 109 

223 237 

17 126 

225 235 

223 3»3 

235 239 
21 118 

223 3'3* 

229 234 

107 244 

238 242 

244 311 

19 3" 

236 239 
225 236 
223 234 
241 313 

25 109 

21 118 

27 121 

17 113 

19 113 

234 241 

21* 118 

218 235 

236 242 

25 126 

21^ 118 

238 239 

238 239 

236 242 

225 235* 

126 241 

218 311 

27 119 244 

223 237 

21 119 

229 234 

126 242 

19 107 414a 

25 238 

223 237 

19 107 

107 239* 

17 109 

229 234 

27 118 244 



6*2670 

5 2599 

8 2440 

6 2671 

9 2607 

6 2673 

7 2566 
9 2610 

7 2570 

8 2444 

9 2612 
9 2613 

5 2603 

6 2683 

5 2605 

6 2685 

7 2573 

7 2574 
9 2619 
9 2621 

6 2686 

8 2452 

8 2454 
6 2687 

6 2690 

9 2623 
8 2456 

7 2581 

7 2582 

6 2695 

8 2459 

7 2583I 
7 2583II; 
7 2584 

7 2587 

6 2700 

7 2588 

8 2464 

9 2630 

8 2465 

9 2631 
6 2702 
6 2703 
6 2705 
9 2635 

6 2707 

6 2708 

5 2619 

10 2619 

8 2471 



<x 






' i5"5i i5"7i 15*74 









\ 
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Zone —6** bis —10^ Wien-Ottakring. 



Nr. 



Gr. 



A.R. 1900 



Praec 


Var. 
saec 


+2!9272 


— 0?0020 


2.8897 


0.0014 


2.9089 


0.0017 


2.9308 


0.0020 


2.9621 


00026 


+3.9541 


—0.0024 


2.9319 


0.0020 


2.9547 


0.0024 


2.941 1 


0.0022 


2.9591 


0.0025 


+2.9624 


-0.0025 


2.9096 


0.0017 


2.8952 


0.0014 


2.9435 


0.0022 


2.9185 


0.0018 


+2.9649 


—0.0026 


2.9248 


0.0019 


2.9496 


0.0023 


2.8959 


0.0014 


2.9278 


0.0020 


+2.9588 


—0.0025 


2.9654 


0.0026 


2.9630 


0.0025 


2.9377 


0.0021 


2.9496 


0.0023 


+2.9098 


— o.ooi 7 


2.9070 


0.00 1 6 


2.9250 


0.0019 


2.9325 


0.0020 


2.9554 


0.0024 


+2.9595 


-0.0025 


2.9230 


0.0019 


2.9537 


0.0024 


2.9388 


0.0021 


2.9469 


0.0022 


+2.9054 


—0.0016 


2.9269 


0.0019 


2.9266 


0.0019 


2.9626 


0.0025 


2.8956 


0.0013 


+2.9552 


-0.0023 


2.937 t 


0.0020 


2.9134 


0.0016 


2.9219 


0.0017 


2.9189 


0.0017 


+2.9074 


—0.0015 


a-9536 


0.0023 


2.9192 


0.0017 


2.9220 


0.0017 


2.9606 


0.0024 



DecL 1900 



Praec 



Var. 
saec. 



£p. 



Zonen 



B.D. 



3401 
3402 
3403 
3404 
3405 

3406 
3407 
3408 
3409 
3410 

34" 
3412 

3413 
3414 
3415 
3416 

34'7 
3418 

3419 
3420 

3421 
3422 
3423 
3424 
3425 

3426 

3427 
3428 
3429 
3430 

3431 
3432 
3433 
3434 
•3435 

-3436 
3437 
3438 
3439 
3440 

3441 
3442 
3443 
3444 
3445 

3446 
3447 
3448 
3449 
3450 



8.9 
8.9 
8.9 
7.6 
8.8 

6.8 
9.2 
8.0 
9.0 
8.8 

8.2 
9.4 

•7.6 
7.5 

•8.7 

7.7 
7.2 

9.3 
8.8 

8.7 
8.1 

9-1 
6.6 
8.1 
8.9 
9.2 
9-1 
8.5 
9.0 

8.4 

8.4 
•9.1 
8.8 
8.7 
9.4 

9.0 
8.2 
6.2 
9.0 
9.2 

8.8 
8.6 
8.0 
9.3 

7.7 

9.1 
6.0 
•9.0 
9.1 
8.1 



8** 39" 38^99 
39 4309 
39 4592 
39 58.39 

39 59.20 

8 40 22.22 

40 30.53 
40 57." 
40 58.12 

1.47 



41 
8 41 
41 
41 
41 
41 

8 41 25.65 

41 4326 

41 4367 

41 46.32 

41 48.78 



3-94 

4.52 

9.55 

12.52 

14.72 



8 42 
43 



4.60 
8.01 

43 8.63 

43 21.67 

43 24.78 

8 43 27.78 

43 48.06 

43 5396 

44 5.67 
44 II.OI 

8 44 15.29 

44 19.43 

44 21.52 

44 28.44 

44 38.18 

8 44 4'-42 

44 43.07 

44 47.99 

44 55-64 

45 18.69 

8 45 52.24 

45 53-55 

46 14.41 
46 23.99 
46 28.20 

8 46 36.16 

46 39.56 

46 41.25 

46 47.28 

46 49.25 



-8» 4'35'8 

10 7 27.5 

9 4 48.4 

7 53 29.2 

6 9 54.8 

—6 36 54.0 

7 50 46.2 

6 35 58.6 

7 21 4.7 

6 21 12.4 

—6 10 30.3 

9 4 55.2 

9 52 42.4 

7 13 '1-3 

8 36 8.4 

-6 2 44.2 

8 16 30.0 
6 53 53.5 

9 51 35.9 
8 6 10.6 

—6 23 29.6 

6 3 9.6 

6 II 22.4 

7 36 12.7 
6 56 37.8 



-9 9 

9 19 

8 19 

7 54 
6 38 

-6 24 

8 27 

6 44 

7 34 

7 7 
—9 26 

8 14 

8 15 

6 15 
10 o 

— 6 41' 

7 42 

9 3 

8 34 
8 44 



12.0 
21.3 

14.7 
47.6 
22.8 

31.0 
9.0 
7.1 

18.4 

37.9 
26.2 
37.9 
55.1 
6.5 
19.8 

26.0 
22.8 
5.0 
49.4 
56.0 



—9 24 1.2 

6 48 8.7 

8 44 12.4 

8 35 22.4 

6 24 34.1 



2?866 
2.870 

2.873 
2.887 
2.888 

2.914 
2.923 

2.953 
2.954 
2.958 

2.960 
2.961 
2.967 
2.970 
2.972 

2.985 
3-004 
3.005 
3.008 
3.010 

3.028 
3.098 
3.099 
3.113 
3.1 17 

3.120 
3.142 

3.149 
3.162 

3.167 

3.172 
3-177 
3.179 
3.187 
3-197 

3.201 
3.203 
3.208 
3.216 
3.242 

3.278 
3280 

3303 
3.313 
3-318 

3.327 
3-330 
3.332 
3.338 
3.341 



—0:322 
0.318 
0.320 
0.322 
0.326 

-0.325 
0.321 

0.324 
0.322 
0.324 

-0.325 
0.319 
0.317 
0.323 
0.320 

-0.324 

0.319 
0.322 
0.316 
0.320 

-0.323 
0.322 
0.322 

0.319 
0.320 

—0.316 
0.314 
0.317 
0.317 
0.320 

—0.320 
0.316 

0.319 
0.318 
0.318 

-0.313 
0.316 

0.315 
0.319 
0.312 

-0.317 
0.316 

0.313 
0.313 
0.313 
-0.3 II 
0.319 
0.313 
0.313 
0.317 



94.2 
94.2 

93.5 
94.2 
92.7 

92.7 
94.2 

92.7 
94.2 
92.7 

92.7 
94.0 
94.2 
94.2 
93.7 
94.6 
92.7 
93-7 
94.2 
94.2 

92.7 
92.7 
97.7 
94.2 
92.7 
92.7 
93.5 
93.9 
94.2 
92.7 

93.7 
92.6 
92.7 
94.2 
93.7 

93.6 
92.7 
92.7 

93.7 
94.2 

92.7 
94.2 
92.7 
93.7 
92.7 

93.2 

92.7 
93.7 
92.7 



225 235 

229 234 

21 23 118 353 

225 236 

17 109 

25 113 

218 236 

25 113 

235 239 
19 126 

17 109 

27 119 244 353 

223 234* 

236 242 
121* 241 

126 244 357 

27 119 

109 239 

223 234 

225 235 

19 107 

25 "3 

126 414 

225 235 

19 109 

21 118 

29 229 234 

23 119 353 

225 236 

17 126 



119 



107 239 

23* 27 

17 126 

235 241 

113 239 

29 234 244 

21 118 

21 118 

107 242 

223 229 237 

17 109 

225 235 

23 119 

121 241 

27 121 

29 234 
Fond. Cat. 

27 121* 

119 241 

25 126 



7*2595 
9 2641 

8 2474 
7 2597 
6 2713 



2714 
2603 

2717 
2605 
3718 



6 2719 

8 2480 

9 2648 

7 2607 

8 2482 

5 2625 

8 2486 

6 3720 

9 2652 

7 2609 



2723 
2635 
2727 
2617 
2729 



8 2492 

9 2663 
8 2494 

7 2623 
6 2731 

6 2733 

8 3498 

6 2733 

7 2627 
6 2735 

9 2666 

8 3499 

8 2500 
6 2736 

9 2671 

6 2740 

7 2634 

8 2501 
8 2503 

8 2504 

9 2675 
6 2743 
8 2507 
8 2508 
6 2744 



6 
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ko 
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Nr. 


Gr. 


A.R. 1900 


Praec. 


Var. 
saec. 


DecL 1900 


Praec. 


Var. 
saec. 


Ep. 


Zonen 


B.D. 


3451 


8.1 


8'» 46- 52*05 


-•-2!9i9i 


— o!ooi7 


-8%4' 57?6 


-13-344 


-o!3i3 


92.6 


21 


27 lai 


8*2509 


3453 


8.6 


47 1.85 


2.9460 


0.0021 


7 14 21.0 


13-354 


0.316 


94.2 


225 


235 


7 2637 


3453 


8.5 


47 901 


2.9407 


0.0020 


7 32 52.8 


13.362 


0.314 


94.2 


236 


242 


7 2639 


3454 


9.6 


47 35.76 


2.9587 


0.0024 


6 32 6.3 


13.380 


0.315 


.92.7 


25 


126 


6 2748 


3455 


8.2 


47 32.05 


2.9443 


0.0021 


7 21 18.2 


13.387 


0.314 


94.2 


225 


236 


7 2641 


3456 


8.8 


8 47 3704 


+2.9057 


—0.0014 


-9 31 45.7 


-13.392 


-0.310 


94.2 


223 


237 


9 2678 


3457 


8.6 


47 39« I 


2.9049 


0.0014 


9 34 36.6 


13.395 


0.310 


94.2 


223 


237 


9 2679 


.3458 


9.2 


47 5220 


2.9061 


0.0014 


9 31 o.i 


13.409 


0.310 


94.2 


229 


234 


9 2680 


3459 


8.9 


48 17.99 


2.9449 


0.0021 


7 20 37.3 


13.437 


0.313 


94.2 


225 


235 239 


7 2647 


3460 


8.6 


48 22.62 


2.9451 


0.0021 


7 19 58.9 


13.442 


0.313 


94.2 


235 


241 


7 2649 


3461 


8.8 


8 48 37.28 


+2.9648 


-0.0025 


-6 12 53.2 


-13.458 


-0.315 


92.7 


19 


109 


6 2752 


3462 


9.5 


48 51.52 


2.9237 


0.0017 


8 33 34.1 


13.473 


0.310 


93.3 


23 


119 244 


8 2516 


3463 


8.9 


48 56.11 


2.9647 


0.0025 


6 13 47.4 


13.478 


0.314 


92.7 


19 


109 


6 2754 


3464 


9.0 


48 56.37 


2.9465 


0.0021 


7 16 2.6 


13.478 


0.312 


94.9 


236 


239 356 


7 2653 


3465 


9.1 


48 58.19 


2.9150 


0.0016 


9 3 21.9 


13.480 


0.309 


92.7 


27 


121 


8 2517 


3466 


9.2 


8 49 4.29 


-4-2.9488 


—0.0022 


-7 8 17.9 


-13.487 


-0.313 


92.7 


17 


107 


6 2756 


3467 


7.6 


49 22.26 


2.9271 


0.0018 


8 22 53.8 


13.506 


0.310 


93.7 


118 


241 


8 2518 


3468 


9.0 


49 23.97 


2.9097 


0.0015 


9 22 14.0 


13.508 


0.308 


93.6 


29 


234 237 


9 2686 


3469 


8.7 


49 3'. 16 


2.9193 


0.0017 


8 49 32.2 


13.516 


0.309 


94.0 


21 


119 244 353 


8 2520 


3470 


8.6 


49 41.59 


2.9516 


0.0022 


6 59 32.5 


13.527 


0.312 


92.7 


17 


126 


6 2759 


347» 


9.2 


8 49 45.77 


-4-2.9269 


—0.0018 


-8 24 31.2 


-13.532 


-0.309 


93.2 


23 


118 242 


8 2523 


3473 


7.5 


50 0.42 


2.9441 


0.0021 


7 26 15.8 


13.547 


0.311 


94.2 


225 


236 


7 2658 


3473 


8.9 


50 23.66 


2.9451 


0.0021 


7 23 28.7 


13572 


0.310 


94.2 


225 


236 


7 2660 


3474* 




50 35.55 


2.9418 


0.0020 


7 35 17.6 


13.585 


0.310 


94.2 


235 


239 


7 2661 


3475 


8.1 


50 36.86 


2.9074 


0.0014 


9 32 38.2 


13.587 


0.306 


93.5 


29 


223 234 


9 2693 


3476 


8.1 


8 50 4784 


-4-2.9214 


—0.0017 


-8 45 34.4 


-13.598 


-0.307 


93.2 


21 


27 311 


8 2525 


3477 


8.8 


51 3370 


2.9426 


0.0020 


7 34 13.7 


13-647 


0.309 


94.2 


235 


239 


7 2665 


3478 


9.3 


51 41.08 


2.9447 


0.0021 


7 26 56.3 


13.655 


0.309 


94.2 


225 


236 


7 2668 


3479 


9.0 


51 41.41 


2.9081 


0.0014 


9 32 35-6 


13.656 


0.305 


93.2 


29 


234 


9 2694 


3480 


•9.1 


51 54.14 


2.9235 


0.0017 


8 40 11.9 


13.669 


0.306 


94.0 


21* 


118 244 353 


8 2532 


3481 


8.7 


8 51 55.61 


-4-2.9389 


—0.0020 


-7 47 39.0 


-13.671 


-0.307 


94.7 


241 


311 


7 2669 


3482 


8.7 


51 55.76 


2.9012 


0.0013 


9 57 3.4 


13.671 


0.304 


93.2 


31 


237 


9 2695 


3483 


8.7 


52 10.60 


2.9138 


0.0015 


9 14 11.5 


13.687 


0.305 


94.2 


223 


237 


9 2696 


3484 


8.9 


52 21.20 


2.9640 


0.0025 


6 21 19.1 


13.698 


0.310 


92.5 


19 


25 109 


6 2772 


-3485 


9.2 


52 22.13 


2.9165 


0.0016 


9 5 23.0 


13699 


0.305 


93.9 


23 


119 356 


8 2533 


-«486 


9.1 


8 52 26.88 


-4-2.9169 


—0.0016 


-9 4 24.7 


-13.704 


-0.305 


92.7 


23 


119 


8 2534 


3487 


8.9 


52 29.33 


2.9462 


0.0021 


7 22 56.3 


13.707 


0.308 


94.2 


235 


241 


7 2671 


3488 


8.6 


52 34.25 


2.9176 


0.0016 


9 1 58.8 


13.712 


0.305 


92.7 


27 


121 


8 2536 


3489 


8.3 


52 36.39 


2.9526 


0.0022 


7 1 32.3 


13.714 


0.309 


92.7 


17 


107 


6 2774 


3490 


9.1 


52 39.70 


2.9636 


0.0024 


6 22 58.8 


13.718 


0.310 


92.7 


19 


109 


6 2776 


3491 


7.6 


8 52 39.96 


-4-2.9060 


—0.0014 


-9 42 21. 1 


-13.718 


-0.304 


93.2 


31 


234 


9 2701 


3492 


8.8 


52 47.77 


2.9292 


0.0018 


8 22 42.3 


13.726 


0.306 


93.7 


121 


242 


8 2538 


3493 


9.3 


52 53.68 


2.9534 


0.0022 


6 58 47-7 


13.733 


0.308 


92.7 


17 


107 


6 2777 


3494 


8.5 


53 6.04 


2.9609 


0.0024 


6 33 19.4 


13.746 


0.308 


92.7 


19 


126 


6 2778 


3495 


8.9 


53 30.69 


2.9336 


0.0019 


8 8 51.9 


13.772 


0.305 


94.7 


225 


311 


7 2677 


3496 


•9.1 


8 53 56.54 


-4-2.9317 


—0.0018 


—8 16 31.9 


-13799 


-0.304 


92.7 


21* 


118 


8 2541 


3497 


8.7 


54 3.01 


2.9020 


0.0013 


9 58 53.7 


13.806 


0.301 


93.2 


29 


234 


9 2707 


3498 


7.7 


54 27.60 


2.9263 


0.0017 


8 36 6.1 


13.832 


0.303 


92.7 


23 


119 


8 2543 


3499 


8.5 


54 36.33 


2.9334 


0.0018 


8 12 2.7 


13.841 


0.304 


92.7 


21 


118 


8 2545 


^500 


9.1 
1 I 


54 3906 
)pl. med. 


2.9390 


0.0019 


7 52 16.4 


13.844 


0.304 


94.2 


225 


235 


7 2684 

1 






fr* 



6-<r 



fo 

Kr 




Zone —6** bis — lo**. Wien- Ottakring. 



3501 

-3502 

3503 

3504 

•3505 

3506 

-4M507 

3508 ^ 

-3509 

-*35»o 

35" 
35f2 

3S'3 
3514 
35>5 

3516 

Ht'3517 
35i8 

35^9 

■tt^52o 

352t 
3522 

3523 
3524 
-3525 

3526 

3527 
3528 

3529 
3530 

353» 
3532 
3533 
3534 
3535 

3536 
'3537 
3538 
3539 
3540 

3541 
3542 
3543 
3544 
3545 

3546 
3547 
3548 
3549 
3550 



Gr. 



8.6 
•8.9 
8.9 
9-2 
9.2 

7.4 
8.8 
7.2 

9.4 
8.6 

6.7 
9.1 
8.7 
7.7 
9.1 

9.0 
9.2 
7.8 
8.8 
8.8 

9.2 
8.8 
8.7 

8.7 
8.6 

7-9 
8.6 

9.1 
9.0 

8.5 

9.1 
8.8 
9.0 
8.7 
8.9 

7-0 
8.1 
9.0 
8.3 
8.5 

8.6 

9.3 
8.0 

•8.7 
8.6 

7.7 
8.5 
•9.0 
8.9 
8.6 



A.R. 1900 



8*'54"50?23 
55 5.12 
55 8.06 
55 8.77 
55 22.33 



8 



28.73 
34.60 

53.30 
56.09 
56.42 

9.79 
10.66 

2399 
28.70 

35.84 

45.88 

58.38 

3.75 

4.17 

6.09 

6.31 
49.38 
49.56 
5307 

8.55 

8,58 15.63 

58 30.47 

58 34.46 

58 39.91 

58 51. »6 



55 
55 
55 
55 
55 

56 
56 
56 
56 
56 

56 
56 
57 
57 
57 

57 
57 
57 
57 
58 



8 



58 
59 
59 
59 
59 

o 
o 
o 
o 
o 

I 
I 

I 
I 

I 
I 
I 

2 
2 



52.22 
5.00 
20.01 
28.23 
37.14 

6.83 
19.17 

47.10 
47.46 
59.70 

3.46 
10.38 
22.19 

32.35 
36.20 

41.78 
5 »•29 
54-22 
0.87 
15.10 



Praec. 


Var. 
saec. 


+2?9224 


— o?ooi6 


2.9330 


0.0017 


2.9594 


0.0022 


2.9594 


0.O022 


2.9496 


0.0020 


+2.9247 


—0.0016 


2.9168 


0.0014 


2.9238 


0.0016 


2.9232 


0.0015 


2.9542 


0.0021 


+2.9235 


—0.0016 


2.9015 


0.0012 


2.9645 


0.0023 


2.9457 


0.0019 


2.9599 


0.0022 


+2.9355 


—0.0018 


2.9203 


0.0015 


2.9385 


0.0018 


2.9641 


0.0023 


2.9158 


0.0014 


+2.9659 


—0.0024 


2.9369 


0.0018 


2.9287 


0.0016 


2.9216 


0.0015 


2.9072 


0.0012 


+2.9288 


—0.0016 


2.9285 


0.0016 


2.9664 


0.0023 


2.9515 


0.0020 


2.9361 


0.0017 


+2.9393 


—0.0018 


2.9425 


0.0019 


2.9229 


0.0015 


2.9013 


0.00 II 


2.9109 


0.0013 


•4-2.9108 


—0.0013 


2.9181 


0.0014 


2.9426 


0.0018 


2.9536 


0.0020 


2.9382 


0.0018 


■4-2.9287 


—0.0016 


2.9237 


0.0015 


2.91 16 


0.0013 


2.9342 


0.0017 


2.9599 


0.0022 


+2.9181 


—0.0014 


2.9094 


0.0012 


2.9341 


0.0017 


2.9555 


0.0021 


2.95 »4 


0.0020 



DecL 1900 



-8^50' io"4 

8 14 11.2 
6 42 7.3 

6 41 59.9 

7 »6 36.7 

-8 43 

9 M 

8 48 
8 50 
7 I 

-8 49 
10 6 
6 



7 
6 

-8 
9 
7 
6 

9 



-6 22 
8 6 
8 34 

8 59 

9 5" 

-835 
8 36 

6 22 

7 15 

8 II 



42.2 

34.3 

0.6 

21.6 

17.7 

40.9 
15.5 
5.4 
57.6 
30.5 

55.5 
44.7 
46.3 
3.« 
47.4» 

14.1 

13.5 
^3.8 
50.3 
23-5 

41.5 
58.3 
42.8 
34.6 
12.2 



* Z. 118: DpLmaj., com. 9?7 



-7 59 29.9 

7 48 50.2 

8 58 29.4 
10 15 27.1 

9 41 570 

-9 43 29.4 

9 18 19.5 

7 51 40.1 

7 12 23.1 

8 8 9.5 

—8 42 6.1 

9 o 20.4 

9 43 57.7 

8 23 36.6 

6 5' 13.4 
—9 21 31.0 

9 52 54-5 
8 24 43.6 

7 7 42.3 
7 23 19.2 

46!i(i) 48?! 



Praec. 



-I3?856 
13872 

13.875 
13.876 
13-890 

-13.896 
13.903 
13.922 

13.925 
13.926 

-13.940 
13-941 
13-954 
13-959 
»3-967 

-13-977 
13-990 
13.996 
13-997 
13.999 

-13-999 
14.044 
14.044 

14.047 
14.064 

-14.071 
14.086 
14.090 
14.096 
14.108 

-14.109 
14.122 
14.138 
14.146 
«4.155 

-14.186 

14.199 
14.227 
14.228 
14.240 

-14.244 
14.251 
14.263 
14.274 
14.278 

-14.283 

M.293 
14.296 

»4.303 
I4.3»8 



Var. 
saec. 



—0:302 
0.303 
0.306 
0.306 
0.304 

—0.302 
0.301 
0.300 
0.300 
0.304 

—0.300 
0.299 
0.305 
0.303 
0.303 

—0.301 
0.299 
0.302 

0.304 
0.298 

-0.304 
0.300 
0.299 
0.298 
0.296 

—0.298 
0.298 
0.302 
0.300 
0.298 

—0.298 
0.298 
0.296 
0.294 
0.294 

—0.294 
0.295 
0.296 
0.298 
0.296 

-0.295 
0.293 
0.292 
0.294 
0.297 

—0.293 
0.292 
0.294 
0.296 
0.295 



£p. 



92.7 
94.7 
93-5 
93.6 
94.3 
92.7 

93.2 
92.6 

93.7 
92.7 

92.7 
93-5 
93-7 
94.2 
92.7 

94.2 
93.7 
93.7 
92.8 

93.2 

93-2 
94.2 

93.7 
93-3 
92.9 

92.7 
92.7 
93-7 
93.9 
93-6 

93.7 
94.5 
92.7 

93-5 
93-2 

93-2 
93.2 
93-9 
93.2 
94.3 

92.7 
93.3 
93-2 
92.7 
92.7 

93-2 

94.2 

93.2 93.7 

92.7 

93.7 



Zonen 



27 

121* 

»7 
»7 



121 
. 356 

25 »09 353 

25 353 



29 

21 
21 



235 244 

23 119 

29 234 
21 27 118 

X2I 242 

19 107 

27 118 

31 223 237 

19 3" 

225 236 

17 109 

225 235 

119 239 

126 241 

19 107 112 

29 234 

25 107 242 

126 225 314 

118 239 

23 119 244 
3» 234 

18 

21 

107 242 

112 236 241 

27 235 244 

126 239 

225 235 314 

23 "9 

31 223 237 

29 234 

29 234 

3« 237 

126 225 236 

19 112 239 

126 239 314 

21 118 

23 119 244 

29 234 

27 ii8* 

17 107 

3» 237 

223 237 

2ia 118* 242 

19 109 

112 239 



B.D. 



8*2546 

8 2547 

6 2781I 

6 278111 

7 2688 

8 2549 

9 2715 
8 2551 
8 2552 
6 2784 

8 2554 

9 2718 

6 2787 

7 2696 

6 2789 

7 2699 

8 2561 
7 2701 
6 2794 

9 2723 

6 2795 

7 2704 

8 2564 

8 2565 

9 2726 

8 2568 

8 2569 

6 280 t 

7 2707 

8 2570 

7 2709 

7 2712 

8 2573 
10 2732 

9 2732 

9 2733 

9 2735 

7 2715 

7 2714 

7 2716 

8 2577 

8 2578 

9 2739 

8 2580 
6 2817 

9 2740 
9 2741 
8 2582 
6 2821 
7. 2721 



Fr 

Ho 

lc<? 
<r 

Ar 

^^ 



Zone —6° bis —10°. Wien-Ottakring. 



73 



Nr. 


Gr. 


A.R. 


1900 


Praec. 


Var. 
saec. 


DecL 1900 


Praec. 


Var. 
saec. 


Ep. 


Zonen 


B.D. 


3551 


8.1 


9»' 2- 


»28!i7 


-4-2!9023 


— o?ooii 


— io*»i9'48!9 


-I4?33i 


—0^290 


94.7 


223 3»3 


10*2746 


3552 


8.2 




37.10 


2.9545 


0.0020 


7 12 38.8 


14.340 


0.295 


93.2 


19 235 


7 2725 


3553 


7.7 




54.03 


2.9066 


O.OOII 


10 5 16.7 


U.357 


0.290 


94.2 


223 237 


9 2746 


3554' 


8.7 




55.83 


2.9626 


0.0022 


6 44 3.8 


'4.359 


0.295 


92.7 


17 126 


6 2825 


3555 


7.5 




56.40 


2.9174 


0.0013 


9 27 4.6 


14.360 


0.291 


93.8 


31 3'3 


9 2747 


3556 


•8.0 


9 3 


3-35 


+2.9516 


—0.0020 


- 7 24 6.5 


-14.367 


-0.294 


94.2 


235* 241 


7 2726 


3557 


9.3 




25.53 


2.9593 


0.0021 


6 56 47.2 


14.389 


0.295 


93.7 


19 3M 


6 2826 


3558 


9.0 




30.50 


2.9076 


O.OOII 


10 3 26.6 


14.394 


0.289 


94.3 


237 244 


9 2749 


3559 


9.1 




35. >S 


2.9338 


0.0016 


8 29 36.0 


14.399 


0.291 


93.7 


119 242 


8 2587 


3560 


8.1 




48.28 


2.9258 


0.0014 


8 58 52.4 


14.412 


0.290 


93.7 


121 242 


8 2589 


3561 


5-9 


9 3 


48.5a 


H-a.939o 


—0.0017 


- 8 11 6.1 


-14.413 


-0.293 




Fund. Cat 


8 9588 


3562 


8.7 




14.28 


2.9137 


0.0012 


9 43 42.5 


14.439 


0.289 


93.8 


29 313 


9 2750 


^3563 


9.0 




16.73 


2.945« 


0.0018 


7 50 10.3 


14.441 


0.291 


94.7 


239 3" 


7 2734 


3564 


8.0 




19.79 


2.9461 


0.0019 


7 46 33.0 


14.444 


0.291 


94.2 


235 239 


7 2735 


3565 


8.9 




20.99 


2.9208 


0.0013 


9 18 2.6 


14.445 


0.289 


93.9 


31 237 314 


9 2753 


3566 


•8.5 


9 4 


41.94 


+2.9390 


—0.0017 


— 8 13 8.2 


-14.467 


—0.291 


92.7 


21 119* 


8 2592 


3567 


•5.0 




42.19 


2.9363 


0.0016 


8 22 53.1 


14.467 


0.290 


92.7 


23 121* 


8 2593 


3568 


8.8 




43.30 


2.9463 


0.0019 


7 46 3«.6 


14.468 


0.291 


94.2 


235 239 


7 2736 


3569 


7.0 




49.18 


2.9174 


0.0012 


9 31 53.4 


14.474 


0.288 


93.8 


29 313 


9 2755 


3570 


8.6 




50.81 


2.9423 


0.0018 


8 I 32.6 


14.476 


0.291 


94.2 


236 241 


7 2739 


3571 


9.' 


9 4 


56.59 


+2.9479 


—0.0019 


- 7 41 16.6 


-14.481 


—0.291 


94.2 


225 236 


7 2740 


3573 


8.8 




0.53 


2.9402 


0.0017 


8 9 47.6 


14.485 


0.290 


93.7 


121 '242 


7 2741 


3573 


•8.5 




19.90 


2.9394 


0.0016 


8 13 22.5 


14.505 


0.290 


92.7 


21 119* 


8 2598 


-3574 


9.2 




33.18 


2.9628 


0.0021 


6 47 5 '.5 


14.518 


0.291 


92.7 


17 126 


6 2830 


! 3575 


8.9 




54.09 


2.9354 


0.0016 


8 28 53.9 


M.539 


0.288 


92.7 


27 118 


8 2600 


3576 


9.2 


9 6 


19.38 


+2.9080 


—O.OOII 


-10 9 47.1 


-14.565 


—0.286 


92.7 


3' '23 


9 2761 


3577 


8.5 




21.98 


2.9356 


0.0016 


8 29 23.9 


14.567 


0.288 


93.2 


23 118 244 


8 2601 


•3578 


•8.7 




S4.78 


2.9673 


0.0022 


6 34 11.6 


14.600 


0.290 


92.6 


9* '09 


6 2839 


3579 


8.9 




6.06 


2.9491 


0.0018 


7 41 34.4 


14.61 1 


0.288 


93.7 


121 225 


7 2754 


3580 


9.5» 




8.05 


2.9680 


0.0022 


6 3» 49.9 


14.613 


0.290 


92.7 


17 109 


6 2840 


3581 


9.6 


9 7 


15.24 


+2.9593 


—0.0020 


- 7 4 10.5 


—14.621 


—0.289 


92.7 


19 112 


6 2841 


W582 


9.4 




24.20 


2.9648 


0.0021 


6 44 11.8 


14.629 


0.289 


92.7 


25 126 


6 2842I 


-3583 


9.2 




25.08 


2.9648 


0.0021 


6 44 14.4 


14630 


0.289 


92.7 


25 126 


6 2842" 


3584 


9.0 




27.82 


2.9705 


0.0022 


6 23 0.8 


14.633 


0.290 


96.9 


239 244 419 


6 2843 


3585 


•8.5 




28.72 


2.9683 


0.0022 


6 31 11.6 


14.634 


0.289 


92.6 


9* 109 ' 


6 2844 


3586 


6.0 


9 7 


29.79 


+2.9654 


—0.0021 


- 6 41 59.3 


-14.635 


—0.289 


94.2 


235 239 


6 2845 


3587 


7.8 




38.07 


2.9064 


0.0009 


10 19 2.3 


14.643 


0.283 


92.7 


3' 123 


10 2767 


.3588 


9.4 




39.07 


2.9181 


O.OOII 


9 36 43-5 


14.644 


0.284 


93-2 


29 234 


9 2766 


-3589 


8.8 




5103 


2.9361 


0.0015 


8 31 10.9 


14.656 


0.286 


93.2 


23 118 242 


8 2608 


3590 


8.6 


8 


6.14 


2.9401 


0.0016 


8 17 i.i 


14.671 


0.286 


92.7 


21 119 


8 2610 


3591 


8.7 


9 8 


7.28 


+2.9586 


—0.0020 


- 7 8 38.3 


-14.672 


-0.288 


93.7 


112 239 


6 2850 


1 3592 


9.1 


8 


13.72 


2.9077 


0.0009 


10 15 53.0 


14.679 


0.282 


92.7 


3» "3 


10 2775 


1 3593 


8.9 


8 


21.09 


2.9466 


0.0017 


7 53 27.8 


14.686 


0.286 


93.7 


121 225 


7 2759 


3594 


•8.3 


8 


56.46 


2.9702 


0.0022 


6 26 34.3 


14.721 


0.287 


93.2 


9* 126 244 


6 285s 


3595 


8.9 


9 


24.12 


2.9476 


0.0017 


7 5« 43.6 


14.748 


0.285 


93-7 


121 225 


7 2763 


3596 


9.0 


9 9 


40.89 


+2.9716 


—0.0022 


— 6 22 46.5 


-14.765 


—0.286 


92.7 


19 126 


6 2857 


j 3597 


9.1 


9 


55-21 


2.9740 


0.0023 


6 14 7.5 


14.779 


0287 


. 94.2 


236 239 


6 2858 


3598» 


•7.0 


9 


59.M 


2.9402 


0.0016 


8 20 35.7 


14.783 


0.283 


92.7 


21* 118 


8 2615 


3599 


8.8 


10 


0.24 


2.9680 


0.0022 


6 36 52.8 


14.784 


0.286 


94.3 


236 242 244 


6 2860 


3600 


9.1 


10 


19.78 


2.9186 


0.00 1 1 


9 41 44.9 


14.803 


0.281 


92.7 


29 123 


9 2777 




1 1 


'ripL maj. 


j 


'Z.17: 9- 


■2 Z. 109: 
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S.118: cor 


n. 9?7 









Po 
k 

kr* 



ff 

1^ 



10 



74 



Zone —ö* bis —lo**. Wien-Ottakring. 



Nr. 



Gr. 



A.R. 1900 



Praec. 



Var. 
saec. 



DecL 1900 



Praec. 



Var. 
saec. 



£p. 



Zonen 



B.D. 



3601 
360a 
3603 
3604 
3605 

3606 
3607 
-3608 
3609 
3610 

361 1 

3612 

13 

3615 

3616 

3617 
3618 

3619 
3620 

3621 
3622 
-3623 
3624 
3625 

•3626 

3627 

3628 

3629 

-3630 

3631 
363a 
3633 
3634 
3635 

3636 
3637 
3638 
3639 
3640 

3641 
3642 
3643 
3644 
3645 

3646 
3647 
3648 
3649 
3650 



•9.4 
7.9 
7.8 

9.4 
8.7 

7.9 
9.2 
9.6 

9.5 
8.1 

9.3 
8.7 
9.4 
9.2 

8.6 

6.0 
7.7 
8.9 
9.3 
9.« 

8.6 
•9.1 
9.5 
9.1 
8.2 

9.2 

8.2 
8.8 
9.0 
8.3 
9.2 
•8.7 
•9.4 
8.6 

9.6 

7.0 

4.9 
8.6 

8.9 

7.5 

•8.8 

8.8 

91 
8.6 
8.2 

8.8 

8.3 
9.2 

8.2 
9-3 



'25-08 

26.94 
27.91 
28.77 
32.27 

39.16 
46.80 
58.08 
6.761 
10.09 

15.10 
22.86 
24.89 
37-33 
45.74 

47.47 
7.25 
10.57 
13.94 
36.37 

3996 
13.44 
19.94 
21.08 

28.39 

33.83 
54.27 
9.57 
37.43 
27.91 

39.75 
21.84 
22.06 
33.83 
35.43 

28.15 
36.12 
38.82 
44.34 
49.43 

35.64 
43.71 
47.33 
57.73 
59.61 

4.00 
II. 18 
18.81 
37.30 
57." 



-4-2!9697 

3.9357 
3.9450 
2.9528 

3.9553 

-•-2.9410 
2.9128 
2.9196 
2.9748 
2.9476 

-•-2.9746 
2.9361 
2.9700 
2.9217 
2.9739 

-^2.9417 
2.9279 
3.9341 
3.9741 
2.9100 

+2.9625 
2.9626 
2.9640 

3.93" 
2.9406 

-•-2.9670 
2.9165 

3.9783 
2.9308 
2.9496 

-•-2.9568 
2.9498 
2.9498 
2.9128 

3.9513 

+3.9305 

3.9315 
2.9420 
2.9606 
2.9601 

-1-2.9769 
2.9408 
2.9463 
2.9503 
2.9188 

+2.9571 
2.9271 
2.9791 

2.9499 
2.9788 



—0:0022 
0.0014 
0.0017 
0.0018 
0.0019 

—0.0016 
0.00 10 

O.OOII 

0.0023 
0.0017 

—0.0023 
0.0014 
0.0022 

O.OOII 

0.0023 

—0.0016 
0.0012 
0.0014 
0.0023 
0.0009 

—0.0019 
0.0019 
0.0019 
0.0012 
0.0014 

—0.0020 
0.0009 
0.0023 
0.0012 
0.0016 

—0.0018 
0.0016 
0.0016 
0.0008 
0.0016 

—O.OOII 

0.0012 
0.0014 
0.0018 
0.0018 

—0.0022 
0.0014 
0.0015 
0.0016 
0.0009 

—0.0017 

O.OOII 

0.0022 
0.0015 
0.0021 



-6»3i' I5?5 
8 38 47-3 
8 4 1.8 

34 49.5 

35 37.0 

19 36.7 
4 20.2 

39 54.5 
13 22.4 
56 2.9 



7 
7 

-8 
10 

9 
6 

7 



-6 14 3.8 

8 39 44.0 
6 3" 45.3 

9 33 50.0 
6 17 5«-4 

-8 19 38.1 

9 »3 9.4 

8 48 45.7 

6 17 36.2 
10 19 56.5 

-7 3 37.8 

7 3 33.4 
6 58 33.» 

9 3 3.9 

8 27 44.9 



-6 47 
9 59 

6 5 
9 7 

7 55 

-7 28 

7 57 

7 57 

10 18 

7 51 

-9 II 

9 7 

8 27 
7 16 

7 18 

-6 14 54.9 

8 35 7.7 

8 14 13.3 

7 59 4-2 
10 o 4.8 

-7 33 48.7 

9 38 43.5 
6 8 2.6 

8 2 11.7 
6 10 27.9 



173 
34.6 
11.8 
23.0 

57.3 

49.8 
9.9 
3.7 
7.0 

51.5 

10.3« 

531 

47.7 

29.2 

20.2 



4:809 
4.810 
4.8 II 
4.812 
4.816 

4.822 
4.830 
4.841 
4.850 
4.853 

4.858 
4.865 
4.867 
4.879 
4.888 

4.889 
4.909 

4.9 '2 
4.915 
4.927 

4.94" 
4.973 
4.979 
4.980 
4.988 

4.993 
5.013 
5027 
5.045 
5-045 

5.056 
5.097 
5097 
5099 
5.100 

5.103 
5.111 
5.113 
5.I18 

5.133 

5.158 
5.175 
5.179 
5.189 
5190 

5.195 
5.201 
5.209 
5.226 
5.345 



-o!285 
0.282 
0.283 
0.283 
0.284 

-0.282 
0.280 
0.280 
0.285 
0.282 

-0.285 
0.281 
0.284 
0.279 
0.284 

-K>.28f 

0.279 
0.279 
0.283 
0.277 

-0.281 
0.282 
0.280 
0.278 
0.278 

-0.280 
0.276 
0.281 
0.276 
0.278 

-0.278 

0.277 
0.277 

0.273 

0.276 

-0.275 
0.275 

0.276 

0.277 
0.277 

-0.278 

0.274 
0.274 
0.274 

0.271 

-0.274 

0.272 

0.277 
0.273 

0.276 



92.6 

92.7 

93-7 
94.2 
94.2 

93.7 
93-3 
93.7 
99.0 
94.2 

94.6 
93.7 
93.6 
94.3 
93.7 
92.7 

93.7 
92.7 
92.7 
93-3 

93.3 
92.6 

93.9 
92.6 

93-3 

94.9 
92.6 
93-3 
92.6 

93-3 93.7 

94.2 

93.3 

97.7 

93-3 

94.9 
92.6 95.0 

93.7 

93.3 

94.3 

93.7 

93.5 

92.7 

93.3 
94.6 
92.6 

94.3 
93.3 
92.7 
93.6 
92.7 



9' 109 

33 119 

121 241 

325 235 

335 342 

21 118 

31 334 

33 133 

126 400 417 418 

235 341 

25 126 400 

23 119 

19 236 244 

234 242 

112 239 

18 

33 



21 

27 



23 121 

25 112 

29 234 

19 126 244 

9* 109 

126 236 239 

23 27 119 

21 118 242 

339 313 314 

31 33 133 

25 112 244 

21 27 119 
350 121 225 



325 
35 

121* 

39 
242 

21 

21 

33 

335 

112 

9* 
33 
37 
35 
31 



335 
121* 242 

417 
123 234 
313 314 

27 133 419^ 
119 

118 244 
339 
339 

19 109 
118 

119 344 
121 400 
33 133 



335 235 

39 334 

25 126 

34 121 314 

19 126 



6'' 2862 
8 2618 
7 2766 
7 3767 

7 2768 

8 2619 

9 3779 
9 3781 

6 2867 

7 3773 

6 2868 

8 2622 
6 2869 

9 2785 
6 2872 



8 2623 


9 2788 


8 2625 


6 2874 


10 2796 


6 2875 


6 2877 


6 2880 


8 2629 


8 2631 


6 2882- 


9 3793 


5 3773 


8 2638 


7 2778 


7 3779 


7 2782I 


7 27820 


10 2808 


7 3783 


9 2801 


8 3643 


8 2644 


7 3784 


7 3785 


6 2891 


8 2647 


8 2649 


7 3789 


9 2808 


7 2790 


9 2809 


5 3781 


7 3791 


5 3784» 
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Nr. 



Gr. 



A.R. 1900 



Praec. 



Var. 
saec. 



DecL 1900 



Praec 



Var. 
saec. 



Ep. 



Zonen 



B.D. 



3651 
3652 
3653 
3654 
3655 

3656 
•3657 
3658 
3659 
3660 

-3661 
366a 

-3663 
3664 
3665 

3666 
3667 
3668 
.3669 
3670 

3671 
367a« 

3673 
3674 
3675 

.3676 
3677 
3678 
3679 
3680 

3681 
368a 
3683 
3684 
3685 

3686 
3687 
•3688 
3689 
3690* 

3691 
3692 
3693 
3694 
3695 

3696 
-3697 

3698 
.3699 

3700 



8.7 
6.5 
9.3 
7.8 
8.4 

9.4 
9.2 
9.0 

•8.5 
8.8 

•9.1 
8.8 

91 
9.0 
8.8 

9.0 
8.9 
8.9 
9.2 

8.5 

9.2 
9.2 
8.9 
8.7 
9.2 

9.0 
8.8 

9.1 
9.2 
6.6 

9.1 
9.3 

9.0 

8.5 
7.6 

9.2 

7.5 
7.0 

8.3 

6.8 

•7.8 
8.0 
9.0 

•7.0 
8.8 

7.8 
9.0 
•9.0 
9.3 
8.9 



9»» 17-57!! 4 

17 58.25 

17 58.32 

18 12.55 

18 27.73 

9 19 2.77 

19 27.51 
19 3114 
19 32.55 

19 50.62 

9 «9 5 '-54 

20 6.94 
ao 18.58 
20 20.06 
20 21.28 

9 20 25.18 

20 41.41 

20 45.11 

20 53.57 

20 54.64 



21 3.54 

21 6.14 

21 29.86 

21 33.58 

21 33.70 

21 47.56 

21 50.71 

22 2.37 
22 20.58 
22 20.69 

32 26.11 

22 34.55 

99 40*39 

22 54. «9 

22 57.49 



23 
23 
23 
23 
23 

23 
23 
23 
23 
23 

24 
24 
24 
25 
25 



1.94 
13.66 
16.88 
24.55 
27.45 

28.54 
31.23 
38.25 
49.57 
54.63 

0.43 
1.06 

35.51 

9.24 

38.92 



-l-2!9629 
2.9288 

2.9789 
2.9618 
2.9626 

+2.9416 
2.9360 
2.9365 
2.9753 
2.9554 

+2.9758 
2.9223 
2.9422 
2.9417 
2.9305 

+2.9251 
2.9300 
2.9313 
2.9673 
2.9210 

+2.9673 
2.9793 
2.9503 
2.9651 
2.9279 

+2.9587 
2.9280 
2.9672 
2.9595 
2.9415 

+2.9803 
2.9636 
9*9509 

2.9700 

2.9333 

+2.9458 
2.9300 
2.9647 
2.9593 
2.9307 

+2.9257 
3.9428 
2.9396 

2.9267 

2.9529 
+2.9540 

2.9594 
2.9689 
2.9720 

2.9224 



— o!ooi7 
0.00 10 
0.0021 
0.0017 
0.0017 

—0.0012 

O.OOII 

0.00 II 

0.0030 

0.0016 

—0.0020 
0.0008 
0.0012 
0.0012 
0.0010 

—0.0009 
0.00 10 
0.00 10 
0.0018 
0.0007 

—0.0018 
0.00a I 
0.0014 
0.0017 
0.0009 

—0.0016 

0.00 10 

0.0018 
0.0016 
0.0012 

—0.0021 
0.0016 
0.0014 
0.0017 
0.0009 

—0.0012 
0.0008 
0.0016 
0.0015 
0.0008 

—0.0007 

O.OOII 

0.00 10 
0.0007 
0.0014 

—0.0014 
0.0015 
0.0017 
0.0018 
0.0006 



-7* »2' 3474 

9 24 39.9 

6 10 1.3 

7 17 9.4 

7 14 37.7 

-8 37 55.0 

9 o 52.6 

8 59 0.3 

6 27 21.9 

7 45 50.4 
-6 25 42.5 

9 56 2.2 

8 38 52.6 

8 40 57.8 

9 24 54.5* 
-9 46 10.7 

9 27 50.2 

9 22 45-5 

7 I 44.0 
10 3 21.2 

-7 2 5.0 

6 14 25.4 

8 10 0.4 

7 11 39.0 

9 38 22.4 

-7 38 1.5 

9 38 58.1 

7 4 24.1 

7 36 5.8 

8 47 23.0 

—6 12 54.2 

7 19 48.6 

8 13 30.9 

6 55 16.7 

9 21 41.4 

-8 32 6.4 

9 35 21.9 

7 17 7.2 

7 39 10.2 
9 33 4.2 

-9 53 0.2 

8 45 36.9 

8 58 22.3 

9 50 6.4 
8 6 5.0 

-8 I 54.0 

7 40 30.6 

7 3 27.4 

6 52 7.9 

10 13 0.8 



-'5-245 
15.246 
15.246 
15.260 
15.274 

-15.307 
15-330 
15.334 
15.335 
15.352 

-15.353 
15-367 
15.378 
15.380 
15.381 

-15.384 
15-399 
15.403 
15.411 
15-412 

-15.420 
15423 
15-445 
15.448 
15-448 

-15.461 
15-464 
15-475 
15-492 
15.492 

-15.497 
15-505 
15.510 
15-523 
15526 

-15-530 
15-541 
15.544 
15-551 
15553 

-15.554 
15-557 
15.563 
15.574 
15-578 

-15-584 
15.584 
15.616 

15.647 
15674 



-07274 
0.271 
0.276 
0.273 
0.273 

—0.270 
0.270 
0.270 

0.273 
0.270 

—0.272 
0.267 
0.269 
0.269 
0.268 

—0.266 
0.267 
0.267 
0.270 
0.266 

—0.270 
0.271 
0.268 
0.269 
0.266 

—0.267 
0.265 
0.268 
0.267 
0.265 

—0.269 
0.267 
0.968 
0.267 
0.264 

-0.265 
0.263 
0.266 
0.265 
0.263 

—0.262 
0.264 
0.264 
0.262 
0.265 

—0.264 
0.264 
0.265 
0.265 
0.259 



93.2 
930 
97-7 
93-3 
93.2 

93.2 

93-3 
92.7 
92.6 
93-9 

92.7 
92.6 

92.7 

92.7 

92.7 95-9 

94.9 
93-2 
92.7 
93.8 
93-8 

92.8 
94.3 
93-2 
92.7 
93.8 

93-6 
93-2 
92:8 95.9 
94.2 
92.7 

93.6 
94.8 

92.7 
93.2 

92.7 
92.8 
93-3 
93.3 
92.8 

93.9 
92.7 
92.7 
93-8 
92.8 

92.8 

93.3 
92.6 

93-2 
93.8 



35 
29 
126 418 



112 239 
31 123 234 



35 
34 



121 239 

112 132 225 

118 242 

119 244 



ai 

23 

23 119 

9* 109 

121 225 236 

9* 126 

31 33 123 

27 118 

21 118 

29 123 417^ 

31 234 400 

29 234 

29 123 

126 24a 

33 313 

19 132 

25 313 314 

35 121 225 

34 112 
129 242 

35 235 239 
31 234 

19 132 418^ 

235 239 

27 119 

25 132 313 

244 314 
Pund.Cat. 

19 126 

29 234 



27 
33 



121 
129 



34 235 

35 235 
31 129 

33 244 313* 
23 119 

27 119 

29 313* 

37 121 

34 121 

35 235 
9* 109 

19 112 242 

129 239 



7*2792 
9 2816 

5 27840 
7 2795 

7 2798 

8 2663 
8 2665 

8 2666 

6 2899 

7 2803 

6 2901 

9 2825 

8 2668 

8 2669 

9 2826 

9 2827 
9 2828 
9 2829 
6 2903 
9 2830 



2904 
2905 
2806 
2807 
2834 
2808 

2835 
2912 
2810 
8 2678 

6 2913 

7 2811 

8 9680 

6 2917 

9 2840 

8 2683 

9 2841 

7 2813 

7 2814 
9 2843 

9 2844 

8 2686 

8 2687 

9 2845 
7 2816 



2819 
2818 

2923 
2925 



10 2851 
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Zone —6® bis —10**. Wien-Ottakring. 



Nr. 



Gr. 



A.R. 1900 



Praec. 



Var. 
saec. 



Decl. 1900 



Praec. 



Var. 
saec. 



Ep. 



Zonen 



B.D. 



3701 
3703 
3703 
3704 
3705 

3706 

-+6707 
3708 

3709 
3710 

371» 
3712 
3713 
37M 
3715 
3716 

37>7 
3718 

3719 
3720 

3721 

3722 

3723 
3724 
3725 
3726 

3727 
3728 

3729 
3730 

3731 
3732 
3733 
3734 
3735 

3736 
3737 
►3738 
3739 
3740 

3741 
3742 
3743 
3744 
3745 

3746 
3747 
3748 
3749 
3750 



8.5 
8.4 
8.9 
•8.8 
8.9 

9.0 
8.2 
8.0 
9.0 
8.5 
8.8 

6.3 

•8.0 

6.0 

8.7 

8.4 
6.8 
9.0 

8.7 
8.1 

9.0 
7.0 
•8.6 
9.0 
9.4 

8.7 

8.5 

•8.8 

8.3 
9.0 

9.5 
8.7 
9.1 
8.9 
8.1 

8.8 
9.0 

9.1 
8.1 

•8.9 

8.8 
9.0 
9.5 
6.3 
•9.2 

9.5 
9.3 
9.0 
8.7 
•8.6 



9" 25 
25 
25 
26 
26 

9 26 
26 
26 
26 
26 

9 26 
26 
26 
27 
27 

9 27 
28 
28 
28 
28 

9 28 
28 
28 
28 
28 

9 28 
29 
29 
29 
30 

9 30 
30 
30 
30 
30 

9 31 
31 
31 
3« 
3« 

9 31 
32 
32 
32 
33 

9 33 
33 
33 
33 
33 



•45^60 

5703 

58.27 

0.38 

3-54 

8.72 
12.36 
27-49 
33.73 
36.93 
40.90 

46.43 
5*.o6 

3.75 
17.21 

30.10 
6.80 
»3.29 
13.64 
15.61 

22.84 
22.91 
24.53 
47.75 
48.40 

54.98 

7.64 

37.92 

54.57 

4.77 

8.85 
12.25 
25.49 
40.55 
41.81 

15.22 
44.16 
47-74 
47.99 
52.69 

55.67 
9.22 

43-18^ 

57.36 

4.97 

5.16 
11.74» 
18.94 
21.82 

36.97 



+2?957o 
2.9562 

2.9591 
2.9817 
2.9370 

+2.9353 
2.9535 
2.9605 
2.9710 
2.9332 

+2.9602 

2.9249 
2.9702 

2.9279 
2.9519 

+2.9672 
2.9563 
2.9303 
2.9444 
2.9326 

•4-2.9620 
2.9756 
2.9855 
2.9743 
2.9684 

+2.9300 
2.9269 
2.9359 
2.9715 
2.9356 

+2.9774 
2.9781 
2.9316 
2.9825 
2.9567 

+2.9739 

2.9255 
2.9726 
2.9572 
2.9798 

+2.9451 
2.9667 
2.9292 

- 2.9464 
2.9723 

+2.9729 
2.9292 
2.9637 
2.9659 
2.9720 



-0:0014 
0.0014 
0.0016 
0.0020 
0.0009 

-0.0008 
0.0013 
0.0015 
0.0017 
0.0008 

-0.0015 
0.0006 
0.0017 
0.0006 
0.0013 

-0.0015 
0.0013 
0.0007 
0.00 10 
0.0007 

-0.0014 
0.0017 
0.0020 
0.0017 
0.0015 

-0.0005 
0.0005 
0.0007 
0.0016 
0.0007 

-0.0017 
0.0017 
0.0006 
0.0019 
0.0012 

-0.0016 
0.0003 
0.0015 

0.00 12 
0.0017 

-0.0008 
0.0013 
0.0004 
0.0008 
0.0015 

-0.0015 
0.0003 
0.0013 
0.0013 
0.0014 



-7** 54' 21:3 

7 58 12.8 

7 46 30.6 

6 14 47.0 
9 15 46.9 

—9 22 52.3 

8 9 29.3 

7 42 14.4 

6 59 2.9 

9 32 48.6 

-7 43 43.6 

10 6 39.7 

7 3 19.5 
9 55 46.9 

8 18 58.7 

-7 17 13.0 

8 3 41.5 

9 49 45.4 

8 52 22.9 

9 40 25.7 

-7 40 19.3 

6 44 46.9 

6 3 56.8 

6 50 42.9 

7 15 25.0 

-9 53 7.4 

10 6 48.6 

9 31 23.6 

7 5 11.9 
9 34 3-2 

-6 41 15.1 

6 38 29.6 

9 5» 47.8 

6 20 55.9 

8 8 32.6 

-6 58 23.5 

10 21 9.7 

7 5 12.3 

8 9 59.9 

6 35 4.0 

-9 o 15.3 

7 30 43.2 
10 9 20.0 

8 58 29.9 
7 9 14-5' 

-7 7 '6.4 

10 II 20.2 

7 46 44-2 

7 37 23.1 

7 " 58.6 



-i5?68o 
15.690 
15.691 

15.693 
15.696 

-15.701 
15.704 
15.718 

15.723 

15.727 

-I5-730 
15.735 
15.739 
15.75» 
15.763 

-15.774 
15.808 

15.813 
15.814 

15.815 
-15.822 
15.822 
15.823 
15.844 
15.845 

-15.850 
15.862 
15.889 
15.904 
15.913 

-15.916 
15.919 
15.931 
15.944 
15.945 

-«5.975 
16.000 
16.004 
16.004 
16.008 

— 16.011 
16.022 
16.052 
16.065 
16.071 

—16.071 
16.077 
16.083 
16.086 
16.099 



-0?262 
0.262 
0.262 
0.264 
0.260 

-0.259 
0.261 
0.261 
0.262 
0.258 

-0.261 
0.258 
0.261 
0.257 
0.259 

-0.260 
0.259 
0.255 
0.257 
0.256 

-0.258 
0.259 
0.260 
0.259 
0.259 

-0.255 
0.254 
0.254 
0.257 
0.253 

-0.257 
0.257 
0.252 
0.257 
0.255 

-0.255 
0.251 

0.254 

0.253 
0.254 

-0.251 
0.253 
0.249 
0.250 
0.252 

-0.252 
0.249 
0.251 
0.251 
0.252 



93.7 
92.8 

93-3 
92.7 
94.2 

93.2 
92.7 

93.7 
92.7 

93.8 

93.2 
94.2 
92.6 
93.2 
92.7 

93-7 
93-7 
92.8 
92.6 
92.8 

93.3 
92.7 
92.7 
92.7 

93-8 

93.2 

93-2 

93.8 

92.7 

94.3 
92.7 98.9 

92.7 
93.6 94.2 

92.7 

93-5 

92.7 
94.3 
92.7 
93.3 
92.6 

92.7 
93.0 
94.6 
92.7 
92.9 

92.9 
94.0 94.6 
92.8 
92.6 
92.9 



132 225 

34 132 

35 235 
25* 116 

234 239 

33 234 

23 121 

119 22s 

19 112 

129 242 

37 H9 225 
234 239 
9* 126 
29 234 
23 118 

121 242 

119 225 

29 129 

23 27 118 

31 129 

37 121 244 
19 116 
9* 126 
25 112 
132 242 

29 234 

33 234 - 
31* 313 
25 126 

'32 239 313 

19 1160417^419^ 
35 109 
33a 234 239 
35 "2 

34 119 235 244 

25 126 
129 239 313 
25 126 

34 119 244 
9* f09 

23 118 

35 37 121 235 
29 129 400 

23 i'8 

13* 112 132 

19 112 132 
29 33« 129 400 
37 121 
34 37 «19 
13* 112 121 



7*2824 
7 2826 
7 2827 

6 2928 
9 2850 

9 2852 

7 2828 
7 2829 

6 2931 
9 2854 

7 2831 
9 2856 

6 2933 
9 2858 

8 2700 

7 2834 

7 2836 

9 2861 

8 2702 

9 2863 

2837 
2939 
2834 
2940 
2840 



t 



l 



9 2869 
9 2871 
9 2873 
6 2945 
9 2876 

6 2946 
6 2947 
9 2880 

6 2950 

7 2843 

6 2952 
10 2876 

6 2955 

7 2846 

6 2956 

8 2721 

7 2847 

9 2889 

8 2725 
6 2959 



2958 
2890 
2851 
2852 

2853 



^ 43''o 43'i4 43-30 ' 15-9 i4-7 



I2r8 



• ii?75 ii!6i ii?75 "-86 
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Nr. 



Gr. 



3751 
3752 
3753 
3754 
3755 

3756 
3757 
3758 
3759 
3760 

3761 
3762 
3763 
3764 
3765 

3766 

3767 
3768 

3769 
3770 

3771 
3773 
3773 
3774 
3775 

3776 
3777 
3778 
3779 
3780 

3781 
3782 
3783 
3784 
3785 

3786 

3787 
3788 

•3789 
3790 

-3791 
3792 
3793 
3794 
3795 

3796 

-3797 

3798 

3799 
3800 



9.3 
8.9 
8.9 
8.9 
8.1 

6.0 

9.1 
9.2 
7.6 
9.2 

6.3 
9.t 
9.2 
7.6 
9.1 

8.4 
9.1 
7-4 
9.1 
8.4 

9.3 
♦8.2 
9.0 
9.0 
9.1 

9.« 

8.9 

9.1 

•8.0 

•8.6 

9.2 
9.0 
9.3 
9.5 
•8.3 

9.0 

9.3 
7.6 
9.2 

•8.8 

9.0 
9.0 
8.2 
•8.6 
9.0 

6.8 
9.6 
7.0 
8.7 
8.7 



A.R. 1900 



9" 33" 53-93 
34 4.27 
34 35-09 
34 50.32 
34 53.08 



9 34 
34 
35 
35 
35 

9 35 

35 
35 
35 
36 

9 36 
36 
36 
36 
36 

9 37 
37 
37 
37 
37 

9 37 
37 
38 
38 
38 

9 38 
38 
38 
39 
39 

9 40 
40 
40 
40 
40 

9 41 
41 
41 
41 

42 

9 42 
42 
42 

42 
42 



54.48 
57.78 

1.67 
11.96 
22.43 
27.26 
35.05 
36.71 
43.26 

8.06 

14.75 
1581 
34.49 
50.71 
51.08 

3.48 
16.21 
22.86 
29.72 

45-75 

56.52 
59.54 
0.82 
14.27 
26.18 

36.80 
56.26 

59.41 
48.28 
5476 

15.18 
25.47 
28.94 
40.39 
45.93 

13.67 
24.46 

44.^4 

47.82 

4.24 

11.59 
14.28 

16.75 
17.01 

18.53 



Praec. 



+2*9742 
2.9330 
2.9761 
2.9661 
2.9295 

+2.9316 
2.9360 
2.9851 
2.9526 
2.9704 

+2.9292 
2.9574 
2.9541 
2.9840 
2.9883 

+2.9739 
2.9474 
2.9340 

2.9777 
2.9863 

+2.9791 
2.9727 
2.971 1 
2.9686 
2.9684 

+2.9395 
2.9325 
2.9541 
2.9888 
2.9862 

+2.9501 
2.9431 
2.9755 
2.9704 
2.9888 

+2.9722 

2.9732 
2.9650 

2.9549 
2.9914 

+2.9395 
2.9548 
2.9418 
2.9841 
2.9656 

+2.9386 
2.9464 
2.9356 
2.9348 
fl.9567 



Var. 
saec. 



DecL 1900 



—0:0015 
0.0004 
0.0015 
0.0013 
0.0003 

—0.0004 
0.0005 
0.0017 
0.0008 
0.0013 

—0.0002 
0.00 10 
0.0009 
0.0016 
0.0017 

—0.0013 
0.0007 
0.0003 
0.0014 
0.0017 

—0.0015 
0.0013 
0.0013 
0.0012 
0.0012 

—0.0004 
0.0002 
0.0008 
0.0017 
0.0015 

—0.0006 
0.0004 
0.0012 
0.00 II 
0.0016 

—0.0012 
0.0012 
0.00 10 
0.0007 
0.0017 

—0.0002 
0.0006 
0.0003 
0,0013 
0.0009 

— 0.000 1 
0.0003 
0.0000 
0.0000 
0.0006 



- 7'' 3' 14:5 
9 58 26.8 

6 57 16.4 

7 40 24.2 
10 15 36.2 

-10 7 5.2 

9 48 29.5 

6 19 44.4 

8 38 30.6 

7 23 37.7 
-10 18 57.81 

8 19 41.5 

8 33 50.7 
6 26 4.0 
6 8 23.3 

- 7 10 26.0 

9 4 36.1 
10 2 51.5 

6 55 45.0 

6 18 20.1 

- 6 49 52.0 

7 18 32.4 
7 25 39.9 
7 37 9.8 

7 38 37.3 

- 9 44 5-5 
10 14 19.3 

8 41 16.7 
6 10 25.4 

6 22 36.6 

-9 o 18.4 

9 31 58.6 

7 10 41.6 

7 35 38.3 

6 14 38.8 

- 7 29 1.9 

7 24 59.7 

8 I 17.0 
8 46 20.2 
6 5 12.3 

- 9 55 46.4 

8 49 14.5 

9 47 31.6 
6 39 56.0 

8 3 36.9 

-10 3 38.5" 

9 29 19.0 
10 16 51.8 
10 20 16.7 

8 43 25.9 



Praec. 



-i6!ii4 
16.123 

16.149 
16.163 
16.165 

-16.166 
16.169 
16.172 
16.181 
16.190 

-16.194 
16.201 
16.202 
16.208 
16.229 

-16.235 
16.236 
16.252 
16.266 
16.266 

-16.277 
16.288 
16.293 
16.299 
16.313 

-16.322 
16.324 
16.325 
16.337 
16.347 

-16.356 
16.372 

16.375 
16.416 
16.421 

-16.438 

16.447 
16.450 

16.459 
1 6.464 

-16.487 
16.496 

16.513 
16.515 
16.529 

-16.535 
16.537 
16.539 
16.539 
16.541 



Var. 
saec. 



— o?25i 

p.247 
0.250 

0.249 
0.246 

—0.246 
0.246 
0.250 
0.247 
0.249 

-0.245 
0.247 
0.247 
0.249 
0.249 

—0.248 
0.245 
0.244 
0.247 
0.248 

—0.246 
0.246 
0.246 

0.245 
0.244 

—0.242 
0.242 

0.243 
0.246 
0.245 

—0.242 
0.241 

0.244 
0.241 
0.243 

—0.242 
0.241 
0.240 
0.239 
0.242 

-0.237 
0.238 
0.236 
0.239 
0.238 

—0.236 
0.237 
0.235 
0.235 
0.237 



£p. 



92.7 
93.2 
92.7 
93-3 
93.8 

93.2 
94.2 
92.8 
92.7 
94.8 

93.2 96.3 

92.7 

92.7 

92.8 
93.8 93-9 

92.7 
92.7 

93.3 
92.8 
92.8 

92.8 
93-3 
93-9 
92.8 
92.8 

92.8 

93.« 
93-2 
92.7 
92.6 

92.6 
928 
92.9 

93.3 
92.7 

93.3 
93.3 
93.7 
94.6 
92.5 

93.3 
92.7 
92.8 95-9 
92.5 
92.6 

92.8 
94.2 
92.8 
92.8 
93.2 93-6 



Zonen 



19 126 

31 234 

25 126 

34 235 
129 239 

31 234 

234 244 

35 132 
23 118 

244 313 

33 234 419^ 
27 118 

23 119 

35 126 

132 245^ 246 

19 112 

27 119 

31 234 

25 132 

35 126 

25 132 

37 235^ 

133 235 244 

34 121 

34 119 
29 129 
31 234 

23 118 246 
13* 116 
9* 112 

23 27 118 

33 129 

19 126 132 

35 121 244 

9^ 25 112 132 

34 119 246 
37 121 246 

116 244 

23 118 400 

13* 19 114 

29 129 234 

27 118 

29 129 417^ 

9* 25 112 

35 37 116 



29 

234 

31 

31 



129 
244 
132 
132 



27a 118 119 245 



B.D. 



6*>2963 
9 2893 

6 2968 

7 2857 
10 2886 

9 2898 

9 2899 

6 2971 

8 2733 

7 2860 

10 2888 

8 2735 
8 2736 
6 2974 

5 2865 

6 2975 

8 2738 

9 2903 
6 2978 
6 2977 

6 2979 

7 2867 
7 2869 
7 2871 

7 2873 

9 29Ö8 
10 2897 

8 2742 

5 2876 

6 2985 

8 2749 

9 291 1 

6 2987 

7 2879 

6 2989 

7 2880 
7 2881 

7 2882 

8 2758 

5 2890 

9 2917 

8 2760 

9 2920 

6 2997 

7 2889 



9 2922 

9 2923 

10 2918 

10 2919 

8 2763 



» 5877 56?2 58:5 
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Zone —6^ bis — lo^ Wien-Ottakring. 



Nr. 



Gr. 



A.R. 1900 



Praec. 



Var. 
saec. 



DecL 1900 



Praec. 



Var. 
saec. 



£p. 



Zonen 



B.D. 



3801 
3802 
-S803 
3804 
3805 

3806 
3807 
3808 
3809 
3810 

381 1 
3813 
3813 
3814 
3815 
3816 

3817 
3818 

3819 
3830 

3821 
3822 
0823 
3824 
3825 

3826 

3827 
3828 
3829 
3830 

3831 
3832 
3833 
3834 
3835 

3836 
3837 
3838 
3839 
3840 

3841 
3842 
•3843 
3844 
3845 
3846 
3847 
3848 
3849 
3850 



•9.0 
8.5 
7.7 

•7.5 
8.8 

•8.4 

•7.0 

8.9 

8.6 

9.0 

6.7 
9.1 
8.5 
8.9 
9.1 

9.0 
9.0 
8.7 
8.3 
9.1 

•7.5 
9.3 
9.0 

8.9 
9.1 
9.2 
8.1 
9.2 
8.9 
8.3 

7.3 

5.9 

8.9 

•8.8 

7.5 

8.8 
8.1 
8.9 
8.7 
9.3 

•9.1 

8.3 

•9.2 

8.5 
9.0 

6.8 
9.1 
6.7 
8.3 
8.3 



42- 27^58 

42 54.64 

43 6.68 
43 14.54 
43 18.60 



9 43 35-44 

43 48.93 

43 52.95 

43 59.46 

44 6.44 

9 44 21.30 

44 24.90 

44 34.19 

44 34.37 

44 37.92 

9 44 42.03 

44 51.41 

45 16.14 
45 «6.31 
45 27.57 

9 45 42.81 

45 56.32 

46 12.84 
46 25.69 

46 50.49 

9 46 55.84 

47 8.10 
47 15.21 
47 21.52 
47 22.69 

9 47 31.06 

47 33.44 

47 34.81 

48 6.14 

48 26.78 

9 48 50.03 

49 1.54 
49 9.44 
49 4300 

49 50.96 

9 50 0.39 

50 3.77 
50 16.32 
50 26.54 

50 4501 

9 50 48.31 

51 0.46 

si 9.91 

51 43.34 

51 44.13 



+2*9799 
2.9665 
2.9710 
2.9834 
2.9441 

-•-2.9826 
2.9481 
2.9672 
2.9396 
2.9675 

-1-2.9629 
2.9599 
2.9583 
2.9402 
2.9894 

+2.9831 
2.9563 
2.9453 
2.9475 
2.9920 

-1-2.9830 
2.9710 
2.9887 
2.9680 
2.9636 

-4-2.9766 
2.95 '7 
2.9639 
2.9426 
2.9813 

-1-2 .9601 
2.9748 
2.9582 
2.9852 
2.9521 

+2.9499 
2.9437 
2.9681 
2.9801 
2.9784 

-1-2.9846 
2.9500 
2.9898 
2.9569 
2.9549 

+2.9677 
2.9638 
2.9830 
a.9684 
2.9631 



—070012 
0.0009 
0.00 10 
0.0013 
0.0002 

—0.0013 
0.0003 
0.0008 
0.000 1 
0.0008 

—0.0007 
0.0006 
0.0005 
0.000 1 
0.0014 

—0.0013 
0.0004 
0.000 1 
0.0002 
0.0014 

— O.OOII 
0.0008 
0.0013 
0.0007 
0.0004 

—0.0009 
0.0002 
0.0004 
0.0000 
0.00 10 

—0.0004 
0.0008 
0.0003 
0.0012 
0.000 1 

0.0000 
•fO.OOOI 

—0.0005 
—0.0009 
—0.0008 

—0.00 10 
—0.0000 
—0.0012 
— 0.000 1 
— 0.000 1 

—0.0005 
—0.0003 
—0.0009 
—0.0004 
—0.0002 



- 7» o'23!o 

8 I 46.3 

7 42 14.1 
6 46 53-6 

9 43 19.2 

- 6 51 14.4 
9 27 13.6 

8 I 42.7 
10 6 1.7 

8 I 12.8 

- 8 22 10.2 
8 36 24.3 
8 43 54.7 

10 5 »5.3 
6 23 1.3 

- 6 51 56.6 

8 53 550 

9 45 4.9 
9 35 13-9 

6 13 6.1 

- 6 54 50.1 

7 50 52.8 

6 30 40.2 

8 5 49.8 

8 27 25.1 

- 7 28 13.4 

9 22 42.4 
8 27 44.6 

10 5 37.5 

7 7 46.2 

- 8 45 43.6 

7 38 2.6 

8 55 4.8 

6 52 2.3 

9 25 58.7 

- 9 37 49.7 
10 6 56.6 

8 14 12.3 

7 20 8.3 

7 28 32.0 

- 6 59 21. 1 

9 4« 49.7 

6 35 35. i 
9 II 25.9 

9 21 57.2 

- 8 21 45.8 

8 41 7.1 

7 10 15.7 

8 21 48.2 
8 46 29.4 



-i6!548 
16.570 
16.580 
16.587 
16.590 

-16.604 
16.615 
16.618 
16.623 
16.629 

-16.641 
16.644 
16.652 
16.652 
16.655 

-16.658 
16.666 
16.686 
16.686 
16.695 

-16.707 
16.718 
16.731 
16.742 
16.762 

-16.766 
16.776 
16.781 
16.786 
16.787 

-16.794 
16.796 

16.797 
16.822 
16.838 

-16.857 
16.866 
16.872 
16.898 
16.905 

-16.912 
16.915 
16.925 
16.932 
16.947 

-16.949 
16.959 
16.966 
16.992 
16.993 



-0^238 
0.236 
0.236 

0.237 
0.234 

—0.236 
0.234 

0.235 
0.233 
0.234 

-0.234 
0.233 
0.233 
0.232 
0.236 

-0.234 

0.233 
0.231 
0.231 
0.234 

—0.233 
0.232 
0.232 
0.231 
0.230 

—0.231 
0.229 
0.239 
0.228 
0.230 

—0.229 
0.229 
0.229 
0.229 
0.227 

—0.226 
0.225 
0.226 
0.226 
0.226 

—0.226 
0.224 
0.226 
0.224 
0.224 

—0.224 
0.223 
0.224 
0.222 
0.222 



92.5 
93.2 
92.8 
93.6 
92.8 95.9 

92.5 
92.8 

93.3 
93.2 
93.3 

92.7 
93.8 

93.7 
93.8 

92.7 
92.7 
92.7 
93-2 
92.8 
92.7 

92.6 

95.2 95.7 
92.7 

939 
92.7 

93.8 
92.8 

93.9 
92.7 
92.7 

92.7 
92.8 

92.7 
92.5 
92.7 

92.9 
92.8 

93.3 
92.8 

93.2 

92.5 
92.6 

92.5 
93.3 
930 

92.7 
93.3 
92.9 

93.3 
92.8 



13* 19 "4 

35 116 121 246 

34 126 

9* 112 

33 129 419^ 

13* 16 112 

31 133* 

37 132 246 

29 234 

37 116 132 245 

23 H9 

34 121 
27 "9 
29 133 
25 114 

16 112 

23 121 

33 234 

33 133 

25 126 

9* 112 

132 244a 400 
16 126 

133 244 246 

27 121 

132 244 

31 «23 

121 245 246 

29 123 

19 25 114 126 



2999 
2894 
2895 
3003 
2926 






6 3005 
9 2928 

7 2898 

9 2931 

7 2900 

8 2771 
8 2772 

8 2773 

9 2935 
6 3009 

6 3010 

8 2774 

9 2938 
9 2939 
6 3012 

6 3013 

7 2905 

6 3014 

7 2906 

8 2784 

7 2908 

9 2945 

8 2787 

9 2946 
6 3016 



23 


119 






8 2788 


35 


132 






7 2909 


23 


121 






8 2790 


9^ 


16 


112 




6 3020 


31 


123 






9 2953 


33 


129 


132 




9 2955 


29 


133 






9 2956 


27 


119 


244 




8 2792 


37 


126 






7 2920 


35 


116 


246 




7 2921 


9* 


25 


112 




6 3027 


29 


33 


'23 




9 2959 


13* 


19 


114 




6 3028 


23 


119 


133 


245 


8 3795 


23 


31 


123 


»34 


9 3962 



l 



fifc 
Pa 



ß 



27 121 

34 132 244 

16 114 126 

37 119 345 

34 131 



8 3797 
8 3798 

6 3033 
8 2803 
8 2803 





kr 

<=* 

/^^ 
<^ 



Zone —6° bis — lo^ Wien-Ottakring. 
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Nr. 



Gr. 



A.R. 1900 



Praec. 



Var. 
saec 



Decl. 1900 



Praec 



Var. 
saec 



Ep. 



Zonen 



B.D. 



3851 
3853 
3853 
3854 
3855 

3856 
3857 
3858 
3859 
3860 

3861 
3862 
3863 
3864 
3865 

3866 
3867 
3868 
3869 
3870 

3871 
3872 
3873 
3874 
3875 

3876 
3877 
3878 
3879 
3880 

3881 
3882 
3883 
3884 
3885 

3886 
3887 
3888 
3889 
3890 

3891 
3893 
3893 
3894 
3895 
3896 
3897 
3898 
3899 
.3900 



8.4 
8.0 

8.7 

•8.8 

8.6 

8.4 
8.7 
8.7 
•8.8 
8.6 

8.8 

8.1 

8.3 

•8.5 

•8.9 

7.9 
8.5 
8.9 
•8.7 
9.1 

9.0 
9.2 
8.6 

7-5 
9.0 

8.8 
•9.0 
8.9 
8.3 
8.8 

7.9 

8.3 

•8.8 

8.5 

7.4 

6.0 

•9.5 
8.9 
7.8 

•8.9 

8.7 

8.7 

•7.8 

8.2 

8.7 

7.9 
8.6 

9.1 
8.9 
9.2 



9'' 51" 
52 
53 
53 
53 

9 53 
53 
53 
53 
53 

9 53 
54 
54 
55 
55 

9 55 
55 
55 
55 
55 

9 56 
56 
57 
57 
57 

9 57 
57 
57 
58 
58 

9 58 
58 
58 
58 
58 

9 58 
58 
58 
58 
58 

9 59 
59 
59 
59 
59 



10 



'50-97 

5-43 

8.55 

18.10I 

26.85 

39.43 
43.66 

57-51 
19.81 

3331 

44.13 
35.19 
43.47 
13.59 
33.33 

36.84 
44.65 
49.55 
51.01 
54.13 

22.19 
58.60 
4.9' 
15.07 
33.84 

37.56 
37.65 

3».n 
0.13 
0.87 

8.83 
13.55 
13.67 
15.81 
26.30 

44.54 
47.14 
53.16 

53.19 
57.64 

8.76 
22.29 
26.50 
34.38 
45.68 

33.05 
33.50 
53.30 
9.49 
33.14 



-4-2:9494 
3.9593 
2.9619 
a.9871 
3.9557 

+3.9773 
3.9577 
2.9442 
3.9974 
2.9903 

-4-2.9771 
2.9827 

3.9474 
2.9972 

3.9873 

-4-2.9617 
2.9927 
3.9533 
3.9975 
3.9631 

+3.9483 
2.9805 
3.9533 
3.9530 
2.9603 

+3.9999 
3.9938 
2.9821 
2.9560 
2.9970 

•4-2.9726 
2.9646 
3.9996 
3.9764 
3.9505 

-1-2.9648 

3.9895 
2.9792 

3.9579 
2.9879 

+2.9526 

3.9703 
2.9936 
2.9542 
3.9739 
-1-2.9666 
3.9555 
3.9533 
2.9685 

3.9564 



•f0?0002 
— 0.000 1 
—0.000 1 
—0.0009 
0.0000 

—0.0006 
0.0000 
-4-0.0003 
—0.0012 
—0.00 10 

—0.0006 
—0.0007 
-4-0.0004 
—0.00 II 
—0.0008 

0.0000 
—0.00 10 
-4-0.0003 
—0.00 II 

0.0000 

-4-0.0005 
—0.0005 
-4-0.0004 
-4-0.0004 
-4-0.0001 

—0.0012 
— O.OOIO 

—0.0006 
•4-0.0003 
—00011 

—0.0002 
0.0000 
—0,0012 
—0.0004 
-4-0.0005 

-4-0.0001 
—0.0007 
—0,0003 
-4-0.0004 
—0.0006 

-4-0.0005 
0.0000 
—0.0008 
-4-0.0005 
—0.0001 

-4-0.0001 
-4-0.0005 
-4-0.0006 
-40.0002 
-4-0.0006 



- 9*53' 7-1 
9 6 40.6 

8 54 1.2 
6 54 3.3 

9 34 34.7 

- 7 41 56.6 
9 16 9.7 

10 21 0.2 

6 7 36.3 

6 43 27.7 

- 7 46 43.3 

7 32 40.5 

10 13 22.9 

6 13 33.4 

7 3 18.3 

-97 59.0 

6 37 1.8 

9 54 37.7 

6 13 23.1 
9 3 14.1 

-10 16 19.2 

7 40 50.7 
9 55 19.0 
9 56 54.0 
9 32 3.3 

- 6 6 5.6 

6 36 40.6 

7 34 56.1 
9 45 33.6 
6 21 58.0 

- 8 24 12.7 
9 4 38.5 

6 9 21.2 

8 5 53.9 
10 14 40.5 

-95 33.0 

7 2 12.3 

7 54 5.9 

9 40 6.6 

7 10 40.7 

-10 7 2.9 

8 40 37.0 
6 43 39.5 

10 I 19.8 

8 23 33.0 

-93 43.4 

9 58 58.4 
10 II 56.9 

9 o 38.3 

10 2 38.8 



-i6!998 
17.009 
17.012 
17.019 
17.026 

-17.028 
17.039 
17.049 
17.067 

17.077 

-17.085 

17.124 

17.129 

17.153 
17.160 

-17,171 
17.176 
17.180 
17.181 
17.184 

-17.205 
17.333 

17.237 
17.244 
17.251 

-17.353 
17.353 
17.256 
17.277 
17.378 

-17.384 
17.287 
17.288 
17.289 
17.297 

-17.310 
17.313 
17.316 

17.317 
17.330 

-17.328 
17.338 
17.341 
17.347 
'7.355 

-17.389 
17.390 
17.404 

17.459 
17.469 



-o!22I 
0.222 
0.222 
0.222 
0.221 

-0.221 
0.221 
0.219 
0.222 
0.220 

-0.219 
0.218 
0.216 
0.219 
0.217 

-0.216 
0.217 
0.215 
0.218 
0.216 

-0.214 
0.214 
0.213 
0.212 
0.213 

-0.215 
0.214 
0.213 
0.211 
0.214 

-0.212 
0.212 
0.214 
0.212 
0.211 

-0.211 
0.212 
0.2 II 
0.210 
0.212 

-0.209 
0.210 
0.21 1 
0.209 
0.209 

-0.208 
0.207 
0.207 
0.206 
0.204 



92.8 
92.8 
93.3 
93.5 
93.0 

93-3 
93.9 
92.8 

93.9 
93.3 

92.6 
93.7 
93.6 
93.3 
93.3 

93.7 
93.9 
93.3 
93.2 
92.7 
92.8 
93.3 
93.2 
93.3 
92.8 

93.9 
93.3 
92.6 
92.8 
93.2 

92.7 
92.7 
92.6 
92.8 
92.8 

92.7 
92.6 92.7 
92.8 
92.8 
93.3 

92.8 
92.8 
92.7 
92.8 
92.8 

93.7 
93.8 95.9 
92.8 
93.9 
93.9 



29 129 
37 133 

34 121 244 
9* 35 112 

23 31 123 234 

35 116 246 
3' 123 133 

33 129 

13* 112 126 
25 114 133 345 

35 37 116 

34 116 

123 129 244 
9^ 112 246 
13* 114 132 245 

27 119 
16 114 133 
39 133 334 
9* 112 126 246 
23 27 119 121 

31 129 

35 116 244 
29 123a 234 
39 133 334 

33 139 

16 112 ia6 
13* 114 345 

34 35 133 
31 129 

25 114 246 

27 119 

23 121 

9* 112 

37 133 

33 133 

23 119 
i6*a 25 126 
37 133 
31 139 
13* 116 245 

33 133 

34 131 
13* 114 
29 129 

37 131 

33 119 

29 129 417^ 

33 133 

33 119 133 

29 123 129 



9*2966 
8 2805 

8 2807 

6 3040 

9 3967 

7 3931 
9 2968 

10 2957 

5 3954 

6 3045 

7 3934 

7 3936 
10 2965 

6 3054 
6 3055 

8 2821 
6 3056 

9 3973 

6 3057 

8 2823 

10 2976 

7 3943 

9 3975 
9 2976 

9 3977 

5 3975 

6 3060 

7 3944 
9 2979 

6 3062 

8 2833 

8 2834 

5 2979 

7 3946 
10 2985 

8 2836 

6 3065 

7 2948 

9 3984 
6 3066 

9 3985 

8 2838 
6 3068 

9 2988 
8 2841 

8 2843 

9 2990 
9 3993 

8 2848 

9 3998 



iC4 



Kö 



F^ 



i8!23 i8!o4 i8!o3 



8o 



Zone —60 bis —10°. Wien-Ottakring. 



Nr. 


Gr. 


3901 


♦8.0 


390a 


♦8.8 


3903 


•7.0 


3904 


8.8 


3905 


8.9 


3906 


8.7 


3907 


9.1 


3908 


8.7 


3909 


8.9 


3910 


8.8 


391 1 


9.0 


3912 


9.3 


3913 


8.9 


3914 


9.1 


3915 


6.4 


3916 


9.3 


3917 


8.5 


3918 


8.6 


3919 


8.7 


3930 


9.5 


3921 


6.4 


3922 


9.5 


3933 


•7.7 


3924 


•7.0 


3925 


8.2 


3926 


8.5 


3927 


8.3 


3928 


8.7 


3929 


•8.1 


3930 


8.4 


393 f 


8.1 


3932 


•8.4 


3933 


9.0 


3934 


8.6 


3935 


•8.0 


3936 


7.5 


3937 


9.» 


3938 


9.1 


3939 


9.0 


3940 


9.2 


3941 


8.5 


3942 


•8.6 


3943 


9.2 


3944 


9.2 


3945 


9' 


3946 


9.x 


3947 


9.0 


3948 


8.6 


3949 


9.0 


3950 


9.0 



A.R. 1900 



Praec. 



Var. 
saec. 



DecL 1900 



Praec. 



Var. 
saec 



£p. 



Zonen 



B.D. 



fto 
Po 

H 
^% 

\^ 

•j-O 

Ko 






10 



10 



10 



10 



2" 25:11 

2 32.14 
2 47.00 

2 49.80 

3 27.23 



29.71 
49.52 
25.06 

25-99 

28.54 

36.46 
51.21 

57-43 
6.82 
9.40 

16.90 
21.83 
22.16 
23.03 
35.19 



5 57.50 

6 10.36 
6 II. 18 
6 18.05 

6 19.55 

7 1390 
7 22.94 
7 47.25 

7 50.98 

8 11.06 

8 17.73 

8 21.89 

8 37.86 

8 42.88 

8 46.01 



9 

9 
9 
9 
9 

9 
10 
II 
II 
II 

II 
II 
II 

12 



9.41 
11.70 
12.27 

23.99 
45.60 

58.35 
20.94 
12.16 

30. '7 
42.76 

50.40 
51.38 
5t-45 
57.00 
2.24 



H-2!9894 
2.9706 

2.9907 
2.9714 

2.9875 
•4-2.9902 
2.9915 
2.9793 
2.9702 

2.9654 

+2.9868 
2.9871 
3.0036 
2.9551 
2.9835 

•4-2.9862 
2.9761 
2.9801 
2.9613 
2.9880 

+2.9840 
2.9783 
2.9995 
a.9966 

2.9730 
+2.9914 
2.9634 
2.9745 
2.9913 
2.9901 

+2.9853 
3.0014 
2.9894 
2.9706 
2.9974 



+2, 

2. 
2. 

3 

2, 

+2. 

3 
2. 
2, 

2. 

+2. 
2. 
2. 
2, 
2. 



9909 
9873 
,9686 
0068 
9998 

9833 
0006 

9734 
9824 
9630 

9857 
9736 
9626 
9830 
9815 



—0:0005 
+0.0001 
—0.0005 
+0.0001 
—0.0004 

—0.0005 
—0.0005 
0.0000 
+0.0003 
-tK>.ooo5 

—0.0003 
—0.0003 
—0.0008 
+0.0009 
— 0.000 1 

—0.0002 

-tK>.OOOI 

0.0000 
-♦K>.ooo7 
—0.0003 

— 0.000 1 

-tK>.OOOI 

—0.0007 
—0.0005 
+0.0004 

—0.0003 
-tK>.ooo8 
+0.0004 
—0.0002 
—0.0004 

0.0000 
—0.0006 
—0.0002 
+0.0005 
—0.0003 

— 0.000 1 
0.0000 
+0.0008 
—0.0007 
—0.0004 

+0.0002 
—0.0004 
-♦K>.ooo7 
+0.0004 
+0.0012 

+0.0003 
+0.0007 
•4-0.0012 
+0.0004 
•4-0.0004 



-7«»i4»i4!3 

8 51 5.7 

7 8 30.8 

8 48 1.2 
7 27 36.7 

-7 13 21.3 

7 7 46.3 

8 13 51.8 

9 o 50.5 
9 26 17.4 

-7 35 23.2 

7 34 53.3 

6 7 50.2 
10 22 16.0 

7 55 0.1 



»5.» 

9.4 

18.1 

20.2 



-7 41 
8 34 

8 13 

9 51 

7 32 27.3 

-7 55 29.6 

8 25 42.6 
6 33 5.» 

6 49 24.7 

8 54 33.2 

-n »9 55-4 

9 49 40.8 

8 52 36.7 

7 22 34.5 
7 30 28.81 

-7 56 58.8 

6 30 3.8 

7 35 32.0 

9 17 31.7 
6 53 21.7 



-7 29 49.2 
7 49 40.7 
9 31 15.6 
6 3 38.9 
6 43 49.3 



-8 14 
6 41 
9 14 



36.6 
10.8 
15.0« 



8 25 38.9 
10 13 13.0 

-8 8 58.4 

9 16 1.8 
10 16 26.8 

8 24 40.4 
8 32 36.2 



-I7'470 

17.475 
17.486 
17.488 
17.515 
-17.516 

17.53« 
17.556 
17556 
«7.558 

-17-564 
«7.574 
17.578 
«7.585 
17.587 

-«7-593 
«7.595 
17.596 
«7.596 
17.605 

-17.620 
17.629 
17.630 

17.635 
17.636 

-17.673 
17.679 
17.696 
17.699 
17.712 

-17.717 
17.720 
«7-73' 
«7-734 
«7.736 

-«7.752 
«7.754 
«7.754 
17.762 

«7.777 

-17.785 
17.800 

«7.835 
17.847 
«7.855 

-17.860 
17.861 
17.861 
17.864 
17.868 



— 0P206 
0.205 
0.206 
0.204 
0.204 

—0.204 
0.204 
0.202 
0.202 
0.202 

—0.202 
0.201 
0.203 
0.200 
0.201 

—0.201 
0.200 
0.200 

0.199 
0.200 

-0.199 

0.199 
0.200 
0.200 
0.199 

—0.198 
0.196 

0.197 
0.197 
0.196 

—0.196 
0.197 
0.195 
o.«95 
0.196 

-o.«95 
0.194 
0.193 
0.196 

0.194 

-0.193 

0.193 
0.191 
0.191 
0.189 

—0.190 
0.190 
0.189 
0.190 
0.190 



92.5 
93.6 
92.5 
93.3 
92.7 

92.6 
92.7 
93.3 
92.7 

92.7 
92.7 

92.7 
92.7 
93.8 
92.8 

92.8 
93.8 
92.8 

92.9 
93.8 

92.8 
93-8 
92.6 
92.7 
92.7 

92.8 
94.0 
92.9 

93-3 
93.3 
92.8 
92.5 
93-3 
92.8 

92.7 
92.7 
93.3 
93.3 
92.7 

93.2 

93.2 

92.5 

92.9 95.2 

92.7 

94.3 

93-6 
92.8 
92.8 
92.8 
92.8 



«3 34 «14 

121 132* 245 
9* 25 112 

23 119 132 246 

35 ««6 

13 34 126 

25 112 

27 119 246 

23 121 

3« «23 

35 ««6 

35 ««6 

16 114 

«23 245 

34 126 

37 '26 

121 245 

37 ««9 

31 123 129 

«33 246 

34 132 
121 245 

9* 112 

13* ««6 

23 121 

37 «26 

3« «23 3«3 3'5 

23 119 121 

37 126 248* 

35 116 133 246 

34 «32 

9* 25 112 

35 126 248 
31 129 

«3* "4 

37 ««6 

34 «32 246 
33 '29 245 
16 112 

16 114 133 245 

18 119 121 248 

9* 25 126 
31 123 129 4175 

23 121 

33 3'3 3«5 

35 «35 3«6 
31 129 

33 «33 

37 "9 

23 132 



7*2961 

8 2851 

6 3078 
8 2854 

7 2963 

7 2964 

6 3082 

8 2859 

8 2860 

9 3008 

7 2969 
7 2970 

5 3002 
10 3006 

7 2972 

7 2974 

8 2863 

8 2862 

9 3012 
7 2976 

7 2977 

8 2865 

6 3092 
6 3096 
8 2866 



2979 
3017 



8 2873 
2981 
2982 

2985 
3 «05 
2987 
3025 
3'09 



7 2989 

7 2990 
9 3027 

5 3018 

6 3116 

8 2879 

6 3"7 

9 3030 

8 2885 
10 3030 

7 2998 

9 3034 
10 3031 

8 2887 
8 2888 



* 29?3 27?2 2879 29?7 



• 1679 14^5 14^1 1477 



Zone —6* bis —10°. Wien-Ottakring. 
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Nr. 


Gr. 


A.R. I 


900 


Praec. 


Var. 
saec. 


Decl. 1900 


Praec. 


Var. 
saec. 


Ep. 


Zonen 


B.D. 




3951 


•9.2 


10»» 12« 


»i8!29 


+3-0050 


— o!ooo4 


-6*»23'3i"3 


-17-879 


— o?i9i 


92.7 


13* IM 




6«3«2i 


— 


•3952 


9.5 


12 


34.97 


2.9725 


+0.0008 


9 25 32.1 


17.890 


0.189 


94.9 


248 313 


3«5 


9 3036 


— 


3953 


9.0 


12 


36.07 


2.9749 


+0.0007 


9 12 30.0 


17.890 


0.189 


93.3 


31 129 


132 246 


8 2890 


^ 


'3954 


9.3 


12 


36.41 


2.9743 


+0.0007 


9 15 18.1 


17.891 


0.189 


93.8 


133 245 




9 30371 


- 


3955 


9.2 


12 


37.53 


2.9744 


+0.0007 


9 15 «6.3 


17.891 


0.189 


93.8 


133 245 




9 3037" 




3956 


5.8 


10 12 


39-63 


+2.99^5 


— O.0002 


-7 34 9.6 


-17.893 


—0.191 




Fund. Cat. 


7 3001 


- 


•3957 


•9.2 


12 


55.95 


3.0051 


—0.0004 


6 24 43.5 


17-903 


0.190 


92.7 


13* «14 




6 3«23 




3958 


9.0 


U 


0.07 


2.9948 


0.0000 


7 22 53.3 


17.906 


0.189 


93.8 


«35 248 




7 3002 




3959 


9.1 


»3 


3.65 


2.9671 


+0.001 1 


9 57 43-5 


17.908 


0.187 


94.9 


246 313 


3«5 


9 3040 




3960 


9.0 


13 


9.59 


2.9827 


+0.0005 


8 31 3.5' 


17.912 


0.188 


92.7 95.9 


18 132 


417^ 


8 2892 




3961 


•9.0 


10 13 


36.75 


+2.9992 


—0.0002 


-7 3.3 


-17-930 


-0.188 


92.7 


9* 126 




6 3«25 




3962 


8.6 


13 


43-55 


2.9870 


+0.0004 


8 9 32.6 


n-935 


0.187 


92.8 


35 '35 




7 3005 




3963 


8.3 


14 


12.49 


2.9802 


+0.0006 


8 50 3.3 


'7-953 


0.186 


92.8 


23 «32 




8 2895 




3964 


8.7 


14 


16.86 


2.9652 


+0.0013 


10 14 53-4 


17.956 


0.185 


92.8 


33 «29 




«0 3039 




3965 


8.8 


14 


27.29 


2.9638 


+0.0014 


10 23 24.4 


17.963 


0.184 


93.8 


123 245 




10 3042 




3966 


6.7 


10 15 


1.55 


+2.9838 


+0.0006 


-8 33 16.9 


-17.985 


-0.184 


92.9 


18 119 


121 


8 2897 


- 


3967 


8.7 


»5 


15.00 


2.9955 


+0.0001 


7 27 44.0 


17.994 


0.185 


93-2 


34 116 


248 


7 3009 


— 


-6968 


•8.8 


«5 


34.20 


30056 


—0.0003 


6 29 44.9 


18.006 


0.186 


92.7 


13* «6 


««4 «35 


6 3'29 




3969 


•8.7 


»5 


51.35 


2.9957 


+0.0001 


7 28 45.2 


18.017 


0.184 


93.2 


9* 37 


126 315 


7 30«« 




3970 


7.9 


15 


54.66 


2.9897 


+0.0004 


8 3 31.7 


18.019 


0.184 


93-3 


35 '32 


246 


7 30« 2 




3971 


8.6 


10 15 


56.13 


+2.9851 


+0.0006 


—8 30 10.9 


—18.020 


—0.183 


93.5 


18 119 


121 316 


8 2899 




3972 


7-9 


16 


10.89 


2.9883 


+0.0005 


8 12 20.0 


18.030 


0.183 


93-3 


34 «32 


«36 248 


7 30«4 




3973' 


• 


16 


45.57 


2.9778 


+0.0009 


9 16 8.1 


18.052 


0.182 


92.9 


3« '23 


«33 


9 3052 


« 


'3974 


8.8 


17 


26.16 


2.9871 


+0.0007 


8 24 54.5 


18.077 


0.181 


93.3 


18 131 


«35 245 


8 2904 


- 


-3975 


•7.5 


17 


43.56 


2.9825 


+0.0009 


8 53 24.8 


18.088 


0.180 


93.3 


34 i'9 


248* 


8 2906 




3976 


•8.5 


10 17 


45.86 


+3.0096 


—0.0003 


-6 14 54.0 


—18.090 


—0.182 


92.7 


«3* "4 




6 3134 


— 


-3977 


8.9 


18 


12.23 


2.9799 


+0.0010 


9 10 45.5 


18.106 


0.179 


92.7 


18 121 




8 2907 


« 


0978 


9-4 


18 


»5-57 


2.9778 


+0.00 II 


9 22 49.0 


18.109 


0.179 


92.7 


3« «23 




9 3057 




3979 


8.1 


18 


16.91 


2.9996 


+0.0001 


7 16 5.9 


18.109 


0.180 


94.0 


35 "6 


3«5 3«6 


7 3021 


- 


-3980 


9.0 


18 


3 '80 


2.9735 


+0.0013 


9 49 44.6 


18.119 


0.178 


92.8 


33 129 




9 3058 




3981 


8.6 


10 18 


53-89 


+3.0051 


0.0000 


-6 45 6.4 


-18.132 


-0.179 


92.9 


16 114 


132 


6 3«39 


«. 


-3982 


91 


19 


7.18 


2.9783 


+0.0012 


9 24 27.5 


18.141 


0.177 


92.7 


3' «23 




9 3062 


- 


-3983 


9.2 


19 


20.06 


2.9791 


+0.001 1 


9 21 15.5 


18.149 


0.177 


93.6 


«29 132 


245 


9 3064 




3984 


•7.7 


19 


24.85 


3.0021 


+0.0001 


7 4 50.5 


18.152 


0.178 


93.5 


«3* "4 


315 


6 3140 




3985 


8.8 


19 


38.81 


2.9916 


+0.0007 


8 8 42.8 


18.160 


0.178 


92.9 


34 121 


126 


7 3026 




3986 


8.3 


10 19 


58.28 


+2.9804 


+0.00 1 1 


-9 17 7.3 


—18.172 


—0.176 


92.7 


3« «23 




9 3067 




3987 


•6.5 


20 


44.44 


3.0082 


— 0.000 1 


6 33 20.3 


18.201 


0.176 


92.7 


13* 16 


«14 «35 


6 3146 




3988 


8.7 


20 


54.12 


2.9788 


+0.0012 


9 3' «8.5 


18.207 


0.174 


93-3 


33 «23 


132 245 


9 3072 




3989 


7.8 


20 


56.84 


3.0005 


+0.0003 


7 21 2.6 


18.208 


0.175 


93.3 


35 «21 


248 


7 3030 




3990 


8.8 


22 


5.31 


2.9879 


+0.0010 


8 42 44.5 


18.250 


0.172 


92.9 


18 119 


«35 


8 2923 


^ 


-3991 


9.0 


10 22 


14.31 


+2.9914 


+0.0009 


-8 22 8.3 


-18.255 


-0.173 


93.3 


34 121 


136 246 


8 2924 




3992 


•8.5 


22 


19.84 


2.9889 


+0.0010 


8 37 52.3 


18.259 


0.172 


93-6 


i8* 119 


316 


8 2925 




3993 


8.0 


22 


22.82 


3.0021 


+0.0003 


7 17 34.2 


18.260 


0.173 


93-8 


35 «26 


248 315 


7 3039 




3994 


• 8.8 


22 


48.42 


2.9853 


+0.0011 


9 2 0.4 


18.276 


0.171 


93.3 


34 «21 


132 245 


8 2926 




3995 


•8.3 


23 


13.41 


3-OI43 


—0.0002 


6 4 54.1 


18.291 


0.173 


92.5 


13' '6 


114 


5 307« 




3996 


8.8 


10 23 


27.63 


+2.9980 


+0.0006 


-7 46 39.2 


-18.299 


—0.171 


93-3 


35 '26 


«33 248 


7 3042 




3997 


7.5 


23 


30.68 


2.9826 


0.0013 


9 22 14.6 


18.301 


0.170 


92.8 


3« 33 


123 136 


9 3082 




3998 


8.6 


23 


4332 


2.9921 


0.0010 


8 25 10.0 


18.309 


0.171 


93.3 


37 ««9 


«35 245 


8 2932 


M 


3999 


8.9 


24 


8.54 


2.9908 


0.00 10 


8 34 42.3 


18.323 


0.169 


93.3 


18 121 


132 246 


8 2935 




4000 


8.8 


24 


34.87 


2.9908 


0.00 10 


• 8 36 54.8 


18.339 


0.168 


93.3 


18 119 


133 246 


8 2938 






1 2? 


4 4?9 3-3 


» Z 


3»:7"7. 


keine Bei 


nerkung Über Duj 


)licität, Z. 


123: Dp 


l. med. (8?( 


S8?9), Z.I 


33:8-0,1 


>pl. } med. 






Ab 
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82 



Zone —6» bis — lo". Wien-Ottakring. 



Nr. 


Gr. 


4001 


9.2 


4002 


7.5 


-2^003 


9.3 


4004 


•8.6 


4005 


64 


4006 


7.8 


4007 


8.7 


4008 


8.6 


4009 


8.4 


4010 


9.3 


-401 1 


•9.1 


4012 


•9.0 


4013 


9.1 


■4014 


9.1 


4015 


8.6 


4016 


8.7 


4017 


9-3 


4018 


9.2 


4019 


8.7 


4020 


7.3 


4021 


9.0 


4022 


•8.7 


4023 


♦8.8 


4024 


9.0 


4025 


9.8 


4026 


8.2 


4027 


6.8 


4028 


8.0 


4029 


8.4 


4030 


8.9 


4031 


•8.7 


4032 


9.3 


4033 


8.5 


4034 


•6.3 


4035 


9.2 


4036 


8.9 


4037 


9.0 


4038 


8.6 


4039 


9.3 


4040 


91 


4041 


9.1 


4042 


9.3 


4043 


•8.0 


4044 


9.0 


4045 


8.3 


4046 


8.7 


4047 


8.6 


4048 


8.9 


4049 


7.7 


4050 


8.9 



A.R. 1900 



Praec. 



Var. 
saec. 



Decl. 1900 



Praec. 



Var. 
saec. 



Ep. 



Zonen 



B.D. 



10»» 25 



'0?53' 
25 35-37 
25 53.53 
25 57-33 
as 58.37 



26 
26 
27 
27 
27 

27 
27 
27 
28 
28 



45.20 

52.43 
1.22 
14.20 
22.77 
34.06 

38.15 
56.36 

15.90 
17.40 

10 28 26.68 

28 39.92 

29 12.19 
29 16.27 
29 19.68 

10 29 27.99 

29 4303 

29 4742 

29 49- 15 

30 2.17 



10 



30 
31 
3> 
31 
31 

3' 
31 
31 
32 
32 

33 
32 
32 
32 
33 



51.16 
18.82 
43.04 
43.58 
43.92 

44.72 
49.12 

52.74 

0.71 

11.65 

22.59 
28.63 
39.02 
56.37 
5.32 



10 33 7.94 

33 29.62 

33 30.97 

33 33-74 

33 49-82 



33 
33 
34 
34 
34 



56.03 
5746 
5.86 
29.46 
29.62 



+2!9858 
2.9755 
2.9983 
3.0121 
3.0061 

+2.9943 

2.9859 
2.98 II 
3.0018 
2.9987 

-4-3.0144 
3.0141 
2.9825 
3.01 16 
2.9916 

+2.9784 
2.9882 

3.0034 
2.9932 
2.9876 

+2.9949 
3.0178 
3.0186 
3.0061 
2.9887 

+3.0014 
2.9832 
3.0004 
2.9923 
2.9904 

■4-3.0166 
2.9948 
3.0088 
2.9995 
3.0075 

•4-3.0186 

2.9937 
2.9922 
2.9986 
2.9967 

+3.0035 
2.9832 
3.0152 
3.0034 
3.0064 

+2.9895 
3.0200 
3.0122 
3.0090 
3.0034 



+0:0014 
0.0018 
0.0009 
0.000 1 

0.O001 
-fO.OOII 

0.0014 
0.0017 
0.0008 
0.0009 

-4-0.0002 
0.0002 
0.0017 
0.0003 
0.0013 

+0.0019 
0.0015 
0.0009 
0.0014 
0.0016 

-♦K).ooi3 
0.0002 
0.000 1 
0.0008 
0.00x6 

+00010 
0.0020 
0.00 1 2 
0.0016 
0.0017 

•4-0.0004 
0.0015 
0.0008 
0.0013 
0.0009 

-4-0.0003 
0.0016 
0.0017 
0.0014 
0.0015 

+0.0012 
0.0022 
0.0006 
0.0012 
0.00 1 1 

+0.0020 
0.0004 
0.0008 
0.0010 
0.0013 



— 9®ir o!3 
10 17 44.7 

7 56 1.3 

6 29 6.2 

7 7 «7.9 

— 8 26 15.2 
9 20 7.1 
9 50 28.5 

7 40 51.2 

8 I 17.9 

— 6 20 19.9 
6 22 42.1 

9 47 32.1 

6 41 58.1 

8 51 15.8 

—10 16 49.5 

9 '5 3».5 

7 39 8.8 

8 45 50.8 

9 22 59.2 

— 8 35 59.6 
6 6 30.6 

6 I 37.6 

7 24 21.2 
9 19 35-» 

-80 55.2 

10 3 52.5 

8 II 31.0 

9 5 53.7 
9 18 47.9 

— 6 22 24.2 
8 50 3.0 

7 15 53-1 

8 19 11.4 

7 25 59.0 

— 611 8.2 

9 o 50.5 
9 II 57.2 

8 30 52.6 
8 44 2.8 

— 7 58 12.1" 

IG 18 5.1 

6 39 43.8 
8 o 41.9 

7 42 150 

— 9 37 42.9 

6 8 53.7 

7 3 14.7 

7 26 34.0 

8 6 0.7 



-18:360 

18.375 
18.385 
18.387 
l8«388 

-18.415 
18.419 
18.424 
18.432 
18.437 

.18.443 
18.446 
18.456 
18.467 
18.468 

-18.473 
18.481 
18.499 
18.501 
18.503 

-18.508 
18.516 
18.519 
18.520 
18.527 

-18.554 
18.569 
18.583 
18.583 
18.583 

-18.584 
18.586 
18.588 
18.592 
18.598 

-18.604 
18.608 
18.613 
18.623 
18.627 

-18.629 
18.640 
18.641 
18.643 
18.651 

-18.655 
18.655 
18.660 
18.672 
18.673 



— o!i67 
0.165 
0.167 
0.168 
0.171 

—0.166 
0.164 
0.163 
0.165 
0.164 

-0.165 
0.165 
0.162 
0.163 
0.162 

—0.161 
0.161 
0.161 
0.160 
0.160 

—0.160 
0.161 
0.161 
0.160 
0.159 

-0.158 
0.156 

0.157 
0.156 
0.156 

-0.158 
0.156 

0.157 
0.156 
0.156 

-0.157 
0.155 
0.154 
0.154 
0.154 

-0.154 
0.152 

0.154 
0.154 
0.153 
—0.151 
0.154 
0.153 
0.152 
0.152 



93-3 

92.6 

92.6 95.0 

92.7 

92.7 

93.3 
93.6 
92.8 
92.8 

93-2 
92.9 

93-3 
92.7 
92.7 

92.9 
94.3 
94.0 
93.2 
92.7 

93.3 
93.2 
92.7 
92.8 97.7 
93-8 

92.8 

92.7 
92.8 

93.2 
92,7 

92.7 
92.7 
92.8 
93.8 
94.3 

92.7 
92.8 

93.3 
93.7 
94.8 

93.6 
93.8 
92.7 
92.8 
93.8 

93-7 
92.7 
92.7 
93-3 
94-3 



34 121 136 245 
3» 33 123 

35 37 133 4195 
13* "4 

Fund. Cat 

18 119 

33 129 136 245 

31 "23 313 

35 132 

37 "33 

13* 114 135 248 

"3* ""4 135 
31 123 136 246 
16 114 
18 119 

33 "23 "36 
129 243 313 

35 "33 3"5 3"6 
18 119 345 
3" 123 

22 132 135 248 
13* 16 126 315 

"3* ""4 
34a 132 417a 
129 246 

34 "33 

33 "23 

35 "36 

22 119 248 

3» "23 

13* ""4 
18 132 

37 135 

'36* 245 

37 3'3 3"6 

16 1x4 

22 136 

22 133 248 

"8 3"3 

245 3'5 

34 "35 3"6 
129 243 

13* "28 
37 135 
136 246 

123 243 

16 128 

16 114 

35 "35 248 
136 245 315 



8*2942 

10 3073 

7 3052 
6 3172 

6 3173 

8 2945 

9 3094 
9 3095 

7 3055 

7 3056 

6 3180 

6 3"8i 

9 3097 

6 3185 

8 2946 

10 3083 

9 3099 

7 3060 

8 2954 

9 3101 

8 2956 
5 3094 

5 3096 
7 3061 

9 3"03 
7 3066 
9 3"o8 

7 3069 

8 2961 

9 3"09 

6 3"94 
8 2962 

7 3070 

8 2963 

7 3072 

5 3"07 

8 2966 
8 2967 
8 2968 

8 2969 

7 3078 

10 3105 

6 3201 ' 

7 3079 
7 3081 

9 3""3 

5 3""3 

6 3204 

7 3083 
7 3082 



•^7 



H 
^^3 












» io!32(4) io!63 io?46 io?59 



* i3'3 "2?5 "o?6 



Zone — e^bis— io°. Wien-Ottakring. 
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Nr. 


Gr. 


A.R.I 


900 


Praec. 


Var. 
saec. 


Decl. 1900 


Praec. 


Var. 
saec 


Ep. 


Zonen 


B.D. 


4051 


8.6 


10'' 34" 35-57 


+2!99i2 


+o!ooi9 


- 9«>3o'2o!8 


-i8r676 


—0:150 


92.7 


33 123 


9"3H5 


4052 


8.7 


34 


49.03 


2.9943 


0.0018 


9 10 54.2 


18.683 


0.151 


93.3 


22 133 246 


8 2975 


4053 


•7.8 


35 


13.62 


3.0205 


0.0005 


6 10 10.4 


18.696 


0.152 


92.7 


13* 128 


5 3'2o 


4054 


7.9 


35 


15.24 


3.0003 


0.0016 


8 31 22.0 


18.697 


0.150 


92.8 95.9 


18 133 417^ 


8 2976 


4055 


8.9 


35 


4561 


2.9898 


0.002 1 


9 47 32.6 


18.713 


0.148 


93.8 


129 243 


9 3i'7 


4056 


9.2 


10 35 


49.47 


+3.0008 


+0.0016 


- 8 30 57.6 


-18.715 


-0.149 


93.3 


18 133 246 


8 2978 


4057 


8.9 


36 


3.78 


2.9920 


0.0020 


9 33 59.8 


18.722 


0.148 


92.7 


33 123 


9 3"8 


4058 


8.8 


36 


5-f5 


3.0027 


0.0015 


8 19 12.5 


18.723 


0.149 


92.8 


22 136 


8 2981 


4059 


9.0 


36 


16.65 


3.0104 


O.OOII 


7 26 11.6 


18.729 


0.149 


93.3 


35 »35 248 


7 3089 


4060 


9.1 


36 


46.76 


3.0140 


0.0009 


7 2 42.1 


18.745 


0.148 


92.7 


16 128 


6 3210 


4061 


9.0 


10 36 


47.37 


+2.9949 


+0.0019 


- 9 18 37-1 


-18.745 


-0.147 


93.7 


123 243 


9 3«20 


4062 


9.1 


36 


49.37 


3.0042 


0.0014 


8 12 34.8 


18.746 


0.148 


95.3 


3^3 3>6 


7 3093 


4063 


7.2 


36 


51.35 


3.0100 


0.00 1 1 


7 31 58.0 


18.747 


0.148 


93-8 


35 315 


7 3094 


4064 


7.1 


37 


26.75 


3.0048 


0.0015 


8 12 15.1 


18,765 


0.147 


93.1 


6 Beob.i 


7 3097 


4065 


9.3 


37 


32.75 


3.0081 


0.0013 


7 49 4.7 


18.768 


0.146 


93.8 


37 136 248 315 


7 3099 


4066 


•9.1 


10 37 


55.46 


+3.0213 


+0.0006 


- 6 15 52.5 


—18.780 


-0.147 


92.7 


13* 128 


6 3216 


4067 


•8.7 


37 


59.20 


3.0206 


0.0007 


6 21 19.1 


18.782 


0.147 


92.7 


13* 128 


6 3217 


4068 


9.1 


38 


1369 


3.0025 


0.0017 


8 33 22.7 


18.789 


0.145 


93.3 


18 130 245 


8 2986 


4069 


9.3 


38 


19.11 


2.9878 


0.0025 


10 19 13.4 


18.792 


0.144 


93.7 


123 243 


10 3120 


4070 


9.0 


38 


37.14 


3.0234 


0.0005 


6 3 18.3 


18.801 


0.145 


92.7 


16 114 


5 3131 


4071 


8.8 


10 38 


38.75 


+3.0233 


+0.0005 


- 6 4 7.1 


—18.802 


-0.145 


92.7 


16 114 


5 3132 


4072 


9.1 


38 


58.47 


2.9899 


0.0024 


10 8 25.1» 


18.812 


0.143 


93.9 


129 243 246 


9 3'28 


4073 


9.1 


39 


"34 


3.0070 


0.0016 


8 6 3.0 


18.818 


0.143 


93.3 


37 133 248 


7 3102 


4074 


9.0 


39 


33.05 


2.9898 


0.0025 


10 13 8.8 


18.829 


0.142 


93.3 


33 >29 246 


9 3«30 


4075 


8.5 


39 


47.05 


2.9967 


0.0022 


9 24 42.7 


18.836 


0.142 


93.8 


136 245 


9 3133 


4076 


8.4 


10 39 


47.41 


+2.9887 


+0.0026 


-10 23 4.1 


-18.836 


—0.142 


92.7 


33 »23 


10 3122 


4077 


9.1 


40 


5.18 


3.0126 


0.0013 


7 30 5.6 


18.845 


0.142 


93.3 


35 133 248 


7 3104 


4078 


8.3 


40 


26.42 


3.0082 


0.0015 


8 4 50.7 


18.856 


0.141 


92.6 


22 34 135 


7 3105 


4079 


•8.9 


40 


32.96 


3.0165 


O.OOII 


7 3 '5.9 


18.859 


0.I41 


92.9 


13* "4 136 


6 3227 


4080 


9.4 


40 


40.51 


3.0146 


0.0012 


7 18 50.2» 


18.863 


0.141 


94.5 


135 245 315 316 


7 3106 


4081 


8.0 


10 40 


45.05 


+2.9900 


+0.0026 


—10 20 25.3 


-18.865 


—0.140 


92.8 


33 129 


10 3125 


4082 


7.4 


40 


49.10 


2.99'3 


0.0025 


10 II 14.8 


18.867 


0.140 


93.6 


123 129 243 


9 3»34 


"4083 


9.1 


41 


6.94 


3.0131 


0.0014 


7 31 26.0 


18.876 


0.140 


93.8 


35 133 248 3«5 


7 3»07 


4084 


8.2 


41 


10.39 


2.9998 


0.0022 


9 II 18.3 


18.878 


0.140 


92.7 


18 130 


8 2997 


4085 


9.1 


41 


24.44 


2.9941 


0.0025 


9 55 14.4 


18.884 


0.138 


93.9 


129 243 246 


9 3'36 


4086 


7.8 


10 41 


49.95 


+3.0029 


+0.0020 


— 8 52 12.2 


-18.897 


-0.139 


92.7 


18 130 


8 2999 


4087 


91 


42 


13.22 


3.0062 


0.0018 


8 29 45.7 


18.908 


0.138 


92.8 


22 133 


8 3000 


4088 


9f 


42 


28.99 


3.0137 


0.0014 


7 34 26.0 


18.916 


0.138 


93.8 


35 '35 248 315 


7 3114 


4089 


•9.3 


42 


37.48 


3.0239 


0.0008 


6 17 33.3 


18.920 


0.138 


92.7 


13^ 128 


6 3230 


4090 


8.5 


42 


41. II 


30028 


0.0021 


8 58 21.5 


18.922 


0.137 


92.7 


18 130 


8 3003 


.4091 


9.3 


10 42 


43.62 


+3.0069 


+0.0018 


- 8 28 8.5 


-18.923 


-0.137 


92.8 


22 133 


8 3004 


4092 


8.9 


43 


55.24 


30194 


0.00 1 1 


6 53 »8.4 


18.929 


0.137 


92.7 


16 114 


6 3232 


4093 


8.8 


42 


55.87 


3.0067 


0.0019 


8 30 25.1 


18.929 


0.137 


92.8 


22 136 


8 3005 


.4094 


8.7 


43 


1.93 


3.0026 


0.0022 


9 2 27.1 


18.931 


0.137 


92.7 95.9 


18 130 4175 


8 3006 


4095 


8.2 


43 


5.71 


2.9995 


0.0024 


9 26 49.8 


18.934 


0.136 


92.7 


33 123 


9 3<4i 


^4096 


9.0 


10 43 


33.79 


+3.0010 


+0.0023 


— 9 18 48.2 


—18.947 


—0.136 


938 


129 243 


9 3M2 


4097 


•8.7 


43 


37.38 


3.0130 


0.0016 


7 45 58.3 


18.949 


0.135 


92.8 


37 135 


7 3116 


4098 


8.5 


43 


47.32 


3.0097 


0.0018 


8 12 51.9 


18.954 


0.135 


94.3 


136 245 3«5 


7 3»n 


4099 


8.7 


43 


52.88 


3.0218 


O.OOII 


6 38 54.0 


18.956 


0.135 


92.7 


16 128 


6 3233 


4100 


7.0 


43 


57.14 


3.0071 


0.0020 


8 34 15.2 


18.958 


0.135 


93.8 


136 246 


8 3010 




i ZZ. 


" 34 37 


133 13 


5 313 


« 26?: 


j 25!2 23!8 


» 48r8 


50?7 5«'3 


; 49"9 







Cd 



k 



t 



ff 



X 






so 
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Zone — ( 


>ot>is— lo^ ^ 


MTien-C 


>ttakri 


ttg. 








Nr. 


Gr. 


A.R. 1900 


Praec. 


Var. 
saec. 


Dccl. 1900 


Praec. 


Var. 

saec. 


Ep. 


2^nen 


B.D. 




4101 


8.7 


10'' 43" 57-96 


+3'oi43 


+o!ooi6 


- 7038' 26^8 


-18:959 


-o"'35 


92.6 


35 37 135 


7*3"8 


Ko 


^102 


8.8 


44 16.28 


3.0010 


0.0024 


9 23 20.3 


18.967 


0.134 


92.7 


33 123 


9 3'45 




4103 


♦8.8 


44 30.57 


3-0254 


0.0009 


6 14 32.3 


18.974 


o.'35 


93.2 


13* 128 248 


6 3235 


Ko 


^104 


8.9 


44 35.38 


3.0082 


0.0019 


8 29 50.8 


18.976 


0.134 


92.8 


22 133 


8 3014 




4>o5 


6.2 


44 43.14 


3.0019 


0.0024 


9 19 22.7 


18.980 


0.134 


93.8 


123 245 


9 3'47 


/Ko 


4106 


8.4 


10 44 49.43 


-4-2.9989 


-fo.0026 


- 9 43 19.2 


-18.983 


—0.132 


93.8 


129 245 


9 3'48 


Ko 


4107 


7.9 


44 57.50 


3.0203 


0.0013 


6 57 7.3 


18.987 


0.133 


92.7 


16 114 


6 3237 


9" 


4108 


7.4 


45 «2.71 


3.0090 


0.0020 


8 27 37.4 


18.994 


0.133 


93-3 93-8 


22a 130 246 


8 3017 


f^ 


4109 


5.0 


45 17-oa 


3.0097 


0.0017 


8 22 4*1 


18.996 


0.136 




Fund. Cat. 


8 3018 


H 


4110 


8.6 


45 25.17 


3.0268 


0.00 10 


6 8 37.3 


19.000 


0.133 


93.8 


128 248 


5 3'5' 


Fi 


4111 


8.1 


10 45 27.42 


+3-0132 


-4-0.0018 


- 7 56 30 


—19.001 


—0.132 


92.8 


37 135 


7 3124 


Ivx 


4112 


•8.8 


45 33-77 


3.0260 


0.00 10 


6 14 32.0 


19.004 


0.133 


92.7 


13* 128 


6 3239 




4113 


•8.5 


45 56.07 


3.0103 


0.0020 


8 21 26.6 


19.014 


0.131 


93.6 95.7 


i8* I36*3'3 4i7^ 


8 3021 


A> 


•4114 


8.7 


45 58.14 


3.0092 


0.0021 


8 30 32.5 


19.015 


0.131 


93.8 


'33 245 


8 3022 




4115^ 


... 


46 11.36» 


3.0090 


0.0021 


8 34 4.7» 


19.021 


0.131 


94.3 


«33 246 315 


8 3023 




■^116 


9.0 


10 46 14.90 


+3.0089 


-t-0.002I 


- 8 34 49.4 


-19.023 


-0.131 


94.3 


133 246 313 


8 3024 




-4117 


8.0 


46 37.43 


3.01 II 


0.0020 


8 20 8.9 


19.033 


0.130 


92.6 


18 22 130 


8 3025 


/^HL. 


4118 


8.6 


46 39-66 


3.0171 


0.0016 


7 32 22.3 


19.034 


0.130 


92.8 


35 '32 


7 3'29 


Fs- 


-4119 


•8.9 


46 50.83 


3.0238 


0.0012 


6 38 49.5 


19039 


0.130 


92.7 


20* 114 


6 3246 




4120 


•8.5 


46 5 «41 


3.0238 


0.0012 


6 39 18.8 


19.039 


0.130 


92.5 


16 20* 114 


6 3247 


f^? 


^121 


9.2 


10 47 0.30 


+3.0032 


+0.0026 


- 9 25 31.6 


-19.044 


—0.129 


93.7 


123 243 


9 3157 




4122 


8.9 


47 19.49 


3.0041 


0.0025 


9 21 7.9 


19-052 


0.129 


92.7 


33 123 


9 3'58 




4123 


8.6 


47 23.31 


3.0138 


0.0019 


8 3 14.5 


'9.054 


0.129 


94.0 


37 132 3»5 316 


7 3130 


^t- 


4124 


•8.0 


47 40.03 


3.0257 


0.0012 


6 27 26.0 


19.062 


0.129 


92.9 


13* '28 135 


6 3250 


Ko 


4125 


•7.6 


47 47.72 


3.0271 


0.00 II 


6 17 6.0 


19.065 


0.129 


92.7 


13* '33 


6 3252 




4126 


9.5 


10 48 6.04 


+3.0052 


-4-0.0025 


- 9 17 41.0 


-19.073 


—0.127 


93-8 


129 243 


9 3'6i 




4127 


8.3 


48 10.58 


3.0089 


0.0023 


8 48 43-6 


'9.075 


0.127 


93-8 


130 245 


8 3029 


IC 


4128* 


8.9 


48 19.50 


2.9985 


0.0030 


10 13 19.6 


19.079 


0.126 


93-6 


123 136 246 


9 3'63 


Fi 


4129 


9.3 


48 29.25 


3.0184 


0.0017 


7 32 21.9 


19.084 


0.127 


93.3 


35 132 136 248 


7 3'33 


Ff 


^4130 


8.8 


48 40.47 


3.0031 


0.0027 


9 39 29.9 


1 9.089 


0.125 


92.8 


33 '29 


9 3'64 




4131 


•8.5 


10 49 8.94 


+3.0286 


+0.0012 


- 6 II 51.5 


—19.101 


—0.127 


92.6 


16 39* 135 


5 3'6i 


Kx. 


4132 


8.6 


49 36.18 


3.0147 


0.0021 


8 10 18.1 


19.114 


0.125 


94.0 


37 132 3'5 3'6 


7 3'38 


Ko 


4133 


8.3 


49 43.98 


3.01 71 


0.0019 


7 50 45.6 


19.117 


0.124 


93-8 


133 245 


7 3139 


fto 


4134 


8.3 


49 49.37 


3.0049 


0.0028 


9 33 7-8 


19.119 


0.123 


92.7 


33 '23 


9 3167 


Ao 


4135 


8.6 


50 14.52 


3.0192 


0.0018 


7 37 0.7 


19.130 


0.124 


94.0 
92.6 


35 '35 3'5 3'6 


7 3'4i 


^2. 


•4136 


9.3 


10 50 15.71 


+3.0090 


+0.0025 


- 9 I 37.5 


-19.131 


—0.124 


18 22 130 


8 3039 




4137 


•8.6 


50 17-97 


3.0231 


0.0016 


7 4 1-3 


19.132 


0.123 


92.7 


20* 114 


6 3264 


(Ts- 


4138* 


8.5 


50 19.14 


3.0286 


0.0012 


6 17 43.1 


19.132 


0.124 


93-2 


16 128 246 


6 3265 


S 


4139 


8.3 


50 19.55 


2.9998 


0.0032 


10 19 4.3 


'9.133 


0.122 


93-6 


129 136 243 


10 3152 


4140 


•8.6 


50 20.95 


3.0276 


0.0013 


6 25 38.7 


'9.'33 


0.124 


93-2 


13* 128 248 


6 3266 


4141 


9.4 


10 50 36.88 


+3.0001 


+0.0032 


—10 19 20.6 


-19.140 


—0.122 


93-8 


129 245 


10 3'54 




4142 


•8.9 


50 53.80 


30303 


0.00 II 


6 5 41.5 


19.147 


0.123 


92.7 


20* 114 


5 3166 




4143 


8.8 


51 8.05 


3.0032 


0.0031 


9 57 26.5 


I9.'54 


0.12 1 


93.8 


'23 245 


9 317' 




4144 


9.0 


51 »8.73 


3.00 II 


0.0032 


10 17 7.8 


19.158 


0.121 


93-8 93.6 


129^ 133 243 


10 3156 




414s 


7.8 


51 19.46 


3.0025 


0.0031 


10 5 26.3 


19.159 


0.121 


93.6 


123 136 243 


9 3172 


^2. 


-4146 


9.3 


10 51 25.14 


+3.0167 


+0.002 1 


- 8 4 48.5 


—19.161 


—0.121 


93-6 


37 132 3'6 


7 3'44 




'4147 


9.0 


5« 52.29 


3.0071 


0.0029 


9 3' 3.1 


i9.'73 


0.120 


93-3 


33 '35 248 


9 3'73 




4148 


8.3 


52 5.89 3.0079 


0.0028 


9 25 41.8 


19.178 


0.120 


92.8 


33 '35 


9 3'74 


Qr5 


4149 


9» 


52 8.73 3.0158 


0.0023 


8 18 6.4 


19.180 


0.120 


93.3 


18 130 246 


8 3046 


&t> 


4150 


8.2 


52 35-64 ! 3.0200 


0.0021 


7 45 6.8 


19.191 


0.119 


92.8 


35 '32 


7 3147 


K? 




J Z 


Z. 246 315: Dpi. med. (9To9'?i) Z. 


133- 9"i. keine 


Bemerkung über ] 


Duplicität 


» ii!24(« ii?4 


» i''37 
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Zone —6° bis —lo". Wien-Ottakring. 



85 



Nr. 



Gr. 



A.R. 1900 



Praec. 



Var. 

saec. 



DecL 1900 



Praec. 



Var. 
saec. 



Ep. 



ZoDen 



B.D. 



M5I 
M52 
M53 
M54 
M55 

M56 
M57 
M58 
»59 
|i6o 

|i6i 
1162 
H63 
H64 
♦165 

166 
M67 

168 
M69 
M70 

M7' 
M72 

173 
M74 
M75 

176 

M77 
178 

M79 
180 

m8i 
p82 
M83 
M84 
H85 

(186 
M87 
m88 
M89 
(190 

I191 
1192 

M93 

M94 

«95 

196 

M97 
M98 

M99 

i200 



9.3 
9.3 
9.2 
9.2 

9-3 
•8.8 
8.9 
9.2 
9.1 
7.5 

9.0 
9.0 
•8.6 
8.9 
7.5 
8.6 
9.0 
9.0 

7-5 
9.2 

9.2 
8.7 
8.0 
9.6 
7.3 

8.7 
8.5 
9.2 

9.1 
7.9 

8.4 
•8.1 

9-4 
8.9 
8.4 

9.2 

7.9 

8.5 

•7.8 

9.5 

7.9 
8.7 
9.2 
9.2 
•8.3 

8.8 
9.2 
8.4 
8.9 
•9.0 

1 



10** 52"'42!< 
52 42.08 

52 45. 

53 2- 
53 9.42 



10 53 
53 
53 
53 
54 

10 54 

54 
54 
54 
55 

«o 55 
55 
56 
56 
56 

10 56 

56 

• 57 

57 

57 



10 



XI 



II 



57 
57 
58 
58 
58 

58 
58 
59 
59 
59 

o 
o 
o 
I 

I 

2 
2 
2 
2 
2 

2 

3 
3 
3 

4 



!o4 



)-5' 
.06 



27.07 
5061 
58.19 
5893 
17.13 
22.38 
29.00 
42.10 
45.82 
20.98 

23.60 
43.50 
7.47 
'3.56 
17.62 

22.16 

32.19 

2.57 

26.96 

30.05 

49.71 
58.40 

0.57 
20.02 
46.98 

47.82 
55.»9 
11.37 
22.59 
34.23 

13.40 

13.9» 

56.16 

2.28 

4.39 

8.13 
14.76 
20.49 
21.16 
26.21* 

44-54 
26.45 
55.71 
57.12 
6.83 



io72 io72 875 ii7i 



+370028 
3.01 16 

30149 
3.0232 
30034 

•4-3.0290 
3.01 71 
3.0150 
3.0046 

3.0075 

+3.0277 
3.0064 
3.0263 
3.0154 
3.0141 

+3.01 II 

30159 
3.0265 
3.0131 
3.0230 

-♦-3.0086 
3.0314 
3.0132 
3.0240 
3.0127 

+3.0173 
3.0235 

3.0309 
3.0199 
30284 

+3.01 19 
30198 
3.0165 
3.0207 
3.0094 

+3.0215 

3.0135 
3.0210 

3.0341 
30322 

+3.0167 

3.0255 
3.0270 

30173 
3.0363 

+30167 
3.0291 
3.0172 
3.0196 
3.0369 
s 



+o7oo33 
0.0027 
0.0025 
0.0019 
0.0033 

4-0.0016 
0.0024 
0.0025 
0.0033 
0.0032 

+0.0017 
0.0033 
0.0018 
0.0026 
0.0028 

-1-0.0030 
0.0027 
0.0020 
0.0030 
0.0023 

+0.0034 
0.0016 
0.0031 
0.0023 
0.0032 

-4-0.0029 
0.0024 
0.0018 
0.0027 
0.0021 

-1-0.0034 
0.0028 
0.0032 
0.0028 
0.0037 

+0.0028 
0.0035 
0.0029 
0.0019 
0.0021 

+0.0035 
0.0027 
0.0026 
0.0034 
0.0018 

+0.0035 
0.0026 
0.0037 
0.0035 
0.0020 



-10" 14' 3575 
8 58 10.6 
8 30 4.5 

7 18 53.7 
10 13 27.9 

- 6 31 lo.o* 

8 19 4.2 

8 38 41. 2> 
10 10 5.6 

9 47 23.0 

- 6 48 29.4 
9 58 44.2 

7 2 24.7» 

8 40 42.4 
8 57 21.7 

- 9 24 6.6 

8 43 23.3 
7 9 54.6 

9 M 4.2 
7 42 57.9 

- 9 55 41.0 

6 26 37.5 
9 19 13.6 

7 41 27.0 
9 27 24.9 

- 8 47 25.6 

7 5« 5-3 

6 40 59.5 

8 27 39.6 

7 8 50.3 

- 9 47 14.4 

8 32 32.6 

9 6 46.0 

8 28 8.5 
10 17 47.4 

- 8 26 52.4 

9 45 5.5 
8 36 5».5 
6 28 3.4 

6 48 16.4 

- 9 30 58.6 

8 3 36.7 

7 48 37.7 

9 27 10.3 

6 16 22.3 

- 9 37 3.1 

7 36 27.1 
9 43 46.6 
9 19 21.3 
6 19 55.8 



-19.194 
19.194 

19.195 
19.202 
19.205 

-19.213 
19.222 
19.226 
19.226 
19.233 

-19.236 
19.238 
19.244 
19.245 
19.259 

-19.261 
19.268 
19.278 
19.281 
19.282 

-19.384 
19.288 
19.300 
i9.3'o 
193» ' 

-I9.3»9 
19.322 

19.323 
«933' 
19.341 

-19.341 
19.344 
19.350 
«9355 
19.359 

-19.374 
19-374 
19390 
19.392 
19.393 

-19.416 
19.419 
19.421 
19.421 
'9.423 

-19.430 
19.445 
19.455 
«9.455 
«9.459 



-o7ii8 
0.119 
0.119 
0.119 
0.117 

— 0.118 
0.117 
0.116 
0.116 
0.115 

— 0.116 
0.115 
0.116 
0.115 
0.114 

— 0.114 
0.113 
0.113 
0.112 
0.113 

—0.112 
0.1 13 

O.III 
O.III 
O.IIO 

—0.109 

O.IIO 
O.IIO 

0.109 
0.108 

—0.107 
0.107 
0.107 
0.107 
0.106 

—0.106 
0.105 
0.103 
0.104 
0.104 

— O.IOI 

0.102 
0.102 

O.IOI 

0.102 

— O.IOO 

0.099 
0.098 
0.098 
0.099 



94.8 94.3 

93-3 
93-8 
93-6 
94.8 

92.5. 
92.8 
93-6 95.8 
93-8 
92.7 

93.9 

92.8 92.9 

92.9 

93.3 
92.7 

92.7 95-9 
93.3 
92.7 

93.8 
92.6 

93.8 93.6 
92.7 

93.7 
92.8 

93.7 

93-3 
92.8 
92.7 

93.3 
92.7 

92.7 
93-5 
93.6 
93.3 
93.8 

92.8 
92.9 

93-3 
92.6 

92.9 92.8 

93.3 
92.9 

94.3 
93-3 
930 

93.6 
94.0 
93.8 
92:6 
93.2 



1295 243 315 
22 130 248 

«33 245 
37 133 3«6 

343 3«5 



28 



«3 30' 39 

«8 133 

125 133 245 417^ 

123 246 

30 123 

16 114 136 

30 129^ 135 
13* 114 136 

18 130 248 

22 130 

33 123 417Ä 

18 133 136 248 

16 114 

«35 245 
35 37 «33 

129^ 135 243 

20 128 

123 243 

37 «35 

133 243 

18 133 345 

35 «33 

16 114 

22 133 248 

16 128 

30 133 

18 130* 135 316 

132 136 245 

22 130 133 248 

129 243 

18 22 130 133 

30 123 136 

18 132 248 

«6 39* «35 

20 128a 133 

30 123 245 

37 «25 136 

125 240 316 

30 123 133 245 

16 39* 114 248 

129 135 243 

125 136 240 316 

129 243 

18 30 123 
i6* 114 248 



3162 
3047 
3049 
3«49 
3178 

3274 
3055 
3057 
3«8i 
3'82 

3278 
3«83 
3281 

3059 
3062 

3«85 
3063 
3287 
3066 
3«58 
3190 
3289 

3«93 
3162 

3«95 
3068 
3«63 
3295 
307« 
3300 

3198 
3074 

3075 
3076 
3«88 

3078 
3201 
3081 
3305 
3307 

3207 
3'74 
3«75 
3209 
33»o 

3213 
3«8o 

3219 
3220 

3314 



/=> 
^^ 
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Ks- 

GrO 

ii. 

KT 
K» 

<o 
iCo 

Ko 



4»:S 42?4 39J8 4o!o » 24:5 af.3 26U * 96!86 26fo8 26!22 26!a8 
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Zone -~6° bis — lo**. Wien-Ottakring. 



Nr. 



Gr. 



A.R. 1900 



Praec. 



Var. 
saec. 



DecL 1900 



Praec. 



Var. 
saec. 



Ep. 



Zonen 



B.D. 



9.2 
8.0 

9.3 
6.8 
8.2 

8.1 
8.2 
9.x 
9.4 
•9.0 

9.2 
9.3 
8.7 
8.7 
8.7 
9.0 
•83 
7.3 
9.0 

8.9 

[8.4] 
8.9 

♦8.6 
8.7 
8.8 

8.7 
9.0 
8.0 
8.9 
7.4 
8.2 

8.3 
9.0 

8.9 
•8.9 

9.0 
7.4 
8.9 
7.7 
8.9 

9.7 
[6.5] 
8.9 
8.9 
8.8 

9.3 
8.6 
8.6 
9.3 
9.3 



II 



II 



II 



II 



II 



4"i7"99 

4 29.83 

4 48.97 

5 "-44 
5 H.69 
5 26.30 
5 31.24 

5 45.70 

6 0.21 
6 1.79 

6 20.57 

6 21.50 

6 22.98 

6 25.28 

6 31.87 

6 
6 

7 
7 
7 



47.61 
52.78 
9.96 
12.51 
15.12 

7 23.64 

7 24.36 

7 26.00 

7 33.17. 

7 47.56 



7 
8 
8 
8 
9 

9 

9 

9 

10 

10 

10 

EO 
10 
10 
II 

II 
II 
II 
II 
II 

II 
12 
12 
12 
12 



57.71 
2.47 

5 «39 

55.03 

9.42 

18.69 
35.06 

38.47 

1.87 

13.20 

'7.43 
53.46 
57.74 
59.41 
15.53 
41.01 
54-11 
54.48 
57.73 
58.13 

59.37 
15.28 
22.06 
24.29 

40.58 



+3-0259 
30170 
3.0223 
3.0347 
3.0387 

+30257 
3.0236 
3.0384 
3.0317 
3.0305 

+3.0246 
3.0246 
3.0388 
3.0285 
3.0218 

+3.0358 
3.0223 

3.0247 
3.0347 
3.0218 

+3.0213 
3.0186 
3.0222 
30237 
30389 

+3-0373 
30322 
3.0221 
3.0370 
3.0325 

+3.0247 
3.0246 

3-0234 
3.0291 

3.0391 

+3.0401 
3.0223 
3.0263 

3.0311 
30402 

+3.0312 
3.0405 
3.0243 
3.0339 
3.0406 

+3.0429 
3.0320 
3.0225 
3.0296 
3.0348 



+0:0030 
0.0037 
0.0033 
0.0023 
0.0020 

+0.003 ' 
0.0033 
0.0020 
0.0027 
0.0029 

+0.0033 
0.0033 
0.0021 
0.0030 
0.0036 

+0.0024 
0.0036 
0.0035 
0.0025 
0.0037 

+0.0038 
0.0040 
0.0037 
0.0036 
0.0023 

+0.0025 
0.0029 
0.0039 
0.0025 
0.0030 

+0.0037 
0.0038 
0.0039 
0.0034 
0.0025 

+0.0024 
0.0042 
0.0038 
0.0034 
0.0026 

+0.0035 
0.0026 
0.004 1 
0.0033 
0.0026 

+0.0024 
0.0035 
0.0044 
0.0037 
0.0032 



-8*»i6'24!7 

9 51 20.4 

8 59 15.4 

6 50 30.4 

6 8 45.5 

-8 28 55.3 

8 52 26.3 

6 15 lo.i 

7 28 40.5 

7 42 2.4 

-8 48 38.7 

8 48 51.9 

6 14 54.5 

8 7 24.6 

9 21 II. I 

-6 51 14.4 

9 20 14.6 

8 56 28.3 

7 5 >o.4 

9 28 35.6 

-9 36 5.0 

>o 5 47.9 

9 26 7.3 

9 10 34.5 

6 23 3.9 

-6 42 57.8 

7 39 45-1 
9 43 29.8 

6 52 47-2 

7 47 o.i 

-9 17 43.3 

9 21 43.8 

9 36 10.4 

8 34 6.0 
6 39 47.7 

—6 28 14.2 

10 4 13.9 

9 17 15.' 

8 21 16.9 

6 35 35.4 

— 8 26 18.7 

6 35 20.9 

9 51 45.2 

7 58 3.1 

6 35 28.4 

-6 7 50.8 

8 22 57.4 
10 19 22.3 

8 54 15.' 

7 52 58.2 



-1 9^463 
19.467 
19.474 
19.481 

19.483 

-19.486 
19.488 

19.493 
19.498 
19.499 

-19.505 
19.505 
19-506 
19.507 
19.509 

-19.514 
19.516 
19.522 
19.522 
19-523 

-19.526 
19.526 
19.527 
19.529 
'9.534 

-19.537 
19.539 
19-555 
19-556 
19.561 

-19.564 
19.569 
19.570 
19.577 
19.581 

-19.582 
19.593 
19.595 
19.595 
19.600 

-19.608 
19.612 
19.612 
19.613 
19.613 

-19.614 
19.618 
19.621 
19.621 
19.626 



— 0^098 
0.097 
0.096 
0.097 
0.097 

—0.096 
0.095 
0.096 
0.095 
0.095 

—0.094 
0.094 
0.095 
0.094 
0.093 

—0.094 
0.093 
0.092 

0.093 
0.092 

—0.092 
0.092 
0.092 
0.091 
0.092 

—0.092 
0.091 
0.089 
0.090 
0.089 

—0.088 
0.088 
0.088 
0.087 
0.088 

—0.087 
0.085 
0.085 
0.085 
0.086 

—0.084 
0.084 
0.083 
0.083 
0.084 

—0.084 
0.083 
0.083 
0.082 
0.082 



92.9 
93.8 
92.9 
92.6 
92.7 

93.8 
92.8 
93.3 
94.S 
94.3 

92.9 
92.9 
93.0 
93.6 
92.6 

92.7 
92.6 

92.7 
93-8 
93.8 

93.8 
93.8 
93-8 
92.6 
92.8 

92.7 95.9 
93.3 
93.8 
93.8 
92.8 

92.6 
92.9 
93-8 
93.3 
92.3 

92.7 
93.8 
92.8 

92.9 
92.7 95.9 

92.8 
92.3 
93.8 
93.3 
92.7 

93-8 
92.8 
93.8 
92.8 
93.7 



22 130 135 

129 243 

22 130 133 

16 39 136 

30 114 

132 245 
26 132 

20 128 248 

125 240 315 316 
133* 240 315 

26 132 135 

26 132 135 

20 39 136 248 

37 125 313 

18 30 123 

16 128 
18* 30 123 

22 130 

128 245 

129 243 

129 243 

123 245 

133 243* 

18 22 132 

20 135 

16 128 417^ 

37 125 136 240 

129 243 

20 128 248 315 

37 125 

5 Beob. 1 
5 Beob. * 

133 243 

26 130 245 

16 39* 

20 128 

129 243 

30 129 

26 130 135 

16 128 417^ 

22 132 

20 39 

133 245 

37 125 240 

16 128 

133 248 

22 132 

129 243 

26 135 

125 240 



8*» 3091 
9 3221 
8 3092 
6 3317 

5 3218 

8 3094 
8 3095 

6 3319 

7 3185 

7 3186 

8 3099I 

8 3099n 

6 3321 

7 3188 

9 3227 

6 3324 
9 3229 

8 3101 
6 3325 

9 3232 

9 3235 
9 3236 
9 3237 
8 3102 
6 3326 

6 
7 
9 
6 

7 



3328 
3194 
3238 
3331 
3197 



9 3242 

9 3243 

9 3244 

8 3114 
6 3335 

6 3336 

9 3247 
9 3249 
8 3119 
6 3340 

8 3121 

6 3344 

9 3253 

7 3205 

6 3345 

5 3247 

8 3124 
10 3232 

8 3125 

7 3206 
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Nr. 



Gr. 



A.R. 1900 



Praec. 



Var. 
saec. 



Decl. 1900 



Praec. 



Var. 
saec. 



£p. 



Zonen 



B.D. 



4251 
4252 
4253 
4254 
■4255 
.4256 

4257 
4258 

4259 
4260 

4261 
4262 
4263 
4264 
4265 

4266 
4267 
4268 1 
4269 
4270 

4271 
4272 
4273 
4274 
4275 
4276 

4277 
4278 

4279 
4280 

4281 
4282 
4283 
4284 
'4285 

4286 
4287 
4288 
4289 
4290 

4291 
4292 
4293 
4294 
4295 
4296 

4297 
-4298 

4299 
100 



9.0 
8.9 
8.4 
8.2 

9.3 

9.3 
8.8 
9.0 
9.4 
•8.7 

•8.5 
8.9 

•8.5 
8.9 
6.2 

8.6 

8.9 
9.2 

9.3 
8.8 

9.0 

9.1 
7.0 

8.3 
8.4 

9.3 
7.9 
•8.5 
8.4 
50 
8.6 
9.0 

8.4 
8.5 

9.4 

9.4 
9.2 
•8.8 
7.4 
9-5 

8.9 
9-4 

8.5 
8.2 
8.1 

8.2 

9.5 

9' 

•8.0 

8.7 



Ii-i3-i7!97 
13 21.93 
13 38.7» 
13 40.23 
»3 42.72 



14 
14 
14 
14 
14 



II 



II 



II 



13.90 
18.20 
26.34 
30.88 
39.80 



14 40.21 

14 51-34 

15 9.21 
15 12.53 
15 28.96 



IS 
15 
15 
16 
16 

16 
'7 
«7 
17 
>7 



30.77 

31-07 

40.41 

1.85 

1.96 

45-93 
7.84 
25.14 
27.47 
43.10 



II 



18 27.20 

18 43.14 

18 46.99 

19 3.97 
19 33-55 

19 44.39 

19 48.11 

20 2.43 
20 26.48 
20 38.40 

II 20 39.36 

20 56.13 

20 59.66 

21 13.15 
21 14.32 



21 
21 
21 
21 
21 

22 
22 
22 
23 

23 



H-95 
36.97 
42.77 
44.47 
48.33 

12.68 
27.42 
50.81 

523 
7.80 



+3-0368 
3-0387 
3.0274 
3.0428 

3033" 

+30321 
3.0401 

3-0354 
3.0282 

3.0435 

+3.0435 
3.0289 

3-0347 
3-0330 
3.0284 

+3.0312 
3.0364 
3.0367 
3.0373 
3.0444 

+3.0442 
3.0388 
3.0367 
3.0401 

^3.0402 

+3.0358 
3.0310 
3.0450 
3.0303 
3.0300 

+3.0472 
30356 
3.0404 
30433 
3.0459 

+3.0376 
3.0463 
3.0450 
3.0357 
3.0323 

+3.0322 
3.0388 
3.0341 
3.0445 
3.0361 

+3.0407 
3.0485 
3.0360 
3.0474 
3.0361 



+0?0032 

0.0030 
0.0041 
0.0026 
0.0036 

+0.0038 
0.0029 
0.0034 
0.0042 
0.0026 

+0.0026 
0.0042 
0.0036 
0.0038 
0.0043 

+0.0040 
0.0035 
0.0035 
0.0034 
0.0027 

+0.0028 
0.0035 
0.0037 
0.0034 
0.0034 

+0.0040 
0.0045 
0.0029 
0.0047 
0.0049 

+0.0028 
0.0042 

0.0037 
0.0034 
0.0030 

+0.0041 
0.0031 
0.0033 

. 0.0045 

0.0049 

+0.0049 
0.004 1 
0.0047 
0.0034 
0.0045 

+0.0040 
0.0030 
0.0047 
0.0033 
0.0047 



7^33' 55"! 

7 10 54.7 
9 34 55.2 

6 21 46.0 

8 24 18.9 

8 42 23.1 

7 > 35.9 

8 3 18.1 

9 35 6.6 
6 21 1.5 

6 21 7.3 

9 30 30.8 
8 19 i.o 

8 42 14.1 

9 44 50.5 



8 35.5 

' 50.3 

59 5-6 

53 56.6 

20 31.0 

30 5.8 
45 28.8« 

8 17 40.2 

7 3' 33.1 
7 32 47.8 

- 8 42 24.0 

9 52 26.5 

6 35 54.3 
10 7 42.5 
10 18 38.8 

- 6 13 5.1 
9 I 56.5 

7 55 35.2 

7 18 11.5 
6 41 58.9 

- 8 44 56.6 

6 39 47.5 

6 58 2.1 

9 19 45.6 
10 II 30.0 

-10 II 50.3 

8 39 43.9 

9 51 8.6 

7 14 29.0 
9 23 28.0 

- 8 19 8.5 
6 19 55.4 
9 38 20.9 
6 44 50.1 
9 41 19.2 



-I9?637 
19.638 
19.643 
19.644 
19.645 

-19.654 
19-655 
'9.657 
19.658 
19.661 

-19.661 
19.664 
19.669 
19.670 
19.675 

-19.675 
19.676 
19.678 
19.684 
19.684 

-19.696 
19.702 
19.707 
19.708 
19.712 

-19-723 
19.728 

19.729 
«9.733 
19.741 

-19.743 
19.744 
19-748 
"9.754 
19.757 

-19.757 
19.762 
19.762 
19.766 
19.766 

-19.766 
19.771 
19.773 
19.773 
19.774 

-19.780 
19.784 
19.789 
»9.793 
19.793 



— o!o8i 
0.082 
0.080 
0.081 
0.080 

—0.079 
0.080 
0.079 
0.078 
0.079 

—0.079 
0.078 

0.077 
0.077 
0.077 

—0.077 
0.077 
0.076 
0.076 
0.077 

-0.075 
0.073 
0.073 
0.073 
0.072 

—0.07 1 
0.070 
0.071 
0.070 
0.069 

—0.070 
0.068 
0.068 
0.068 
0.068 

—0.067 
0.067 
0.067 
0.066 
0.066 

—0.066 
0.065 
0.065 
0.066 
0.065 

—0.064 
0.064 
0.063 
0.063 
0.062 



93.8 
93.8 
93.8 
92.7 
92.8 

92.8 
93.8 
94.3 
93.8 
93.6 

93.6 
92.8 
92.8 
97.7 
94.3 

92.8 
93.8 
93.8 
94.3 
92.7 

93.8 
93.8 
92.7 
93.8 
93-8 

93.3 
93.3 
92.6 

93.8 
92.8 

93.6 
92.8 

93.7 
93.7 
92.8 

92.7 
92.8 

93.3 
93-8 
96.3 
92.8 
92.8 
93.8 
92.8 
93.8 
92.8 
93.8 
93.8 
92.3 
92.8 



125 245 

128 248 

129 243 
20 128 
22 132 

26 135 

133 248 

«35 245 315 

129 252 

20 133* 313 

20 133* 3*3 

30 129 

22 132* 

132 417 

135 252 313 

26 130 

125 245 

125 248 

133 240 315 
20 128 

128 248 

125 133 240 252 

22 130 

132 245 

132 245 

22 132 13s 248 

30 129 252 

2or 39* 133 

129 243 
30 129 

20 128 315 

26 130 

125 240 

125 240 

24 133 

22 130 

20 133 

39* 245 

129 243 

30 252 420 

30 135 

26 130 

135 248 

24 133 

129 248 

26 130 

135 248 

129 243 

20 39* 

30 129 



7*»32io 
6 3350 
9 3257 
6 3352 
8 3«32 

8 3134 
6 3355 
3211 
3260 
3356I 

33561^ 
3262 
8 3»38 

8 3>39 

9 3265 









8 3MI 
7 3213 
7 3214 
7 3216 
6 3359 

6 3363 

7 3220 

8 3'54 
7 3223 

7 3224 

8 3157 

9 3274 

6 3370 
9 3275 

10 3260 

5 3276 
8 3164 

7 3231 

7 3233 

6 3375 

8 3169 
6 3377 
6 3379 

9 3283 
9 3284^ 

9 3284"! 

8 zni 

9 3287 
6 3380 
9 3288 

8 3'73 
6 3384 

9 3290 
6 3387 
9 3292 
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Zone —6'' bis —10^ Wien-Ottakring. 



Nr. 



Gr. 



A.R. 1900 



Praec. 



Var. 
saec. 



DecL 1900 



Praec. 



Var. 
saec. 



Ep. 



Zonen 



B.D. 



8.8 
9.0 

7.2 
8.8 
8.7 

8.8 
9.6 
8.9 
7.4 
9.2 

8.8 
9.x 
8.7 
9.0 
8.3 

•6.2 
•8.8 
8.8 
8.9 
9.' 
9.0 
9.3 
8.9 
8.5 
9.4 

8.6 
7-9 
7.5 
4^3 
8.7 

•8.9 
8.9 
8.6 

8.5 
8.2 

•8.3 
8.8 

9.1 
9.1 
7.3 

9.3 
7.6 
8.3 
7.5 
8.9 

9.4 
•8.8 
•8.9 

7.3 
8.6 



11*24' 



3-23 

24 6.19 

24 34.02 

24 58.08 

25 2.90 

II 25 29.53 

25 37.69 

25 40.80 

25 45-43 

26 23.96 

26 37.46 

26 47.26 

27 2.58 

27 31.47 

27 40.22 



II 



27 42.51 

27 42.79 

28 15.05 
28 21.12 
28 46.78 



II 



II 



29 

29 
29 

30 
31 



35 
35 
35 
35 
35 

36 
36 
36 
36 
36 



3.54 

40.17 

46.29 

8.94 

3.92 



II 31 14-65 

31 20.94 

31 35.85 

31 36.51 

31 46.87 



31 
32 
32 
32 
33 



53.21 
36.50 
37.28 
52.26 
22.49 



33 44.20 

34 5-63 
34 14.34 
34 14.70 
34 34.49 



2544 
3117 
43-55 
45-61 
48.75 

1-85 
37.88 
40.52 
40.70 
46.66 



+3-0453 
3-0503 
3.0383 
30503 
3.0365 

+3.0435 
30374 
3.0497 
3.0512 
3.0382 

+3.0453 
3.0386 
3.0490 
3.0517 
3.0450 

4-3.0488 
3.0501 
3.0435 
3.0450 
30416 

+3.0457 
3.0467 
3.0500 
3.0460 
3.0436 

4-3.0480 

3-0437 
3-0472 
3.0458 
30486 

+3-0547 
30439 
3-0515 
3-0469 
30443 

+3.0538 
3-0462 
3.0556 
3.0547 
3.0495 

+3-0555 
30531 
3.0521 
3.0495 
3-0498 

+3.0492 
3.0568 
3.0582 
3.0523 
3.0576 



H-o!oo36 
0.0030 
0.0048 
0.0031 
0.0051 

-1-0.004 1 
0.0050 
0.0033 
0.0031 
0.0051 

-1-0.0041 
0.0051 
0.0036 
0.0034 
0.0044 

-H).oo38 
0.0036 
0.0047 
0.0045 
0.0051 

+0.0045 
0.0045 
0.0040 
0.0047 
0.0053 

-H).oo46 
0.0053 
0.0048 
0.0048 
0.0046 

+0.0035 
0.0056 
0.0043 
0.0051 
0.0057 

-1-0.0040 
0.0056 
0.0038 
0.0040 
0.0051 

-H>.0040 
0.0045 
0.0047 
0.0053 
0.0053 

+0.0055 
0.0040 
0.0038 
0.0050 
0.0039 



-7'27'5i"8 

6 8 47-3 

9 30 40.2 

6 17 0.5 

10 5 9-5 

-8 16 57.9 
10 2 15.4 

35 43-3 
10 3.0 

I 13-2 



6 

6 

10 



-8 
10 

7 
6 



2 36.2 

2 9.6 

3 53.9 
21. 35.5 

8 23 45.2 

— 7 16 31.6 

6 51 42.4 
8 59 9-9 

8 34 27.7 

9 44 177 

-8 31 51.7 

8 23 1.8 

7 22 25.7 

8 43 2.6 

9 50 10.9 

—8 23 29.6 

9 52 58.7 

8 45 36.0 

9 14 56.9 

8 22 4.4 

-6 15 54.0 

10 14 2.8 

7 35 51.8 

9 16 54.1 
10 22 39.0 

-7 2 47.1 

9 58 28.4 

6 29 20.9 

6 51 44.6 

8 54 42.5 
-6 52 43-8 

7 5' 3-8 

8 17 32.8 

9 21 46.4 
9 15 55-0 

-9 33 19.0 

6 39 59.3 

6 7 44.6 

8 31 24.4 

6 23 14.5 



-197806 
19.807 
19.813 
19.818 
19.819 

-19.825 
19.827 
19.828 
19.829 
19.837 

-19.840 
19.842 

19-845 
19.851 

19.853 

-19.853 

19.853 
19.860 
19.861 
19.866 

-19.870 

19.877 
19.878 
19.882 
19.892 

-19.894 
19.896 
19.898 
19.898 
19.900 

-19.901 
19.909 
19.909 
19.912 
19.917 

-19.921 
19.924 
19.926 
19.926 
19-929 

-19.937 
19.938 
19.940 
19.940 
19.940 

-19.942 
19.948 
19.948 
19.948 
19.949 



— o!o6o 
0.061 
0.059 
0.060 
0.058 

—0.058 
0.057 
0.058 
0.058 
0.056 

-0.055 
0.055 
0.055 
0.055 
0.053 

-0.053 
0.054 
0.052 
0.052 
0.051 

—0.051 
0.049 
0.049 
0.049 
0.047 

-0.047 
0.046 
0.046 
0.050 
0.046 

—0.046 
0.044 
0.044 
0.044 
0.042 

—0.042 
0.041 
0.042 
0.041 
0.040 

—0.039 
0039 
0.038 
0.038 
0.038 

—0.038 
0.036 
0.037 
0.036 
0.036 



93.7 
92.8 

93.8 
92.9 
93.8 

92.7 
94.3 
92.7 
92.8 
92.8 

94.3 
93.3 
92.7 
92.8 
92.9 

93.7 
94.0 
92.9 
93.3 
92.8 

93.3 
93-3 
94.3 
93-6 
92.8 

93-3 
93.3 
92.8 

93.3 

92.3 
94.3 
93-7 
93.8 
93.8 

92.3 
93.3 
93-3 
92.9 
92.6 

92.9 
93.7 
93-3 
92.8 
93.8 

93.8 
93-3 
94.3 
92.7 
92.6 



135 



125 240 

24 133 

129 243 
20 128 

133 243 

22 120 

135 252 315 

20 128 

24 128 

30 133 

125 240 315 

30 129 252 

20 128 

24 130 

22 120 135 

125 240* 

39* 248 315 

26 120 133 

26 130 252 

30 129 

22 120 135 252 

26 133 248 

125 240 315 

130 135 243 
30 129 

22 130 252 

30 129 243 

26 130 
Fund. Cat 

22 130 248 

20 39^ 

135 243 252 315 

125 240 

'33 243 

129 243 

24 39* 

30 130 252 

24 128 248 

20 128 133 

22 26 120 

20 128 135 

125 240 

22 120 252 

32 129 

32 129 

30 133 

39^ 135 248 

I28^ 248 315 

22 120 

20 24 130 



7*3240 

5 3299 
9 3298 

6 3395 
9 3300 

8 3181 

9 3301 

6 3396 

5 3304 
9 3307 

7 3247 
9 3308 

6 3401 

6 3403 

8 3186 

7 3250 

6 3404 

8 3188 

8 3190 

9 33»8 

8 3192 

8 3195 

7 3255 

8 3197 

9 3324 

8 3199 

9 3325 
8 3201 
8 saoa 

8 3203 

6 3420 

9 3329 

7 3263 
9 3330 

10 3309 

6 3422 

9 3333 

6 3425 

6 3426 

8 3211 

6 3430 

7 3271 

8 3213 

9 3342 
9 3343 

9 3344 

6 3433 

5 3333 
8 3217 

6 3434 



3 

Ko 

^? 
Co 

Ko 

^^ 

%. 
Ko 



^ DpL seq., com. 10° 
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Nr. 



Gr. 



A.R. 1900 



Praec. 



Var. 
saec. 



Decl. 1900 



Praec. 



Var. 
saec. 



Ep. 



2^nen 



B.D. 



-4351 

-4352 

4353 

4354 

4355 

Hh4356 
4357 

4359 
4360 

4361 
4362 

-4363 
4364 

-4365 

4366 

4367 

HI-4368 

4369 

-4370 

-4371 
4372 
4373 

-4374 
4375 

4376 

►4377 

-4378 

4379 

4380 

-^38I 
4382 
4383 
4384 

M38S 

4386 

4387 
4388 

4389 
4390 

^391 
4392 
4393 

-4394 
4395 
4396 

-4397 

-41-4398 

4399 

4400 



9.1 
9-4 
9.4 
8.3 
7.3 
9.2 
8.8 

8.9 
8.0 

[6.5] 

6.9 
8.4 
9.2 
8.6 
8.8 

8.9 
8.6 
9.2 
9.0 
9.1 

•9.1 
8.7 

•9.1 
9.2 

8.5 

9.5 
8.9 
9.0 

9.1 
9.1 

9.2 
7.8 
9.1 
6.2 
9.0 

7.6 
7.7 
8.5 
7-5 
•7.3 

9.1 

8.5 

•8.5 

•8.5 

8.9 

7.4 

91 

[8.5] 

8.0 

7.7 



1 1*^37" 
37 
37 
37 
37 



II 



37 
38 
38 
38 
38 

38 
38 
38 
38 
39 

39 
39 
39 
39 
40 



II 



* 3^27 
1519 
19.63 
43-50 
52.28 

54.38 
28.22 
38.42 
41.5^ 
48.57 

49.35 
52.29 

56.95 
58.18 
22.78 

31.61 
31.80 
35.86 

38.43 
11.26 



40 57.44 

41 3.26 
41 23.23 

41 33.50 

41 46.68 



42 
42 
42 
42 
42 

42 
43 
43 
43 
43 

43 
43 
44 
44 



II 44 



45 
45 

45 
45 
45 
45 
45 



13.79 
27.47 
40.11 
53.06 
53.74 

56.93 
11.41 

17.45 
18.33 
23.65 

25.25 

56.90 

3.32 

4.50 

8.92 

32.29 
44.11 
46.74 
9.04 
10.53 
12.48 
27.09 
36.07 
38.20 

56.37 



+3-0559 
3.0507 
3.0563 
3.0527 
3.0533 

+3.0538 
3.0537 
3.0563 
30519 
3-0595 

+3-0541 
3.0509 
3.0523 
3.0507 
3.0568 

+3.0508 

3.0575 
3.0522 

30548 
3.0536 

+30557 
3.0587 
3.0580 

3.0573 
3.0545 

+3-0541 
3.0553 
3.0613 
3.0586 
3.0586 

+30596 
3.0584 
3.0567 
3.0560 
3.0561 

+30577 
3.0587 
3.0592 
30617 
3.0625 

+3.0619 
3.0610 
3.0617 
3.0583 
3.0604 

+30623 
30624 
3.0588 

3.0597 
3.0601 



+0:0043 
0.0055 
0.0042 
0.0052 
0.005 1 

+0.0050 
0.0051 
0.0045 
0.0056 
0.0039 

+0.0051 
0.0059 
0.0056 
0.0060 
0.0047 

+0.0062 
0.0045 
0.0059 
0.0052 
0.0056 

+0.0054 
0.0046 
0.0049 
0.005 1 
0.0059 

+0.0062 
0.0059 
0.0043 
0.0051 
0.0051 

+0.0049 
0.0052 
0.0058 
0.0062 
0.0060 

+0.0055 
0.0054 
0.0052 
0.0045 
0.0043 

+0.0046 
0.0050 
0.0047 
0.0060 
0.0052 

+0.0046 
0.0047 
0.0059 
0.0056 
0.0057 



- 7*»io'5o!o 
9 27 14.7 

7 4 16.8 

8 47 13.9 
8 33 56.1 

- 8 21 16.4 

8 37 18.3 
7 29 21.3 

9 30 41.5 

6 7 15.2 

- 8 34 35.2 
10 4 23.2 

9 26 41.9 
10 13 2.7 

7 31 56.2 
-10 24 8.0 

7 15 59.2 
9 46 59.0 

8 36 5-2 

9 23 50.9 

- 8 42 9.7* 
7 12 49-9 

7 43 9.0 

8 9 2.4 

9 42 44.3 
-10 12 35.2 

9 38 55.2 
6 26 52.0 
8 4 8.2 
8 4 14.3 

- 7 34 31. 1 

8 19 8.1 

9 20 30.2 
9 45 »4.9 
9 44 46.8 

- 8 49 14-9 
8 33 44.0 

8 17 18.7 
6 48 17.8 

6 20 22.4 

- 6 51 49.4 

7 30 16.6 

7 1 57-5 

9 26 26.5 

8 2 30.7 

- 6 49 11.7 
6 56 26.4 

9 23 30.9 
8 50 30.5 
8 43 3.0 



-19*952 
19.953 
19-954 
»9.957 
19.959 

-19.959 
19.964 
19.965 
19.965 
19.966 

-19.967 
19.967 
19.967 
19.968 
19.971 

-19.972 
19.972 
19.973 
19.973 
19.977 

-19.983 
19.984 
19.986 
19.987 
19.989 

-19.992 
19.993 
19.995 
19.996 
19.996 

-19.997 
19.998 
19.999 
19.999 
19.999 

-20.000 
20.003 
20.004 
20.004 
20.004 

-20.006 
20.008 
20.008 
20.010 
20.010 

-20.010 
20.012 
20.013 
20.013 
20.014 



— o!o36 
0.035 
0.035 
0.034 
0.034 

—0.034 

0.033 
0.033 
0.032 
0.032 

—0.032 
0.032 
0.032 
0.032 
0.031 

—0.031 
0.031 
0.031 
0.031 
0.030 

—0.028 
0.028 
0.027 
0.027 
0.027 

—0.026 
0.025 
0.025 
0.025 
0.025 

—0.024 
0.024 
0.024 
0.024 
0.024 

—0.024 
0.023 
0.022 
0.022 
0.022 

—0.021 
0.021 
0.021 
0.020 
0.020 

—0.020 
0.020 
0.019 
0.019 
0.019 



93.3 
93.8 

94.3 
92.7 

92.7 

93.3 
92.9 
93.7 
92.8 

92.3 

92.7 
92.8 
92.8 
92.8 95.9 
93.6 

93.8 
93.2 
93.8 
93-2 
93-3 

93-3 
92.5 
93.6 
94.3 
92.8 

93.8 
92.8 

93.3 
93-6 93.8 
93.6 93.8 

94.3 
92.7 
92.8 
93.8 
93.8 

92.7 
92.9 
92.7 
92.8 

93-3 
92.8 
93-7 
93.3 
92.8 

94.3 

92.8 

93.3 
92.8 
92.9 
92.9 



24 130 252 

129 243 

«33 248 315 

26 122 

22 120 

26 122 252 

22 130 133 

125 240 

30 129 

20 39 

26 120 

32 135 

30 129 

32 135 420^ 

125 127 240 

'33 243 

20 24 125 315 

130 243 

22 120 248 

30 129 252 

22* 122 252 

20 24 39 133 

125* 135 340 

125 240 315 

32 129 

130 243 

32 129 

20 128 135 252 

125a 127 348 

125a 127 248 

127 240 315 

26 120 

30 133 

129 243 

'33 243 

22 122 

26 122 135 

26 120 

24 128 

20* 130 252 

24 130 

125 240 

39* '33 248 

30 129* 

127 248 315 

24 128 

24 130 252 

32 129 

22 120 135 

22 120 133 



6*3435 

9 3345 

6 3436 
8 3224 
8 3225 

8 3226 

8 3228 

7 3277 

9 3349 

5 3340 

8 3229 

9 3350 
9 3352 
9 335' 
7 3278 

10 333' 

7 3279 
9 3354 

8 3232 

9 3356 

8 3236 

6 3443 

7 3282 
7 3285 

9 3361 

9 3363 

9 3364 

6 3448 

7 3288I 
7 3288n| 

7 3290 

8 3241 

9 3365 
9 3366 
9 3368 

8 3242 

8 3243 

8 3244 

6 3455 
3456 






Ho 






Ko 

Ko 



3457 
3295 
3458 
3375 
3298 

6 3460 
6 3461 
9 3377 
8 3247 
8 3249 






1 8!i d) ior2 io!o 



90 
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Nr. 


Gr. 


A.R. I 


900 


Praec. 


Var. 
saec. 


DecL 1900 


Praec. 


Var. 
saec. 


Ep. 


Zonen 


B.D. 


' 4401 


7.1 


11*» 46" 4*37 


-f.3!o622 


+o7oo50 


-7*26' 5?5 


—20^015 


— o?oi8 


93.7 


125 


240 


7*3303 


1 4402 


8.0 


46 


1494 


3.0594 


0.0061 


9 25 14.0 


20.016 


0.018 


93.8 


30 


129 


9 3381 


4403 


•9.0 


46 


40.11 


3.0631 


0.0048 


7 I 42.7 


20.018 


0.017 


93.3 


39' 


133 248 


6 3466 


4404 


8.7 


46 


57.03 


3.0643 


0.0045 


6 18 57.8 


20.020 


0.017 


93.3 


30 


127 353 


6 3467 


4405 


8.9 


47 


29.88 


3.0628 


0.0052 


7 43 40.8 


20.022 


0.016 


93.6 96.3 


125 


135 340a 432^ 


7 3306 


-4406 


9.4 


II 47 


36.40 


+3.0620 


+0.0056 


-8 23 51.5 


—20.023 


—0.016 


92.7 


32 


26 120 123 


8 3254 


-4407 


8.5 


47 


38.51 


3.0638 


0.0049 


7 2 25.6 


30.023 


0.015 


93.6 


128 


130 348 


6 3469 1 


4408 


9.1 


48 


17.24 


3.0604 


0.0066 


10 13 1.4 


20.026 


0.014 


92.6 


30 


32 139 


9 3387 


.4409 


9.5 


48 


51.69 


3.0638 


0.0053 


7 50 11.9 


20.028 


0.013 


93-6 


'25 


1 37 340 


7 331 1 


4410 


9.0 


49 


5.26 


30650 


0.0049 


6 56 9.7 


30.039 


0.013 


92.9 


24 


138 130 


6 3474 


4411 


8.5 


II 49 


7.64 


+3.0651 


+0.0048 


-6 49 38.3 


—30.029 


—0.013 


92.8 


24 


128 


6 3475 


4412 


8.7 


49 


17.20 


30659 


0.0046 


6 13 29.5 


30.030 


0.012 


92.9 


20 


128 133 


5 3381 


4413 


8.4 


49 


38.76 


3.0628 


0.0061 


9 9 29.8 


30.031 


0.012 


93.3 


26 


120 253 


8 3255 


4414 


8.6 


49 


45.46 


30635 


0.0059 


8 51 9.8 


30.032 


0.0 II 


92.7 


33 


133 


8 3256 


-4415 


9.5 


49 


58.19 


3.0648 


0.0054 


7 45 20.3 


30.033 


O.OII 


93.6 


125 


137 340 


7 3314 


4416 


9.0 


II 50 


35.84 


+3.0653 


+0.0053 


-7 38 46.8 


-20.035 


—0.0 10 


94.0 


127 


247 253 


7 3316 


4417 


9.0 


51 


4.60 


3.0634 


0.0068 


10 12 7.8 


20.037 


0.009 


92.6 


30 


32 129 


9 3394 


4418 


9.1 


5» 


7.84 


3.0668 


0.0049 


6 34 56.6 


20.037 


0.009 


93.7 


20 


128 


6 3479 


4419 


7.3 


51 


3832 


3.0639 


0.0068 


10 9 55-9 


30.039 


0.008 


93.8 


30 


129 


9 3396 


4420 


9.3 


5' 


40.17 


3.0655 


0.0058 


8 36 18.3 


30.039 


0.008 


92.7 


26 


133 


8 3263 


4421 


9.4 


" 51 


59.70 


+3.0655 


+0.0060 


-8 51 46.1 


—20.040 —0.007 


92.7 


22 


120 


8 3264 


.4422 


9.0 


52 


8.25 


3.0675 


0.0048 


6 25 27.9 


20.040 


0.007 


93-6 93.7 


30 


1280 315 


6 3481 


4423 


8.6 


52 


22.30 


3.0651 


0.0066 


9 45 12.1 


20.04 1 


0.006 


93.8 


32 


129 


9 3398 


4424 


6.9 


52 


39-11 


3.0667 


0.0057 


7 59 33.5 


20.042 


0.006 


93.7 


125 


340 


7 3322 


4425 


8.1 


52 


39.47 


3.0669 


0.0056 


7 42 59.2 


20.042 


0.006 


93.9 


125 


240 353 


7 3323 


4426 


8,0 


II 52 


40.82 


+3.0655 


+0.0066 


-9 36 2.4 


—20.042 


—0.006 


93.8 


135 


243 


'9 3400 


4427 


8.6 


52 


43.08 


3.0653 


0.0067 


9 49 31.4 


20.042 


0.006 


93.8 


30 


129 


9 3401 


4428 


9.0 


52 


43.24 


3.0664 


0.0059 


8 25 45.1 


30.043 


0.006 


93.6 


36 


38 I30 


8 3265 


4429 


9.1 


52 


58.52 


3.0683 


0.0047 


6 24 31.3 


30.043 


0.005 


93.8 


20 


133 


6 3485 


4430 


8.7 


53 


5.54 


3.0657 


0.0067 


9 48 37.0 


30.043 


0.005 


93.8 


32 


139 


9 3404 


4431 


8.8 


M 53 


15.82 


+3.0662 


+0.0065 


-9 28 9 7 


-30.043 


—0.004 


93.8 


130 


348 


9 3405 


4432 


8.8 


53 


16.76 


3.0660 


0.0066 


9 44 1.7 


20.043 


0.004 


94.8 


243 


315 


9 3406 


4433 


9.0 


53 


18.21 


3.0679 


0.0052 


7 4 22.0 


30.044 


0.004 


93.8 


24 


133 


6 3487 


4434 


9.0 


53 


18.21 


3.0663 


0.0064 


9 23 19.8 


30.044 


0.004 


93.6 


130 


135 248 


9 3407 


4435 


8.5 


53 


35.16 


3.0678 


0.0054 


7 27 1.4 


30.044 


0.004 


93.7 


125 


340 


7 3326 


4436 


8.2 


" 53 


48.37 


+30671 


+0.0061 


-8 45 24.1 


-30.045 


-0.003 


93.7 


32 


132 


8 3367 


4437 


8.9 


53 


50.18 


3.0680 


0.0055 


7 30 23.6 


20.045 


0.003 


93.8 


125 


247 


7 3329 


4438 


•8.5 


53 


54.01 


3.0688 


0.0047 


6 5 510 


20.045 


0.003 


92.3 


20 


39^ 


5 3396 


4439 


9.3 


54 


1.96 


3.0674 


0.0061 


8 42 30. 1 


20.045 


0.003 


92.7 


26 


133 


8 3268 


4440 


•7.5 


54 


2.45 


3.0666 


0.0068 


9 55 ".9 


30.045 


0.003 


93.8 


32* 


135 


9 3408 


4441 


8.8 


II 54 


32.24 


+3.0680 


+0.0060 


—8 21 8.4 


—30.046 


—0.003 


93.8 


28 


'33 


8 3271 


4442 


8.4 


54 


48.02 


3.0689 


0.0053 


7 5 4.7 


20.047 


O.OOI 


97.3 


24 


430 


6 3492 


4443 


8.8 


55 


7.58 


3.0691 


0.0054 


7 15 36.4 


20.048 


0.00 1 


93.8 


125 


347 


7 3331 


•4444 


9.2 


55 


22.99 


3.0680 


0.0069 


9 56 2.1 


20.048 


0.000 


93.8 


129 


353 


9 3412 1 


4445 


5-9 


55 


36-46 


3.0683 


0.0066 


9 52 34-0 


20.048 


0.005 




Fund. Cat. 


9 3413 j 


4446 


8.9 


II 55 


40.99 


+3.0686 


+0.0066 


-9 24 11.5 


—20.049 


0.000 


93.8 


135 


348 


9 3414 


4447 


9.3 


55 


42.40 


3.0699 


0.0050 


6 29 44.1 


20.049 


0.000 


93.8 


20 


133 


6 3493 


4448 


8.8 


56 


3.18 


3.0689 


0.0066 


9 19 6.6 


20.049 


+0.001 


93.8 


135 


348 


9 3416 


4449 


8.4 


56 


19.60 


3.0699 


0.0057 


7 35 58.9 


20.049 


0.003 


93.8 


125 


247 


7 3332 


4450 


9.2 


56 


35.45 


3.0700 


0.0058 


7 49 49.6 


20.050 


0.003 


93.6 


125 


127 247 


7 3334 
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Nr. 



Gr. 



A.R. 1900 



Praec. 



Var. 
saec. 



Decl. 1900 



Praec. 



Var. 

saec. 



Ep. 



Zonen 



B.D. 



4452 
4453 
4454 
4455 

4456 
4457 
4458 
4459 
4460 

4461 
-4462 

4463 
4464 

4465 

4466 
4467 
4468 
4469 
4470 

447» 
4472 
4473 
4474 
4475 

4476 
4477 
4478 
4479 
^480 

4481 
4482 
4483 
4484 
4485 

4486 

4487 
4488 

4489 
4490 

449« 
4492 
4493 
4494 
4495 
4496 

4497 
4498 
4499 
4500 



9.3 
8.7 
8.7 
8.4 
•6.5 

•7.9 
9.1 
6.8 
8.8 
8.9 

8.4 
8.8 
8.6 

8.3 
9.2 

9.1 
8.6 
9.0 
9.5 

7.2 

8.4 
9.0 

7.5 
9.0 

8.7 
9.2 

9.3 
9.0 
9.2 
9.6 

•9.0 

9.2 

9.0 

•6.2 

•8.2 

•7.6 
9.0 
8.9 
8.7 
9.1 

8.9 
9.3 
7.3 
9-4 
8.6 

8.6 
8.9 
8.3 
8.5 
•7.0 



11S7" 9?6i 
57 16.91 
57 3 '.86 
57 38.09 
57 44.55 



12 



57 
58 
58 
59 
59 

59 
59 
59 
59 
o 



12 



12 



12 



52.17 
4576 
52.96 
6.92 
11.28 

36.61 
52.19 
5349 
58.56 
6.68 



16.49 

1 36.02 
I 43.88 

1 48.63 

2 7-47 



14.70 
I5.'4 
40.34 
23.86 
27.56 

46.87 
21.15 

31.35 
38.62 
44.61 



5 729 

5 12.00 

5 «6.71 

5 '9-33 

5 33-31 

5 40.41 

5 47.63 

6 0.94 
6 10.40 
6 24.05 

6 24.07 

6 31.78 

6 32.12 

6 53.48 

7 6.83 



48.09 
8.18 
12.50 
28.48 
29.59 



-f-3!o7o8 
3.0709 
3.0701 

3.0703 
3.0710 

+3.0705 
3.0719 
3.0716 

3.0719 
3.0720 

+30724 
3.0726 
3.0726 
3.0727 
3.0728 

+3.0729 
3.0741 
3.0738 
3.0746 
3.0741 

+3.075' 
3.0743 
3.0749 
3-0760 

3.0750 

+30764 
3.0772 
3.0764 
3-0767 
3.0775 

+3.0761 
3.0771 
3.0776 
3.0766 
3.0778 

+30779 
3.0786 
3.0790 
3.0773 
3.0787 

+30794 
3.0769 
3.0794 
3.0772 
30775 

+3.0777 
3.0787 
3.0799 
3.0794 
3.0805 



+0:0051 
0.0053 
0.0072 
0.0071 
0.0056 

+0.0072 
0.0051 
0.0069 
0.0066 
0.0065 

+0.0058 
0.0069 
0.0061 
0.0065 
0.0065 

+0.0065 
0.0066 
0.0052 
0.0075 
0.0052 

+0.0074 
0.0057 
0.0063 
0.0071 
0.0054 

+0.007 1 
0.0074 
0.0064 
0.0065 
0.0074 

+0.0056 
0.0065 
0.0069 
0.0060 
0.0068 

+0.0068 
0.0074 
0.0076 
0.0061 
0.0070 

+0.0076 
0.0055 
0.0075 
0.0056 
0.0057 

+0.0056 
0.0061 
0.0069 
0.0064 
0.0071 



- 6*26' 58!2 

6 44 53-3 
10 9 23.3 
'o 5 33.1 

7 7 38.4 

-10 II 42.3 

6 22 18.9 
9 44 22.6 
9 7 44.8 

8 48 5-2 

- 7 25 11.2 

9 30 41. 1 

7 58 "4 

8 45 5.4 
8 48 20.2 

- 8 50 57.2 

8 51 9.0 
6 8 36.9 

10 21 2.1 

6 12 34.0 

-10 10 58.8 

6 58 0.9 

7 55 44.6 

9 26 37.7 

6 17 50.4 

- 9 27 19.6 
9 50 8.3 

8 o 10.2 

8 15 51.4 

9 49 31.7 

- 6 29 46.3 
8 14 19.0 

8 58 17.5 

7 '3 5.7 

8 50 43.6 

- 8 50 22.1 

9 49 '5-7 
10 9 0.6 

7 20 1.8 

9 4 5>.5 
-10 II 34.3 

6 13 59.7 

10 o 51.0 

6 19 5'.7 

6 26 41.7 

- 6 14 54.5 

7 9 351 

8 31 25.1 

7 44 57-5 

8 57 22.2 



-20:051 
20.05 ' 
20.05 ' 
20.05 1 
20.051 

-20.05 1 
20.052 
20.052 
20.052 
20.052 

-20.052 
20.052 
20.052 
20.052 
20.052 

-20.052 
20.052 
20.052 
20.05 ' 
20.05 ' 

-20.05 ' 
20.05 1 
20.05 1 
20.050 
20.050 

-20.049 
20.048 
20.048 
20.048 
20.048 

-20.047 
20.047 
20.047 
20.047 
20.046 

-20.046 
20.046 
20.045 
20.045 
20.044 

-20.044 
20.044 
20.044 
20.043 
20.042 

-20.040 
20.039 
20.039 
20.038 
20.038 



+o!oo3 
0.004 
0.004 
0.004 
0.005 

+0.005 
0.007 
0.007 
0.007 
0.007 

+0.008 
0.009 
0.009 
0.009 
0.009 

+0.010 
0.012 
0.012 
0.012 
0.013 

+0.013 
0.013 
0.014 
0.015 
0.016 

+0.016 
0.017 
0.018 
0.018 
0.018 

+0.019 
0.019 
0.019 
0.019 
0.020 

+0.020 
0.020 
0.020 
0.021 
0.021 

+0.021 
0.021 
0.021 
0.022 
0.023 

+0.024 
0.024 
0.025 
0.025 
0.025 



92.8 
92.3 
93.8 
92.8 

92.3 

93.3 
92.6 

93.8 
92.9 

93.3 

93.7 
92.8 
97.8 
92.7 
92.7 

92.7 
92.6 
92.8 
93.8 
92.3 

92.8 

93.3 
93.8 
92.8 

92.7 

92.8 
93.8 
93.8 97.8 
92.7 
93.8 

93-3 
93.8 
92.7 
93.3 96.3 
92.6 

92.6 
93.8 
92.8 
93.6 
92.7 

94.7 
93.8 
94.7 
93-3 
933 

94.3 
94.8 
92.9 
•93-8 
92.7 



20 133 
24 40 

129 248 

32 129 
24 39* 

30* 129 252 

20 40 127 

133 248 

26 122 130 

22 120 252 

125 240 

32 129 

122 422 

28 120 

28 120 

28 122 

26 28 120 

24 133 

129 252 

24 40 

32 133 

39 127 252 

122 247 

32 129 

24 127 

32 129 

133 248 

125 247a 422^ 

28 120 

133 248 



39' 
125 
26 
40* 
26 

26 
129 

32 
'25 

28 

129 

24 

'33 

24 

40 

'33 

248 

28 

'25 
26 



252 

247 
122 
252 420^ 

36 I20' 

36 I20* 
248 

'33 

127 247 
122 

3'8 319 
3'5 

318 3'9 
127 252 
252 

252 318 

3'5 
120 122 

247 
122* 



6-3496 

6 3497 

9 3420 

9 3421 

6 3499 

9 3422 

6 3501 
9 3425 
8 3279 

8 3280 

7 3339 

9 342t 

7 3340 

8 3281 
8 3282 

8 3283 

8 3288 
5 3422 

10 3403 

5 3424 

9 3434 

6 3508 

7 3345 
9 3439 

6 3509 

9 3440 

9 3445 

7 3354 

8 3291 

9 3447 

6 35'7 

7 3356 

8 3293 

6 35'8 
8 3294 

8 3295 

9 345' 
9 3452 

7 3360 

8 3296 

9 3456 

5 3447 
9 3457 

6 3522 

6 3524 

5 345' 

6 3528 

8 3301 

7 3367 

8 3303 
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Nr. 



Gr. 



A.R. 1900 



Praec. 



Var. 
saec. 



DecL 1900 



Praec. 



Var. 
saec. 



Ep. 



Zonen 



B.D. 



450« 
4502 

4503 
4504 
4505 
4506 

4507 
4508 

4509 
45>o 

45" 
45'2 

4513 
45 '4 
4515 
45»6 
45»7 
4518 
4519 
4520 

4521 

4522 
4523 
4524 
4525 
4526 

4527 
4528 
4529 
4530 

4531 
4532 
4533 
4534 
4535 

4536 
4537 
4538 
4539 
4540 

4541 
4542 
4543 
4544 
4545 
4546 

4547 
4548 
4549 
4550 



8.9 
8.8 
8.7 
8.9 
8.0 

8.7 

8.8 

8.8 

•8.0 

•8.0 

6.3 
9.0 

7.9 
8.6 

9.1 

8.7 
8.8 
8.8 
7.6 
8.2 

8.5 
9.0 

•9.0 
8.8 

7.7 
8.7 

9.4 
9.0 

7.5 
9.0 

8.9 
8.9 
6.5 
9.0 

8.5 

•8.5 
8.4 
9.0 
8.8 
9.2 

8.8 
9.0 
7.9 
•7.9 
9.0 

8.7 

9.3 

•8.8 

8.9 
8.9 



12' 



12 



12 



8"4o!36 

8 52.99 

8 53.73 

9 8.84 
9 29.59 

9 30-92 

9 43.37 

9 48.59 

9 5948 

10 0.02 

10 1.69 

10 5.94 

10 3'.37 

10 33.91 

10 45-39 



12 



10 
10 
10 
II 
II 



12 



47-77 
57.60 

59-29 
13.35 
26.22 



II 28.27 

II 32.17 

11 53.85 

12 27.82 
12 31.39 



12 
12 
12 
13 
»3 

13 
13 
»4 
14 
14 

14 
'5 
15 
>5 
15 

15 
16 
16 
16 
16 

16 
17 

n 

>7 

17 



34.33 
35.39 
41.5« 
2358 
30.24 

35.37 
51.68 

11.32 

19.13 

55.76 

58.98 

3.83 
12.62 

17-95 
55-98 

59.67 
3.12 

4-53 
25.94 
34-52 

55-21 
3.25 
7.67 

12.25 

30,93 



+3.0794 
3-0815 
3.0808 
3.0802 
3.0809 

+3-0787 
30825 
3.0808 
3.0795 
3.0795 

+3-0827 
3.0809 
3.0832 
3.0814 
30809 

+30823 
3.0805 

3.0837 
3.0808 
3-0841 

+3.0839 
3.0829 
3.0809 
3-0827 
3.0845 

+3.0817 
3.0826 
3.0851 
3.0842 

3.08 II 

+3.0812 
3.0853 
3-0849 
3.0869 

30843 

+3.0827 
3.0886 
3.0859 
3.0838 
3.0897 

+3.0865 
3.0896 
30876 
3.0876 
3.0853 

+3.0865 
30872 
3.0841 

3.09 II 
3.0904 



-i-o!oo63 
0.0074 
0.0070 
0.0066 
0.0069 

+0.0057 
0.0076 
0.0067 
0.0059 
0.0059 

+0.0076 
0.0066 
0.0076 
0.0067 
0.0064 

+0.0070 
0.0061 
0.0077 
0.0062 
0.0077 

+0.0075 
0.0071 
0.0061 
0.0067 
0.0075 

+0.0063 
0.0066 
0.0077 
0.0071 
0.0059 

+0.0059 
0.0073 
0.0071 
0.0078 
0.0067 

+0.0062 
0.0081 
0.0072 
0.0064 
0.0083 

+0.0073 
0.0082 
0.0076 
0.0075 
0.0067 

+0.0070 
0.0073 
0.0063 
0.0083 
0.0081 



-7*33' 59"3 

9 34 42.5 

8 52 45.7 

8 I 20.5 

8 26 1.5 

-6 7 32.9 

9 50 38.6 

8 3 58.5 
6 41 58.2 

6 42 0.4 

-9 43 34.4 

7 54 40.8 

9 43 1.7 

8 I 15.5 
7 25 24.0 

-8 39 22.1 

6 54 36.1 
9.46 55.5 

6 58 34.5 

9 46 6.4 



-9 29 

8 34 

6 45 

7 50 

9 8 

-7 o 

7 37 
9 31 

8 20 

6 5 

-6 7 
8 48 

8 21 

9 38 

7 34 

-6 31 
10 14 

8 26 

7 3 
10 21 

-8 26 
10 II 

8 59 
8 50 

7 21 

-8 o 

8 19 
6 30 

10 23 

9 50 



5».4 
16.6 
28.4 

4.2 
53-1 
54.8 
37-3 

2.9 
48.1 
41.0 

»4.5 

49.1 

31.2 

7.6 

14.7 

20.0 
27.8 
41.9 
33.3 
>.3 

4.6 
38.8 
40.1 
39.1 
43.6 

II. 2 
23.7 
43.4 
26.5 

4.1 



-2oro38 
20.037 
20.037 
20.036 
20.035 

-20.035 
20.034 
20.034 
20.033 
20.033 

-20.033 
20.033 
20.03 1 
20.031 
20.030 

-20.030 
20.029 
20.029 
20.028 
20.027 

-20.027 
20.027 
20.025 
20.022 
20.022 

-20.022 
20.022 
20.021 
20.018 
20.017 

-20.017 
20.015 
20.014 
20.013 
20.010 

-20.009 
20.009 
20.008 
20.007 
20.004 

-20.003 
20.003 
20.003 
20.001 
20.000 

-19.997 

19.997 
19.996 
19.996 
19994 



+0:025 
0.026 
0.026 
0.026 
0.027 

+0.027 
0.028 
0.028 
0.028 
0.028 

+0.028 
0.028 
0.029 
0.029 
0.030 

+0.030 
0.030 
0.030 
0.030 
0.031 

+0.031 
0.031 
0.032 

0.033 
0.033 

+0.033 
0.033 
0.033 
0.035 
0.035 

+0.035 
0.036 
0.036 
0.037 
0.038 

+0.038 
0.038 
0.038 
0.039 
0.040 

+0.040 
0.040 
0.040 
0.041 
0.041 

+0.042 
0.042 
0.042 
0.042 
0.043 



93-8 
94.1 
927 
93-8 
92.7 

92.3 
92.8 

93-6 
97.3 
97.3 

92.7 
93.8 
92.7 
93-8 
94.6 

92.6 
92.8 
94.3 
92.3 
92.8 

92.8 
92.9 
92.3 
93.8 
92.7 

92.8 
93.8 
92.8 
94.6 
93.8 

93.3 
92.9 
92.7 
92.9 

93.8 

94.3 
92.8 
92.7 
92.7 
94.7 

92.7 
93-6 93.8 
92.7 
94.3 
93-8 

93-8 
93.8 
92.3 
92.8 
92.8 



127 247 

36 129 318 319 

26 120 

125 247 

28 122 

24 40 

32 129 

»25 133 252 

38 420* 

38 420* 

32 124 

127 247 

32 124 

127 252 

127 318 319 

26 28 120 

24 133 

129 319 

24 40 

32 129 

36 129 

26 120 122 

38 39* 

125 247 

28 122 

24 133 

125 247 

36 124 

120 318 319 

127 252 

38 127 252 

28 122 133 

26 120 

32 124 129 

125 247 

39* 3'8 3'9 

32 129 

26 120 

24 127 

133 3'8 319 

26 122 

32 133« 3'5 

28 120 

122* 319 

»25 247 

127 247 

122 252 

24 39* 

36 124 

36 129 



7*3368 
9 3464 
8 3304 

7 3370 

8 3308 

5 3457 

9 3467 
7 3373 

6 3532^ 
6 3532°i 



9 3468 
7 3374 
9 3470 
7 3376 

7 3377 

8 3310 
6 3537 

9 3471 
6 3538 
9 3472 

9 3473 
8 33" 

6 3541 

7 3384 

8 33«5 

6 3543 

7 3385 

9 3474 

8 33«6 
5 347' 

5 3472 
8 3321 

8 3323 

9 3480 

7 3388 

6 3547 
9 3483 

8 3329 

6 3548 
10 3451 

8 3331 

9 3485 
8 3332 
8 3333 

7 3395 

7 3398 

8 3334 
6 3555 

»o 3455 

9 3487 
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Nr. 



Gr. 



A.R. 1900 



Praec. 



Var. 
saec. 



Decl. 1900 



Praec. 



Var. 
saec 



Ep. 



Zonen 



B.D. 



4551 
4552 
4553 
4554 
4555 

4556 
4557 
4558 
4559 
4560 

4561 
4562 
4563 
4564 
4565 
4566 

4567 
4568 

4569 
4570* 

4571 
4572 
4573 
4574 
4575 

4576 
45T7 
4578 
4579 
4580 

458' 
4582 

4583 
4584 
4585 
4586 

4587 
4588 

4589 
4590 

4591 
4592 
4593 
4594 
4595 

4596 
4597 
4598 
4599 
4600 



9.0 

7.4 
7.8 

9.3 
•9.0 

.8.8 
7.5 
9.3 
8.3 
8.9 

9.3 
8.3 
9.2 
9.0 
9.0 

8.9 
9.4 
7.8 
•9.0 
8.4 

7.2 
•8.1 
9.0 
9.2 
9.7 

9.1 
9.3 
•8.6 
9.0 
8.0 

9.4 
8.6 
8.8 
9.0 
7-4 
8.8 

8.7 
•8.9 
8.9 
5.5 
•8.0 
8.7 
8.8 
8.9 
9.1 
9.0 

9.3 
9.2 
9.2 

8.7 



12- 17" 39-29 

18 0.89 

18 7.33 

18 14.62 

18 15.54 

12 18 46.14 

19 12. II 

20 0.94 
20 25.88 

20 27.29 

12 20 56.84 

21 9.86 
21 27.20 
21 39.81 
21 40.86 

12 21 41.76 

21 43.67 

21 49.91 

22 32.53 
22 41.08 



12 



22 
22 
22 
23 
23 

23 
24 
24 
25 
25 

25 
25 
26 
26 
26 

26 
26 
28 
28 
28 

28 
28 
29 
29 
29 

29 
29 
30 
30 
30 



47.51 
50.59 
54.89 
28.68 

34.04 
41.61 

20.35 

56.42 

0.28 

28.47 

37.09 

53-64 

0.29 

7.63 
15-29 

17.35 
5h6o 
2.76 
15.66 
37.06 

46.75 

58.05 

8.32 

14.18 

2J.28 

3'.52 
52.84 
10.41 

»6.53 
28.83 



+3-0894 
3.0851 
3.0898 
3-0844 
30849 

+3.0877 

3-0923 
3.0870 
3.0926 
3.0874 
+3.0948 
3.0874 
3.0927 
3.0886 

3.0929 

+30907 
3.0946 
3.0912 
3.0889 
3-095» 

+3.0916 
3.0891 
3.0876 
3.0912 
3-0944 

+30948 

3.0979 
3.0892 
3.0889 
3.0969 

+3.0902 
3.0972 
30965 
3.0917 
30959 

+3093« 
3.0949 
3.0919 
3.1006 
3.0988 

+3.0910 

3-0973 
3.1036 

3.0997 
3.0979 

+3-0953 
3.0914 
3. »039 
3.1001 

30979 



+ofoo78 
0.0065 
0.0078 
0.0062 
0.0063 

+0.0070 
0.0083 
0.0067 
0.0080 
0.0067 

+0.0085 
0.0067 
0.0079 
0.0069 
0.0079 

+0.0073 
0.0083 
0.0075 
0.0069 
0.0083 

+0.0075 
0.0069 
0.0065 
0.0073 
0.0080 

+0.0081 
0.0086 
0.0067 
0.0067 
0.0082 

+0.0069 
0.0082 
0.0081 
0.0072 
0.0079 

+0.0074 
0.0076 
0.007Q 
0.0085 
0.0082 

+0.0067 
0.0078 
0.0090 
0.0083 
0.0080 

+0.0076 
0.0068 
0.0089 
0.0082 
0.0078 



9*12' 26^4 

6 44 40.9 

9 12 53.2 

6 15 56.2 

6 29 45.2 

7 48 50.0 
9 55 20.7 
7 o 4.4 
9 29 1.9 
7 3 33-2 



-10 15 

6 46 
9 4 

7 10 

9 4 

- 8 4 

9 47 

8 16 

7 I 

9 36 



6 22 

7 43 



6 26 

6 19 
9 16 

- 6 42 

9 14 
8 56 

7 6 

8 37 

- 7 36 

8 3 
6 42 

9 37 
8 54 

-6 13 

8 17 
10 19 

9 2 
8 22 

- 7 30 
6 7 

10 3 
8 52 
8 4 



57.2 
35.7 
55-3 
18.0 

59.5 

46.3 
55.6 
35-3 
39.3 
492 

24.5 
52.1 

II.O 

39.9 
49.0 

54.8 
»5-7 
16.5 

52.3 
18.9 

39.3 
6.6 

3-2 

43.5 
43-8 

19.7 

32.8 

50.8 

9.7 

1.4 

39.4 
53-6 
55-4 
58.5 
46.9 

18.8 

57.1 = 
40.8 

59-5 
45-7 



-19.993 
19.990 
19.989 

19.989 
19.988 

-19.985 
19.982 
19.976 
19.972 
19-972 

-19.968 
19.967 
19^64 

19.963 
19.962 

-19.962 
19.962 
19.961 
19-955 
19.954 

-19953 
19.953 
19.952 
19.947 
19-946 

-19.945 
19.939 
19.933 
19.933 
19.928 

-19.927 
19-924 
19.923 
19.922 
19.921 

-19.920 

19.914 
19.902 
19.900 
19.896 

-19.894 
19.892 
19.890 
19.889 
19.887 

-19.886 
19.882 

19.879 
19.877 

»9.875 



+0:043 
0.044 
0.044 
0.044 
0.045 

+0.046 
0.046 
0.048 
0.049 
0.049 

+0.050 
0.050 
0.051 
0.051 
0.051 

+0.051 
0.051 
0.052 
0.053 
0.053 

+0.054 

0.053 
0.054 

0.055 
0.055 

-K).o55 
0.057 
0.057 
0.058 
0.059 

+0.059 
0.060 
0.060 
0.060 
0.061 

+0.061 
0.062 
0.063 
0.065 
0.065 

+0.065 
0.066 
0.066 
0.066 
0.067 

-•-0.067 
0.067 
0.068 
0.069 
0.069 



92.7 
92.6 
92.7 

94.3 
92.6 

93.8 
92.9 
93.6 
92.7 
92.6 

92.8 95.9 
92.8 
92.7 
92.3 
92.7 

93.8 
93.8 
94.0 

94.3 
92.8 

93.8 
92.3 
93.8 
93.8 
94.3 
92.7 
93-3 
92.3 
92.8 

92.9 

93.8 
92.7 
92.7 
92.8 
92.8 

93.8 
93-8 
92.3 
93-3 
92.7 

92.3 
92.7 
92.7 
92.8 
92.7 
93.6 
92.3 97-3 
93.3 
92.7 
93.8 



28 120 

38 40 133 

26 120 

127 252 318 

24 39* 133 



127 
32 



122 247 

32 124 129 

133 252 

124 

24 40 133 

36 124 420^ 

38 127 

26 120 

24 40 

26 120 

125 247 

124 252 
28 122 318 319 
39* 3>8 319 

32 129 

125 247 
24 39* 

133 252 

125 247 

122 319 

28 122 

36 124 252 

38* 40 

38 127 

28 120 124 

133 252 

28 120 

26 122 

24 133 

36 122 

127 247 

125 247 

24 38 39* 40 

32 124 252 

26 120 

24 39* 

28 122 

32 124 

36 120 

28 122 

125 127 247 

24 42 421^ 422^ 

32 J24 252 

26 120 

125 247 



8^*3336 
6 3557 

8 3338 
6 3558 

6 3559 

7 3401 

9 3490 
6 3564 
9 3492 
6 3565 

10 3469 
6 3570 

8 3346 

6 3571 

8 3347 

7 3406 

9 3497 

8 3348 

6 3574 

9 3502 

7 3409 
6 3577 

6 3578 

7 3411 

8 3355 

8 3356 

9 3504 
6 3583 
6 3584 
9 3508 

6 3586 
8 3363 
8 3364 

6 3587 

8 3366 

7 3420 

7 3423 

6 3589 

9 35»3 

8 3372 

5 3526 

8 3373 

10 3497 

8 3374 

8 3375 

7 3435 
5 3530 

9 3519 

8 3378 
7 3439 
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Zone — 6^ bis — lo^ Wien-Ottakiing. 



Nr. 



Gr. 



A.R. 1900 



Praec. 



Var. 
saec. 



DecL 1900 



Praec. 



Var. 
saec. 



Ep. 



Zonen 



B.D. 



4601 
4602 
4603 
4604 
4605 

4606 
4607 
4608 
4609 
4610 

461 1 
4612 

4613 
4614 

4615 

4616 . 
4617 
^618 
4619 
4620 

4621 
«4622 
4623 
4624 
4625 

4626 
»4627 
4628 
4629 
4630 

4631 
4632 
4633 
4634 
4635 
4636 

4637 
4638 

4639 
4640 

4641 
4642 
4643 
4644 
4645 
4646 
4647 
4648 
4649 
4650 



7.9 
8.8 
8.8 

7-2 
8.6 

9.0 
9.0 
8.8 
5*0 
8.8 

8.9 
9.4 
8.8 

7.5 
9.3 

9.1 
9.' 
8.0 
8.6 
•8.6 

•8.9 
9.2 

7-2 
9.0 
8.8 

7.6 

9.3 
9.0 
8.8 
8.9 
•8.6 
7.3 
8.9 
8.7 
8.1 

7.8 
7.7 
9.0 
8.6 
8.6 

8.9 
8.9 
8.9 
7.3 
7.8 

8.3 
7.0 
9.0 
8.8 
8.6 



12^ 30' 



12 



12 



35-40 
30 42.53 
30 57.61 
32 11.29 
32 20.29 



32 
33 
33 
34 
34 

34 
34 
34 
35 

35 



59.62 
39.26 
54.33 
5-03 
12.91 

20.53 

28.47^ 

56.07 

30.59 
40.96 



35 47.»9 

35 49.77 

35 58.13 

35 58.52 

36 7.37 



36 
36 
36 
37 
37 



13.47 
25.26 
47.28 
43.60 
54.60 



12 38 37.63 

38 38.66 

38 51.70 

38 56.16 

39 3.75 
12 39 16.30 

39 48.65 

39 58.28 

40 18.03 
40 47-57 

12 41 48.71 

4» 55.05 

42 19.33 

42 48.61 

42 49.92 



42 
43 
43 
43 
44 



52.19 
18.52 

23.89 
48.97 
32.32 



12 44 50.61 

44 56.00 

45 19.79 
45 22.00 

45 3>.7i 



+3-0942 
3-0994 
3-*039 
3.0982 
3.1028 

+3.0946 
3.1010 
30981 
3.0986 
30988 

+30950 
3.1090 
3.0959 
3.1013 
3.1064 

+3.0969 
3.J027 

3.XO47 
3.1069 
3.1030 

+3.0980 
3.1072 
3.0988 
3.1072 
3-1039 

+3- «091 
3.1102 
3.0993 
3.>034 
3.1017 

+3. II 10 
3.1050 
30988 
3.1061 
3.1092 

+3.1036 
3.'097 
3."47 
3. "03 
3.1102 

+3.>M3 
3.1057 
3.1136 
3."I4 
3.1014 

+3.1030 
3.1051 
3.1044 
3-1 »92 
3.»055 



+0:0072 
0.0081 
0.0088 
0.0078 
0.0085 

+0.0071 
0.0081 
0.0077 
0.0075 
0.0077 

+0.0071 
0.0093 
0.0072 
0.0080 
0.0087 

+0.0074 
0.0082 
0.0085 
0.0088 
0.0082 

+0.0075 
0.0088 
0.0076 
0.0088 
0.0082 

+0.0089 
0.009 1 
0.0075 
0.0081 
0.0080 

+0.0092 
0.0083 
0.0074 
0.0084 
0.0088 

+0.0080 
0.0088 
0.0094 
0.0088 
0.0088 

+0.0092 
0.0082 
0.0092 
0.0089 
0.0076 

+0.0078 
0.0080 
0.0080 
0.0097 
0.0081 



-6^53' 47U 

8 30 20.4 

9 50 1.8 

7 44 57.3 
9 6 27.9 

-6 30 18.3 

8 13 25.7 
7 22 4.1 
7 26 42.7 
7 28 50.8 

—6 22 45.8 

10 16 36.8 

6 30 41.5 

7 53 41. 1 

9 13 21.0 

-6 37 58.8 

8 12 26.7 

8 41 48.8 

9 «6 25.9 

8 13 39.7 
-6 50 7.4 

9 14 33.8 
6 57 0.5 
8 55 57.6 

8 3 41.0 

-9 13 >3.' 

9 30 ii.i 

6 43 20.8« 

7 43 29.7 
7 18 41.0 

—9 32 1.2 

7 59 4.6 

6 24 25.6 

8 8 10.9 
8 45 36.3 

-7 «5 8.2 

8 40 4.1 

9 42 12.9 
8 37 17.3 

8 35 54.6 

-9 29 38.5 

7 29 50.2 

9 13 «6.0 

8 40 26.1 

6 20 6.8 

-6 38 54.7 

7 5 '5.7 

6 52 39.2 
10 I 36.2 

7 5 27.1 



9:874 
9.872 
9.869 
9.855 
9.853 

9.845 
9.836 

9.833 
9.831 
9.829 

9.827 
9.826 
9.820 
9.812 
9.810 

9.808 
9.808 
9.806 
9.806 
9.804 

9.802 
9.799 
9-794 
9.781 
9.778 

9.768 
9.768 
9.764 
9.763 
9.762 

9.758 
9.750 
9.748 
9.743 
9-735 

9.719 
9.718 
9.7 II 
9.703 
9.703 
9.702 
9.695 
9.694 
9.687 
9.675 
9.669 
9.668 
9.661 
9.660 
9.658 



+o;o68 
0.069 
0.070 
0.072 
0.072 

+0.073 
0075 

0.075 
0.071 
0.076 

+0.076 
0.076 
0.077 
0.078 
0.079 

+0.079 
0.079 
0.079 
0.079 
0.080 

+0.079 
0.080 
0.081 
0.083 
0.083 

+0.084 
0.084 
0.085 
0.085 
0.085 

-«-0.086 
0.087 
0.087 
0.088 
0.089 

+0.090 
0.091 

• 0.092 
0.093 
0.093 

+0.093 
0.093 
0.094 

0.095 
0.096 

-4-0.096 
0.096 

0.097 
0.098 
0.098 



92.3 
92.7 
93.8 
93.8 
92.8 

92.3 
94.3 
92.7 

92.7 

92.3 
^2.7 

92.3 
93-8 
93-3 

93-3 
93.8 
92.8 
92.7 
94.0 

93-3 
93.3 
92.6 
92.8 
93.8 
92.7 

93-3 
93.0 
93.8 
94.0 

92.7 
93.8 
92.3 
93.8 
92.9 

92.6 
92.9 
92.8 
92.7 
92.7 

93.8 
93-6 
93.8 
92.7 

92.3 

93.3 
92.3 
93.8 
93.8 
93-7 



38 40 

28 122 

124 252 
122 247 

36 120 

38 40 

125 247 318 
24 127 
Fund. Cat 
24 125 

38 40 

32 124 
38 40 

127 247 

28 122 252 

43 137 249 

125 247 

36 120 

28 124 

125 247* 251 

39* 249 

28 122 252 

38 42 127 

36 120 

125 247 

28 120 

32 137 250 

38 40 127 249 

122 247 

125 251 252 

32 124* 

127 247 

38 42 43 

122 137 251 252 

28 120 137 

38 40 127 

28 120 122 

36 124 

28 122 

28 122 

124 252 

125 127 247 
131 252 

28 122 
38 40 

42 137 249 
38 43 

127 249 

124 250 

43 137 3»8 



6*^3598 

8 3380 

9 3520 

7 3443 

8 3387 

6 3612 

7 3448 
7 3451 
7 345a 
7 3454 

6 3617 

10 3523 

6 3620 

7 3458 

8 3399 

6 3622 

7 3462 

8 3401 

9 3534 

7 3463 

6 3624 

8 3403 

6 3626 

8 3409 

7 3467 

8 3413 

9 3542 

6 3636 

7 3474 
7 3476 

9 3547 
7 3478 

6 3638 

7 3480 

8 3423 

6 3644 

8 3424 

9 3558 
8 3425 

8 3426 

9 3561 

7 3488 

8 3427 

8 3429 
6 3656 

6 3658 

6 3659 

6 3661 

9 3566 
6 3662 
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Zone —6^ bis —lo^ Wien-Ottakring. 



95 



Gr. 



A.R. 1900 



Pracc. 



Var. 
saec. 



DecL 1900 



Praec. 



Var. 
saec. 



£p. 



Zonen 



B.D. 



9.2 
9.3 

8.8 
9.4 
6.7 

9.0 
8.8 
9.0 
8.6 
8.7 
8.8 

9.1 
8.6 

8.3 
7.1 

•8.2 

8.9 
8.8 
8.9 
8.6 

5.0 
8.3 
8.9 
8.3 
8.3 

9.1 
9.2 
9.2 
8.7 
9.0 

9.2 
8.8 
6.9 

7.7 
8.2 

7.6 
7.8 
7.6 
9.0 
9.5 
8.6 
8.7 
7.6 
9.0 
8.9 

8.7 
9.1 
9.0 
*8.7 
9.0 



12"»45"48!32 

46 3'62 

46 3.74 

46 8.90 

46 10.64 

12 46 29.00 

46 52.5" 

46 56.58 

47 3382 
47 4380 



12 



19 



47 
47 
48 
48 
48 

48 

48 
48 
48 
48 

49 
49 
49 
49 
49 



12 



46.90 

52.57 

1.38 

6.94 

24.96 

25.43 
2953 
30.16 
42.21 
52.60 

9.06 
15.54 
35-43 
38.71 
48.13 



12 50 22.29 

50 23.65 

50 39.48 

51 0-97 
51 7.20 



51 
51 
52 
52 
52 



11.51 
44.81 
6.75 
15.58 
43.82 



53 24.94 

53 48.08 

53 54.48 

53 58.57 

54 5».78 



55 
55 
55 
55 
55 

56 
56 
56 
56 
56 



11.62 
»6.55 
'7-23 
32.48 
44.30 
10.56 
1735 
26.39 
27.72 
48.02 



+3? 

3 
3 
3 
3 

+3 
3 
3 
3 
3 

+3 

3 
3 
3 
3 

+3 
3 
3 

3 
3 

+3. 

3 
3 
3 
3 

+3 
3 
3 
3 
3 

+3 
3 
3 
3 
3 

+3 
3 
3 
3 
3 

+3 
3 
3 
3 
3 

+3 
3 
3 
3 
3 



031 

'33 
026 
188 
189 

054 
108 

i65 
122 

215 

046 

15' 
200 

237 
»47 

086 

175 
132 

049 
204 

178 

081 
083 
328 
164 

069 

»47 
227 

075 
084 

142 
273 
171 
218 

079 

074 

175 
237 
167 
265 

181 
181 
208 
228 
HO 

177 
238 
260 

249 
300 



-i-o!oo78 
0.0090 
0.0077 
0.0096 
0.0096 

+0.0081 
0.0086 
0.0093 
0.0088 
0.0098 

+0.0079 
0.0091 
0.0096 

O.Ol Ol 

0.0090 

+0.0.083 
0.0093 
0.0088 
0.0079 
0.0096 

+0.0091 
0.0083 
0.0083 
0.0098 
0.0092 

+0.0081 
0.0089 
0.0097 
0.0082 
0.0083 

+0.0089 
0.0102 
0.009 1 
0.0096 
0.0082 

+0.0081 
0.0091 
0.0098 
0.0090 
0.0099 

+0.0092 
0.0092 
0.0094 
0.0096 
0.0085 

+0.0090 
0.0097 
0.0098 
0.0098 
0.0102 



-6«3o'56?o 

8 39 26.7 

6 24 2.E 

9 47 20.4 
9 47 38.2 

-6 56 5.3 

7 58 46.1 
9 8 48.9 

8 9 54-' 
10 I 2.8 

-6 34 56.4 

8 41 3.5 

9 38 24.2 
10 22 42.5 

8 31 12.1 

-7 17 46.4 

9 4 32.1 

8 II 50.7 

6 31 IG 

9 33 49.4 
-8 59 45.0 

7 4 1.6 

7 4 26.1 
9 53 31.0 

8 38 6.2 

—6 41 0.2 

8 10 46.5 

9 40 46.9 
6 42 53-7 
6 52 0.5 

-7 57 15.6 

10 20 28.1 

8 22 11.7 

9 13 1.6 
6 36 0.8 

—6 24 30.1 

8 II 49.7 
17 59.9 
I 4.6' 

37 35-5 
6 2.8 
5 20.1 

8 33 36.4 

8 52 II. 2 

6 47 1.6 

-7 53 54.3 

8 55 '.5 

9 17 32.9 
9 6 9.5 
9 54 53.4 



9 
8 

9 

-8 
8 



-I9"653 
19.648 
19.648 

19.647 
19.646 

-19.641 
19.634 

19.633 
19.622 
19.619 

—19.618 
19.616 
19.613 
19.612 
19.606 

—19.606 

T 9.605 
19-605 
19.601 
19-598 

-19-593 
«9.591 
19.584 

-^9.583 
19.580 

-19.570 
19.569 
19.564 
19.557 
»9-555 

-»9.554 
»9.543 
»9.536 
19.533 
»9.524 

-19.510 
19.502 
19.500 
19.499 
19.480 

-»9.473 
19.472 

»9.471 
19.466 
19.462 

-»9.453 
19.450 
»9.447 
»9-447 
»9-439 



+0:098 
0.099 
0.099 
0.099 
0.099 

+0.099 

O.IOl 
O.IOI 

0.102 
0.102 

+0.102 
0.103 
0.103 
0.103 
0.104 

+0.103 
0.104 
0.104 
0.104 
0.105 

+0.101 
0.105 
0.105 
0.106 
0.107 

+0.107 
0.108 
0.108 
0.108 
0.108 

+0.109 

O.IIO 
O.III 
O.III 

0.1 II 

+0.II3 
0.II4 

• 0.114 
0.II5 
0.II6 

+0.1 17 
0.117 
0.II7 
0.II8 
0.II7 

+0.1 19 
0.II9 
0.II9 
0.II9 
0.120 



93.8 

92.8 
93.6 

93-8 
92.8 

93.3 
93.8 
94.3 
94-3 
93.8 

93-3 
92.7 

93-8 

94.3 

93.6 94.3 

93.8 
94.3 
94.0 
93.3 
93.8 

93.3 
93.3 
93.8 
92.7 

93.3 
93.8 
93.6 
93.3 
94.3 

93.8 
93.8 
92.8 
93.3 
93.1 
92.6 
93-8 
96.3 
93.8 
93.8 

93.8 
93.8 
93-3 
93.3 
93.0 95.7 

93.8 
93.6 
93.8 
92.8 
93-8 



127 252 

28 131 

127 137 252 

124 250 

36 124 

40 249 

»25 247 

122 317 

»25 3»7 

124 250 

42 249 
28 122 

»37 250 

»37 3»8 

36a 122 317 

127* 251 

»3» 3»8 

127 247 251 

43 249 
124 250 

PuncL Cat 

42 252 

42 252 
»37 250 

28 122 

43 249 
»3» 251 
»24 »37 250 

43 »27 252 

»27 3»7 

»3» 247 

124 250 

36 122 

122 140 

38 

38 40 137 

»25 247 

36 252 421 

127 247 

124 250 

127 251 

127 251 

122 140 

122 137 140 

40 43 249a 422^ 

»25 247 

122 137 352 

124 250 

36* »31 

124 250 



40 1^7 249 



6*3663 

8 3436 
6 3665 

9 3568 
9 3569 

6 3669 

7 3497 

8 3440 

7 3501 

9 357» 

6 3674 

8 3443 

9 3575 
10 3563 

8 3445 

7 3503 

8 3446 

7 3504 
6 3679 

9 3579 

8 3449 
6 3681 
6 3685 

9 3584 

8 345» 

6 3688 

7 3509 

9 3586 
6 3691 

6 3692 

7 35»2 
»o 3581 

8 3456 

8 3457 
6 3701 

6 3705 

7 35»5 

9 3595 
7 35»7 
9 3600 

7 3521 

7 3522 

8 3466 
8 3468 

6 37»4 

7 3525 

8 3470 

9 3605 

8 347» 

9 3607 
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Zone —6** bis —10^ Wien-Ottakring. 



Nr. 



Gr. 



A.IL 1900 



Praec. 


Var. 
saec. 


+3-1245 


-H)?oo98 


3.1322 


0.0095 


3.1097 


0.0083 


3.1222 


0.0095 


3.1 160 


0.0089 


+3.1 185 


+0.0091 


3.1092 


0.0083 


3.1219 


0.0094 


3.1212 


0.0093 


3.1191 


0.0091 


+3.1340 


+0.0104 


3.1132 


0.0086 


3.1164 


0.0089 


3.1229 


0.0094 


3."44 


0.0087 


+3.1214 


+0.0092 


3.1318 


0.0103 


3.»345 


0.0105 


3.1220 


0.0094 


3.1 »80 


0.0090 


+3. "48 


+0.0088 


3.1 »95 


0.0092 


3.1377 


0.0106 


3.1 160 


0.0088 


3.1269 


0.0097 


+3.1145 


+0.0087 


3.1242 


0.0095 


3.»3" 


0.0 10 1 


3.1161 


0.0088 


3."99 


0.0091 


+3.1368 


+0.0105 


3.1192 


0.0091 


3.1258 


0.0096 


3.1409 


0.0108 


3.1364 


0.0104 


+3.1285 


+0.0098 


3.1204 


0.0091 


3.1333 


O.OIOI 


3.1234 


0.0093 


3.1397 


0.0107 


+3.1213 


+0.0092 


3.1 164 


0.0088 


3.1242 


0.0094 


3.1266 


0.0097 


3.1256 


0.0096 


+3.1211 


+0.0092 


3.1304 


0.0099 


3.I235 


0.0093 


3.1 169 


0.0088 


3.»36i 


0.0103 



DecL 1900 



Pracc« 



Var. 
saec. 



Zonen 



B.D. 



4701 
-4702 
4703 
4704 
4705 

4706 

4707 
4708 
4709 
4710 

47«! 
4712 

4713 

4714 
47>5 
4716 

4717 
.4718 

4719 
4720 

4721 
4722 
4723 
4724 
4725 

4726 

4727 
4728 

4729 
-4730 

473« 
4732 
•4733 
4734 
4735 

4736 
4737 
4738 
4739 
4740 

4741 
4742 
4743 
4744 
-1745 

4746 
4747 
4748 
4749 
4750 



9.2 
9.3 
8.9 
8.5 
•8.8 

9.2 
8.8 
8.4 
7.8 
8.6 

8.9 
8.9 
8.5 
8.7 
9.0 

8.5 
8.7 
9.1 
9.0 
9.1 

8.8 
8.8 

5.9 
•8.0 

5.7 

9.1 
8.8 

6.9 
9.0 

8.3 
6.9 
7.1 
9.4 
8.4 
8.2 

9.1 
8.8 

8.9 
8.9 
8.4 

9.1 
8.6 
8.8 
9.2 
8.6 

9.0 

8.9 
8.7 

8.9 
9.0 



12*' 57» 2?23 

57 28.57 

57 34.33 

57 39.09 

57 52.00 



12 58 
59 



13 
>3 



13 



13 



13 



13 



13 



13 



13 



9.05 

1.48 

59 5.90 

59 34.56 

o 9.31 

27.88 
29.78 
38.28 

44.25 
47.66 

58.04 
10.77 
16.23 
20.03 
28.79 



37.52 
46.11 
39.39 
15.29 
19.55 



3 34.14 

3 53.74 

4 1.02 
4 20.87 
4 23.89 



31.20 
34.21 
6.49 
«7.43 
36.31 

44.92 
2.64 
5.06 
6.66 
6.71 

10.51 
32.78 
53.66 
6.55 
13.58 



7 31.12 

8 0.44 
8 3.1 1 

8 35.73 

9 29.48 



-8«>57' 5?3 

8 28 48.8 

6 21 21.9 
8 27 48.4 

7 23 17.1 

-7 45 52.5 

6 7 30.6 

8 n 53.8 
8 2 2.7 

7 36 46.6 

-9 57 56.9 

6 37 26.5 

7 7 23.5 

8 9 24.0 

6 45 36.7 

-7 53 15.4 

9 30 57.2 
9 55 36.8 

7 56 25.6 
7 «7 22.9 

-6 45 26.3 

7 30 10. 1 
10 12 20.1 

6 46 38.1 

8 26 54.7 
—6 31 16.8 

7 58 3-6 

9 o 17.0 

6 40 50.0 

7 H 52.5 

-9 47 45.4 

7 7 19.3 

8 4 2.7 
10 16 52.5 

9 34 14.5 
-8 23 27.8 

7 8 52.0 

9 2 56.5 

7 35 24.3 

9 58 57.0 

— 7 16 44.0 

6 31 6.9 

7 37 13.9 
7 56 37-3 

7 47 5-5 

-7 6 3.9 

8 24 3.6 
7 24 lO.I 
6 23 28.8 

9 I 34.4 



-19-434 
19.425 
19.423 
19.421 
19.416 

-19.410 
19.391 
19.389 
19.378 
»9.365 

-19.358 
19.357 
19.354 
19.352 
»9.351 

-19.347 
»9.342 
19.340 
»9.338 
»9.335 

-»933» 
19.328 

»9.307 
»9-293 
19.291 

-19.286 
19.278 

»9.275 
19.267 
19.266 

-19.263 
19.262 
19.248 
19.244 
19.236 

-»9.233 
»9.225 
19.224 
19.224 
19.224 

-19.322 

»9.213 
19.204 
19.199 
19.196 

-19.188 
19.176 

»9»75 
19.161 

I9.»37 



+0:120 
0.121 

0.I2T 
0.122 
0.122 

+0.122 
0.124 
0.124 
0.125 
0.126 

+0.127 
0.127 
0.127 
0.127 
0.128 

+0.128 
0.128 
0.129 
0.129 
0.129 

+0.129 
0.129 
O.I31 
0.132 
O.T32 

+0.133 

o.»33 
0.134 
0.134 
o.»34 

+0.135 
o.»35 
0.136 

0.137 
o.»37 

+0.137 

o.»37 
0.138 
0.138 
0.138 

+0.138 
0.138 
0.139 
0.140 
0.140 

+0.140 
0.141 
0.141 
0.142 
0.145 



93.8 
93.6 
92.8 
93-3 
93.8 98.3 

93.8 
92.3 
93.6 
93.8 
93.8 

93.8 
92.3 
93.3 
93.8 
93.3 96.3 

93.8 
94.3 
93.8 
93.8 
93.7 

93-3 
93.8 
93.8 
92.6 

92.9 

93.3 
93.8 
92.8 
93-4 
93.8 

93.8 
93.8 
93.8 
93.8 
94.3 

94.3 
93.3 
93-3 
93.8 
94.3 

93.8 
93-3 
93-8 
93.8 
93.8 

93.3 
93-3 
94.1 
93.6 
93.3 



122 252 

»3» »37 252 

38 40 43 249 

131 137 140 

127*« 247 42l5 

»3» 247 

38 40 42 

127 140 251 

»3« 251 

127 251 

124 250 

38 40 

43 249 

122 251 

42 249 422^ 

»37 252 

»37 3»7 

124 250 

131 252 

»37 »38 251 

42 249 
127 252 
124 250 

38 40* 137* 

36 122 138 

43 249 
»27 251 

36 122 

43 252 

127 251 

124 250 

42 3»7 

»3» 254 

124 250 

»37 3»8 

»3» 317 

42 249 
»3» »40 
127 251 
124 318 

»37 254 

43 249 
»27 254 
»37 251 
»38 251 

42 249 

131 140 

127 138 254 318 

40 137 3»7 

»3» »40 



8*3473 
8 3475 

6 3721 

8 3477 

7 353» 

7 3533 

5 3621 
7 3538 
7 3540 
7 3542 

9 36»7 

6 373» 

6 3732 

7 3545 

6 3733 

7 3548 
9 3621 
9 3622 
7 3549 
7 3550 

6 3735 

7 355» 
9 3628 
6 3742 

8 349» 

6 3745 

7 3552 

8 3495 

6 3747 

7 3553 

9 3636 

6 3750 

7 3555 
10 3624 

9 3640 

8 3500 

6 3756 

8 3502 

7 3558 

9 364» 



3559 
3760 
3560 
3562 
3563 



6 3765 
8 3508 

7 3566 
6 3769 

8 35»4 
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Nr. 



Gr. 



A.R. 1900 



Praec. 



Var. 
saec. 



Decl. 1900 



Praec. 



Var. 
saec. 



Ep. 



Zonen 



B.D. 



475« 
4752 
4753 
4754 
4755 

4756 
4757 
4758 
4759 
4760 

4761 
4762 
4763 
4764 
4765 
4766 

4767 
4768 
4769 
4770 

4771 
4772 
4773 
4774 
4775 

4776 
4777 
4778 
4779 
4780 

4781 
4782 

4783 
4784 
4785 
4786 

4787 
4788 

4789 
4790 

4791 
4792 
4793 
4794 
4795 

4796 
4797 
4798 

4799 
4800 



•7.3 
9.4 

.8.7 
9.0 
8.1 

9.0 

9-4 
8.6 

7.9 
•8.3 

9.1 
7.3 
9.2 

9.4 
8.8 

7.5 
8.9 
8.7 

91 
9.0 

9.0 
8.7 
8.7 
8.4 
8.5 

8.2 
8.8 
8.8 
8.9 
7.8 

9.1 
•9.2 
8.9 
8.5 
8.5 

8.6 

9.3 
8.8 
9.0 
8.5 

8.8 
8.0 
9.2 
8.9 
9.2 

7.6 
8.8 
•8.4 
8.4 
9.0 

* 3o!6 



13"" 9" 

9 

9 

9 

10 

13 10 
10 
10 
II 
II 

13 II 
12 
12 
12 
12 

13 12 
«3 



13 
13 
13 

>3 13 
14 
14 
14 
15 

13 15 
'5 
15 
>5 
'5 

13 16 
16 
16 
16 
17 

13 17 

17 
18 
18 

13 18 
18 
19 
19 
19 

13 »9 
19 
20 
20 
20 

28!4(4) 



30?57 
37-99 
38.48 
53.07 
17.40 

49.04 
5J.03 

58.99 
37.49 
45.00 

58.09 
12.76 
23.06 

23.79 
28.96 

30.23 
4.i3 
30.16 
55.08 
55.78 

58.07 
11.67 
22.00 
3327 
7.41 
12.97 
21.91 
26.26 

42.94 
58.00 

12.92 
21.89 
36.96 
52.76 
4.65 

8.53 
31.24 

45-73 

1.29 

10.64 

32.58 

40.78 

9.40 

9.73 

35-J5 

35.53 

48.39 

0.29 

7.47 
7.88 



+3? 
3 
3 
3 
3 

+3 
3 
3 
3 
3 

+3 

3 
3 
3 
3 

+3 
3 
3 
3 
3 

+3 
3 
3 
3 
3 

+3 
3 
3 
3 
3 

+3 
3- 
3 
3 
3 

+3" 
3 
3 
3 
3 

+3 

3 
3 
3 
3 

+3 
3 
3 
3 
3 



420 
408 
425 
25« 
260 

241 
45« 
45' 
189 
296 

293 
459 
394 
452 
352 

327 
395 
291 

436 
371 

433 
213 
422 
37« 
373 
461 
255 
35« 
305 
454 

492 
198 
282 
388 
362 

270 

414 
526 
500 
426 

357 
549 
490 
5«9 
521 

232 
253 
391 
295 
295 



-H>?oio8 
0.0107 
0.0108 
0.0095 
0.0095 

+0.0093 
0.0109 
0.0109 
0.0090 
0.0098 

-fo.0098 
O.Ol 10 
0.0105 
0.0109 
0.0102 

+0.0100 
0.0104 
0.0097 
0.0108 
0.0103 

+0.0108 
0.0092 
0.0107 
0.0103 
0.0103 

+0.ÖI09 
0.0094 
0.0 10 1 
0.0098 
0.0108 

+O.OII2 

0.0091 
0.0096 
0.0104 
0.0102 

+0.0095 
0.0105 
O.Ol 13 

O.Ol II 

0.0105 

+0.01 Ol 
O.Ol 14 

O.Ol 10 
O.Ol 13 
0.0112 

+0.0093 
0.0094 
0.0103 
0.0096 
0.0096 



— 9®50*22!i 

9 40 7-6 

9 54 9.6 

7 26 37.9 

7 31 41.1 

-7 II 29.9 

10 5 29.9I 

«0 3 54.1 

6 24 24.2 

7 52 38.2 

— 7 48 20.1 
10 I 9.0 

9 8 0.7 

9 53 47.« 

8 32 39.3 

-8 12 16.4 

9 2 59.9 

7 36 59.6 
9 30 0.3 

8 38 5.0 
—9 26 48.9 

6 31 54.3 

9 15 58.4 
8 34 47.7 
8 32 3.3 

-9 39 57.1 

6 57 29.0 

8 12 58.7 

7 35 36.3 

9 28 33.9 

— 9 56 12.0 

6 9 22.9 

7 13 20.9 

8 32 2.2 
8 10 35.2 

-7 I 5.9 

8 47 37.6 
10 10 29.8 

9 49 32.9 

8 53 1.5 

-7 59 9.4 

10 20 53.6 

9 34 28.4 
9 55 1.3 
9 54 9.1 

»6 19 8.0 

6 34 15.8 
8 15 53.7 

7 3 44.1 
7 3 43.1 



-X9"i37 
I9.«34 

"9.>33 
19.127 
19.116 

-19.102 
19.101 
19.098 
19.081 
19.077 

-19.071 
19.065 
19.060 
19.060 
"9.057 

-19.057 
19.042 
19.Ö30 
19.018 
19.018 

-19.017 
19.010 
19.006 
19.000 
18.984 

-18.982 
18.978 
18.976 
18.968 
18.961 

-18.953 
18.949 
18.942 

.18.934 
18.929 

-18.927 
18.916 
18.909 
18.901 
18.897 

-18.886 
18.882 
18.868 
18.868 
18.855 

-18.855 
18.849 

18.843 
18.839 
18.839 



+0:145 
0.145 
0.145 
0.145 
0.146 

+0.147 
0.148 
0.148 
0.148 
0.148 

+0.149 
0.150 
0.151 
0.151 
0.151 

+0.150 
0.152 
0.152 
0.153 
0.153 

+0.154 
0.153 
0.154 
0.155 
0.156 

+0.156 

0.155 
0.156 
0,156 
0.157 
+0.158 

0.157 
0.158 

0.159 
0.159 

+0.159 
0.160 
0.161 
0.161 
0.162 

+0.162 
0.163 
0.163 
0.163 
0.164 

+0.163 
0.164 
0.165 
0.164 
0.164 



93.8 
98.3 
93.8 
93-8 
93.8 

93.0 
93.8 
93.6 
93.3 96.3 
93.8 

93.8 
93.8 
93.3 
93.8 
96.8 

93.8 

93.3 
94.0 

93.8 

94.3 

93.8 
93.0 
94.3 
94.3 
93.3 

93.8 
93-3 
95.3 
94.0 
93.8 

93.8 
930 93-3 
93.8 00.0 

93-3 
93.8 

93.3 
94.3 
93.8 
93.8 
93.3 

93.8 
93.8 
93.8 
93.8 96.6 
93.8 

93.3 
93.3 
93.3 
93.4 
93.9 



124 250' 

253 421 

124 250 

127 251 

127 251 

42 43 249 

138 250 

124 138 253 

40 249 421^ 

127 251* 



127 
124 

13« 

138 
317 



25« 
253 
140 
250 
401 



«37 254 

131 140 

127 251 

124 250 

«3« 3«7 



254 



«24 253 

42 43 249 
«38 3«7 
«3« 3«8 
«3« «40 

124 253 

40 249 

127 251 401 

«38 251 254 

«37 253 

124 250 
42 'a 43 249 

40a 317 421^422^ 

131 138 140 

127 251 

43 249 
«3« 3«7 
124 250 

«37 250 

«3« «39 

127 251 

'38 253 

138 250 

124 253 421^ 

«24 253 

40 249 

42 249 
13« «40^ 

43 «38 255 
138 255 



9*3646 

9 3647 

3648 

357« 

3572 



3773 
365« 
3652 
3776 

3577 



7 3579 
9 3654 

8 3524 

9 3656 
8 3525 

7 3582 

8 3527 

7 3587 

9 3661 

8 3533 

9 3662 
6 3784 
9 3664 
8 3536 

8 3537 

9 3665 

6 3788 

7 3593 

7 3596 
9 3669 

9 3670 

5 3675 

6 3795 

8 3540 

7 3599 

6 3796 

8 3543 

9 3675 
9 3676 

8 3544 

7 3607 
10 3670 

9 3681 
9 3683 
9 3685 

6 3807 
6 3808 

8 3550 
6 3811! 
6 381101 
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Zone —6° bis —10°. Wien-Ottakring. 



Nr. 


Gr. 


A.R. I 


900 


Praec 


Var. 
saec. 


Ded. 1900 


Praec. 


Var. 
saec. 


Ep. 


Zonen 


B.D. 




4801 


8.7 


i3>»2o"46?8i 


+3-X542 


+o!oii3 


— lo* i' 073 


-i8!8i9 


+o!i66 


93.8 


124 


250 


9-3689 


<^^ 


4802 


9.2 


20 


49.33 


3.1377 


0.0x02 


8 54.1 


18.818 


0.166 


93.3 


X37 


140 


7 3614 


Fr 


4803 


8.8 


21 


39.83 


3.X556 


O.Ol 13 


10 4 27.1 


18.792 


0.168 


93.6 


124 


138 250 


9 3692 


frff 


4804 


9.x 


22 


2.35 


3.X565 


O.Ol 15 


xo 8 22.5 


18.781 


0.169 


93.8 


X34 


253 


9 3695 


K,- 


4805 


9.4 


22 


14.39 


3- »397 


0.0104 


8 7 9.0 


X8.775 


0.169 


93.8 


127 


254 


7 3618 




4806 


9.0 


13 22 


«5.03 


+3.X444 


+0.0106 


— 8 40 24.2 


-18.774 


+0.169 


93.3 


X3X 


X39 


8 3559 


QrO 


4807 


8.1 


22 


28.66 


3.X247 


0.0093 


6 17 5X.2 


18.768 


0.168 


93.3 


40 


138 249 


6 3819 




4808 


9.1 


22 


55.35 


3.x 584 


O.Ol 15 


10 15 28.1 


X8.754 


0.171 


93.8 


124 


250 


10 3680 


•4809 


9.3 


23 


6.58 


3x322 


0.0098 


7 8 49.9 


18.748 


0.170 


93.4 


43 


255 


6 3821 




4810 


8.3 


23 


13.01 


3. '498 


0.0109 


9 X3 33.0 


X8.745 


0.171 


93-3 


X3X 


140 


83562 


/Co 


4811 


9.0 


13 24 


1.60 


+3.1560 


+0.01 13 


- 9 5X 35.8 


-18.719 


+0.173 


93.8 


X34 


253 


9 370X 


/% 


4812 


8.9 


24 


6.38 


3.1425 


0.0105 


8 16 5.8 


18.717 


0.172 


94.0 


X3X 


X38 3x7 


8 3566 


Ks- 


4813 


8.4 


24 


19.52 


3.'592 


O.Ol 15 


10 II 40.0 


18,710 


0.173 


93.8 


124 


250 


9 3702 


^z 


4814 


9.6 


24 


33-93 


3.1489 


0.0109 


8 58 52.7 


18.702 


0.174 


93.3 


13X 


140 


8 3568 




4815 


9.x 


25 


3.74 


3x4x4 


0.0104 


8 4 32.x 


18.687 


0.174 


93.8 


127 


25 X 


7 363 X 


^9 


4816 


8.8 


»3 25 


9.56 


+3x339 


+0.0099 


- 7 XI 11.4 


-18.684 


+0.174 


93.3 


40 


138 249 


6 3827 


6rO 


4817 


9.2 


25 


19.81 


3x502 


0.0109 


9 2 55.4 


18.678 


0.175 


93.3 


X3X 


140 


8 3570 


Fo 


4818 


8.9 


25 


3X.X9 


3.X434 


0.0105 


8 15 28.0 


18.672 


0.175 


94.3 


X34 


3x7 


8 3572 


^^ 


4819 


8.3 


25 


38.05 


3.X516 


o.ono 


9 10 36.2 


18.668 


0.176 


94.3 


X37 


3x7 


8 3574 


Pa 


4820 


8.0 


25 


40.01 


3.x 357 


0.0 100 


7 20 50.7 


18.667 


O.X75 


93.8 


127 


25X 


7 3633 


Kt 


4821 


8.3 


13 26 


7.96 


+3.X468 


+0.0107 


- 8 35 30.1 


-18.652 


+0.177 


94.3 


X34 


3x8 


8 3576 


fix. 


4822 


8.7 


26 


16.27 


3.X373 


O.OIOI 


7 29 18.8 


18.648 


0.176 


93.8 


127 


25X 


7 3635 


CrS- 


4823 


8.3 


26 


32.69 


3.x 574 


O.Ol 14 


9 44 34.4 


18.639 


0.177 


93.8 


124 


250 


9 3706 


<2. 


4824 


9.3 


26 


37.40 


3.X499 


0.0109 


8 53 27.6 


18.637 


0.178 


93.8 


X3X 


253 


8 3577 


(to 


4825 


8.8 


26 


42.99 


3.X339 


0.0099 


7 4 X9.9 


18.634 


0.177 


93.0 


42 


43 249 


6 3832 


>C2. 


4826 


9.6 


13 27 


4.1 1 


+3.1382 


+0.0102 


- 7 3X 59.5 


—18.622 


+0.178 


93-8 


»37 


254 


7 3638 




4827 


8.6 


27 


6.63 


3x330 


0.0099 


6 55 22.8 


18.621 


0.177 


93.3 


42 


X38 249 


6 3834 


(^s 


4828 


8.8 


27 


19.50 


3x576 


O.Ol 14 


9 4X 16.3 


18.614 


0.179 


93.8 


124 


250 


9 37x0 


F2. 


4829 


9.3 


27 


3x91 


3.X486 


0.0108 


8 39 3X.2 


18.607 


0.179 


93.3 96.3 


X3X 


140 42 2^ 


8 3580 


Ar 


4830 


5.7 


27 


42.00 


3.X576 


0,0113 


9 38 59.5 


18.602 


0.180 


93.8 


124 


250 


9 37x1 


^5- 


4831 


7.6 


»3 27 


46.62 


+3x3x2 


+0.0097 


- 6 40 50.5 


-18.599 


+0.179 


93.4 


40 


255 


6 3837 


^^ 


4832 


7.3 


27 


58.22 


3.X425 


0.OT04 


7 55 5X.6 


18.593 


0.179 


93.8 


127 


25X 


7 3639 


Go 


4833 


9.3 


27 


58.22 


3.1616 


O.Ol 15 


xo 3 44.4 


X 8.593 


0.180 


93.8 


X34 


250 


9 37x2 


^3 


4834 


7.' 


28 


11.02 


3x353 


0.0 100 


7 6 32.7 


18.586 


0.180 


93.3 


43 


X38 249 


6 3839 


4 


4835 


7.5 


28 


12.67 


3.1426 


0.0104 


7 55 X9.2 


X 8.585 


0.180 


93.8 


127 


25 X 


7 3642 


^s- 


^4836 


•9.0 


13 28 


36.79 


+3x326 


+0.0098 


— 6 46 16.2 


-18.572 


+0.180 


93.4 


43- 


255 


6 3840 




4837 


7.0 


29 


3.32 


3.X448 


0.0106 


8 6 18.8 


18.557 


0.181 


93-8 


X37 


254 


7 3643 


FS 


4838 


8.0 


29 


26.43 


31496 


0.0109 


8 35 38.5 


X8.544 


0.183 


93.3 96.3 


X3X 


140 423^ 


8 3584 


Ko 


4839 


9.0 


29 


30.45 


3.X427 


0.0104 


7 49 36.9 


18.542 


0.182 


93.8 


X37 


251 


7 3646 


^^ 


4840 


8.9 


29 


32.32 


3x399 


0.0103 


7 30 25.2 


18.541 


0.182 


93.8 


127 


254 


7 3647 


PS 


4841 


8.8 


X3 29 


33.74 


+3.X634 


+0.01 17 


—10 5 36.6 


-18.540 


+0.183 


93.8 


124 


250 


9 37x9 


Ko 


4842 


8.9 


29 


38.89 


3.X49X 


0.0108 


8 31 32.8 


X8.537 


0.183 


93.3 


X3X 


140 


8 3586 


^S 


4843 


8.0 


29 


50.87 


3x305 


0.0097 


6 27 19.4 


X8.531 


0.182 


93.3 


42 


249 


6 3843 


»4 


4844 


8.7 


30 


0.85 


3.1481 


0.0107 


8 23 22.6 


X8.525 


0.183 


93.9 


47 


3X8 


8 3589 


4845 


8.9 


30 


1.27 


3.1608 


O.Ol 15 


9 45 38.4 


X8.525 


0.184 


93.8 


124 


253 


9 3721 


KO 


4846 


8.7 


13 30 


11.99 


+3.X667 


+0.01 18 


—10 23 20.7 


-18.519 


+0.184 


93.8 


X38 


250 


10 3712 


P? 


4847 


8.7 


30 


25.62 


3.X617 


O.Ol 15 


9 49 4.2 


18.511 


0.185 


93.8 


124 


253 


9 3724 


Ko 


4848 


8.4 


30 


38.35 


3.X568 


O.Ol 12 


9 x6 24.3 


18.504 


0.185 


94.3 


X38 


3X7 


9 3725 


F^t 


4849 


8.9 


30 


44.72 


3x458 


0.0105 


8 4 9.7 


18.501 


0.184 


93.8 


X37 


25X 


7 3652 


Kl. 


4850 


9.2 


30 


54.02 


3.X654 


O.Ol 17 


10 10 21.5 


X8.495 


0.186 


94.3 


X34 


3X8 


9 3726 


Pi. 



Zone —6** bis— lo**. Wien-Ottakrlng. 



99 



Nr. 



Gr. 



A.R. 1900 



Praec. 



Var. 
saec. 



DecL 1900 



Praec. 



Var. 
saec. 



£p. 



Zonen 



B.D. 



485» 
4852 

4853 
4854 
4855 
48561 

4857 
4858» 

4859 
4860 

4861 
4862 
4863 
4864 
4865 

4866 
4867 
4868 
4869 
4870 

4871 
4873 
4873 
4874 
4875 
4876 
4877 
4878 
4879 
4880 

4881 
4889 
4883 
4884 
4885 

4886 
4887 
4888 
4889 
4890 

4891 
4892 
4893 
4894 
4895 
4896 

4897 
4898 

4899 
4900 



8.9 
9.0 

9-1 
8.8 
8.8 

8.8 

8.6 
8.7 

9.3 
8.8 

8.7 
8.1 

8.4 

8.9 

8.5 
8.0 

8.3 
8.4 

8.9 

•8.3 

9.2 

8.9 
9.2 

9.0 
9.3 
8.7 
8.1 

9-1 

9.2 
6.0 

8.3 
8.7 

8.5 

8.4 
9.3 
9.2 

91 
9.3 
9.2 
9.1 
8.9 
8.3 
91 

9.0 
9-4 
9.4 
8.9 
8.7 



13" 



13 



13 



13 



13 



30" 

3» 

31 

31 

31 

32 
3« 
33 
32 
33 

33 
33 
33 
33 
33 



57-02 
35.59 
37.98 
38.63 
59.73 
17.80 
18.06 
20.83 
25.40 
4.04 

5.09 
17.95 
18.79 
24.14 
25.36 



33 27.03 

33 49.81 

34 6.60 
34 17.61 
34 27.09 



34.89 

37.69 

39.89 

2.29 

5.00 



13 35 19.9s 

35 42.08 

35 42.30 

36 5.31 
36 7.48 

13 36 18.33 

36 91.7a 

36 33.36 

36 3976 

36 48.31 

13 36 50.99 

37 18.84 
37 42.45 

■ 37 43.64 

37 48.50 

13 37 49.^1 

37 52.06 

37 54.77 

38 20.92 
38 27.09 

13 38 28.01 

38 30.04 

38 32.79 

38 47.10 

38 57.28 



+3? 
3 
3 
3 
3 

+3 
3 
3 
3 
3 

+3. 
3 
3 
3 
3 

+3 
3 
3 
3 
3 

+3 
3 
3 
3 
3 

+3 

3 
3 
3 
3 

+3 
3« 

3 
3 
3 

+3 
3 
3 
3 
3 

+3 

3 
3 
3 
3 

+3 
3 
3 
3 
3 



416 

434 
681 

625 

334 

678 
679 
404 
292 

525 
310 

533 
386 
602 
464 

470 
654 
557 
632 
646 

690 
556 
499 
437 
561 

499 
549 
505 
682 

475 

524 
513 
403 
6x0 

349 

557 
690 
614 
386 
388 

457 
712 

574 
402 
606 

398 
462 

645 
439 
5^2 



-K>:oi03 
0.0104 
0.01 18 
O.Ol 15 
0.0099 

+0.01 19 
O.Ol 19 
0.0103 
0.0097 
0.0109 

+0.0097 
O.Ol 10 

O.QIOI 
O.Ol 14 
0.0106 

+0.0106 

O.Ol 16 
O.Ol II 

O.Ol 15 

O.Ol 16 

+0.01 18 

O.Ol IX 

0.0x07 
0.0105 

O.Ol 12 

+0.0108 

O.Ol 1 1 

0.0108 
O.Ol 18 
0.0106 

+0.0109 
o.oio6 
0.0102 
O.Ol 14 
0.0099 

+O.OXII 
O.Ol 18 
O.Ol 14 

O.OIOI 
O.OIOI 

+0.0105 
O.Ol 19 

O.Ol II 

0.0103 
O.Ol 14 

+0.0 103 

0.0106 
O.Ol 16 

0.0104 
0.0108 



- 7*35' 3275 
7 44 33-3 

10 23 24.5 

9 47 11.8 

6 37 35.4 

-10 17 21.7 
10 17 22.4 

7 21 42.7 

6 8 34.2 

8 34 57.7 

- 6 17 19.3 

8 39 22.9 

7 5 40.7 

9 22 38.8 
7 54 44.2 



-7 58 
9 52 

8 50 

9 36 
9 44 

-10 10 

8 46 
8 II 

7 30 

8 47 

- 8 8 
8 36 

8 9 

9 56 

7 49 
. 8 x8 

8 11 
7 3 

9 9 
6 27 



10.2 
53.0 

«5.1 

22.6B 

25.6 

44.7* 
39.2 

23.4 
44.6 
25.1 

13.0 
50.7 
43.4 
50.2 

"•3 

35.5 

54*3 

1.8 

57.1 
50.7 



8 36 20.5 

9 54 49.2 
6 42.5 

48 i.i 
48 5».o 

30 51.8 

5 21.9 

41 34.7 

55 22.1 



9 
6 
6 

- 7 

xo 

8 

6 



8 58 8.0 

6 52 38.5 

7 30 41.7 

9 21 27.4 
7 15 45-1 
7 59 6.5 



-18U94 
18.472 
18.470 
18.470 
18.458 

-18.448 
18.448 
18.446 
18.444 
18.421 

-18.421 
18.413 
18.413 
18.410 
18.409 

-18.408 

»8.395 
18.385 

«8.379 
»8.373 
-18.369 
18.367 
18.366 

'8.353 
18.351 

-18.342 
18.329 
18.329 

18.315 
18.314 

-18.308 
18.306 
18.299 
18.295 
18.390 

-18.288 
18.271 
18.257 
18.257 
18.254 

-»8.253 
18.251 
18.250 
18.234 
18.230 

-18.230 
18.228 
18.227 
18.218 
18.212 



+o!i85 
0.186 
0.187 
0.187 
0.187 

+0.188 
0.188 
0.187 
0.187 
0.190 

+0.188 
0.190 
0.189 
0.190 
0.189 

+0.190 
0.191 
0.192 
0.192 
0.192 

+0.193 
0.193 
0.192 

0.193 
0.194 

+0.193 

0.195 
O.X94 
0.196 

0.195 

+0.195 

0.191 

0.195 
0.197 
0.194 

+0.197 
0.198 
0.199 

0.197 
0.197 

+0.198 
0.199 

. 0.199 
0.198 
0.200 

+0.198 
0.199 
Q.200 

0.199 
0.200 



93.8 
93-3 
93.8 
93.8 
93.3 
94.0 
96.4 
93.8 

93.3 
92.9 

96.4 
92.9 

93.3 
93.8 
93.8 

93.8 

93.8 

92.9 

93.8 96.6 

94.3 

93.8 98.1 
92.9 
93.8 
93.8 

92.9 99.0 

93.8 
94.3 
93.8 
93.8 
94.3 

93-3 

93.4 
94.3 
93.4 

94.3 
93.8 
94.3 
93.4 
93-4 

93.8 
96.4 
93.8 
93.3 
93.9 

93-3 
93.8 
93.8 
93.8 
93.9 



127 254 

138 140 

124 250 

»34 253 

40 249 

124 138 3>7* 

253 401 

137 351 

43 349 

47 139 

355 401 

47 »39 

43 249 

137 250 

127 251 



127 

137 

47 

124 

»38 



254 
250 
140 
253 
317 



421^ 



Dpi. med. (9?o 9?o) 



* Dpi. med., Z 127: 8?2 8?2 



» 2i?5 24^0 22^3 



138 250 422^ 426^ 

47 »40* 

»34 251 

»37 254 
47 140a 423^ 427^ 

»34 254 

»3» 3»7 

»34 254 

»37 253 

»38 3»7 

»3» »39 
Fond. Cat 

40 255 

13» 3»8 

42 255 

134 317 

»38 253 

»3» 3»8 

43 255 
43 25s 

»38 251 

250 401 

47 3» 7 

40 249 

47 3»8 

42 249 

»37 251 

124 250 

134 254 

»38 254 

* 46!2 43-2 44?6 



7^3654 

7 3659 

10 3718 

9 3729 

6 3850 

10 3731M 
10 3731" 

7 3661 

5 3737 

8 3603 

6 3853 

8 3604 

6 3855 

9 3735 

7 3663 

7 3664 
9 3736 

8 3608 

9 3737 
9 3738 

9 3739 
8 3610 
7 3669 

7 3670 

8 361 1 

7 367» 

8 3613 

7 3672 

9 3745 

7 3673 

8 3615 

7 3674 
6 3868 

8 3618 
6 3870 

8 3630 

9 3750 

8 3631 

6 3873 

6 3874 

7 3678 

9 3753 

8 3633 

6 3875 
8 3634 

6 
7 
9 
7 
7 



Ko 



/ 



3876 
368a 
3757 
3684 
3685 



Co 

rs 

fr 

Kv 
<^ 

Fo 

r 
90 

^^ 

Ko 

Ko 
F5 

Pr 

r 

(rS 

Ko 

<^ 
ko 

CTO 



44:7 
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Zone —6** bis — lo^ Wiwi-Ottakrlng. 



Nr. 



Gr. 



A.R. 1900 



Pracc. 



Var. 
saec. 



DecL 1900 



Praec. 



Var. 
saec. 



Ep. 



Zonen 



B.D. 



4901 
4902 
4903 
4904 
4905 

4906 

4907 
4908 
4909 
4910 

491 1 
4912 
4913 
4914 
4915 
4916 
4917 
4918 
4919 
4920 

4921 
4922 
4933 
4924 
4925 

4926 

4927 
4928 

4929 
4930 

493« 
4932 
4933 
4934 
4935 

4936 
4937 
493« 
4939 
4940 

4941 
4942 
4943 
4944 
4945* 

4946 
4947 
4948 
4949 
4960 



9.0 
9.2 
8.9 
9.3 

7.2 

8.5 
8.5 
8.4 
8.9 
9.1 
8.6 
6.3 
8.5 
6.8 
9.0 

8.8 
8.8 
8.0 
8.5 
9.0 

6.9 
8.9 
7.9 
9.4 
8.7 

9.0 
8.8 
8.9 
8.9 

7.4 

8.0 
9.2 
7.0 
8.6 
9.5 
8.8 

7.9 
8.8 

7.7 
8.4 

8.9 
8.9 
8.0 
9.0 

8.8 
9.2 
8.0 
6.4 
7.1 



13"* 38" 59-55 

39 9.62 

39 21.41 

39 27.58 

39 42.32 

13 40 2.46 

40 4.76 
40 20.30 
40 39.61 

40 47.38 

13 41 5.94 

41 56.17 

42 5.50 
42 11.80 
42 17.22 

13 42 35.15 

42 42.52 

42 47.35 

42 53.50 

42 57.38 

13 43 4.03 

43 3^.5» 
43 33.96 
43 5352 

43 58.61 
13 44 17.30 

44 20.17 

44 46.94 
.45 13.29 

45 n.40 



13 



45 22.59 

45 23.35 

45 35.37 

45 43.43 

46 2.35 

13 46 14.14 

46 29.75 

47 5.55 
47 35-37 

47 44.19 

13 48 0.13 

48 37.36 

48 38.49 

49 29.16 
49 43-54 



13 



49 

50 
50 
50 
50 



50.19 
11.15 
14.76 
30.37 
35-07 



+3-1636 
3.1680 
3.1600 
3.« 749 
3. »432 

+3-1725 
3.1727 
3.1634 

3.1455 
3.1716 

+3.1523 
3.1659 
3.1537 
3.1354 
3.J535 

+3-1714 
3.«572 

3.^493 
3.1781 

3.1414 

+3-1372 
3-1658 
3.«5i5 
3.1727 
3.1427 

+3.1527 
3.1627 
3.1481 
3.1802 
3.1466 

+3. 1421 
3.I522 

3.1487 
3.1777 
3.1767 

-•-3.I435 
3.1428 
3. »506 
3.1814 
3.« 496 

+3. «537 
3.1623 

3.1584 
3.1745 
3. '545 

+3.1713 
3.'53« 
3.17" 
3.1717 
3.1739 



+0:0115 
O.Ol 17 
O.Ol 13 
O.Ol 21 
0.0104 

+0.01 19 
O.Ol 19 
O.Ol 14 

^ 0.0104 
O.Ol 18 

+0.0108 
O.Ol 16 
0.0109 
0.0 100 
0.0109 

+0.01 18 

O.Ol II 

0.0107 
0.0122 
0.0103 

+0.0101 
O.Ol 15 
0.0107 
0.0II8 
0.0103 

+0.0108 
O.OII3 
0.0105 
0.0122 
0.0106 

+0.0103 
0.0108 
0.0106 
0.012 1 
0.0120 

+0.0104 
0.0103 
0.0107 
0.0122 
0.0106 

+0.0108 
0.01 13 

0.0 III. 

O.Ol 19 
0.0109 

+0.01 17 
0.0108 
0.0117 
O.Ol 17 
0.0118 



- 9*i3'45"5 
9 39 5-4 

8 49 57.' 
10 17 57.7 

7 7 56.4 

-10 I 8.3 

10 I 43.3 

9 5 33.8 

7 17 32.7 
9 51 9.9 

- 7 56 7.8 
9 >2 30.5 

8 o 6.7 

6 12 19.7 

7 58 30.6 

- 9 41 3.0 

8 17 26.5 
7 3> 22.6 

10 17 23.6 

6 44 27.1 

- 6 20 16.5 

9 3 46.6 

7 41 27.9 
9 41 43-5 

6 48 56.3 

- 7 45 18.6 

8 42 5.4 

7 «6 52.1 
10 17 13.5 

7 6 5.1 

- 6 40 27.8 
7 37 50.7 
7 17 17.8 

10 o 34.8 

9 52 58.9 



- 6 45 

6 40 

7 22 
10 II 

7 14 

-7 36 

8 20 

7 59 

9 24 
7 33 

- 9 4 
7 24 
9 2 
9 4 
9 15 



32.7 
41.0 
21.8 
18.0 
13.7 

13.7 
50.1 
23.5 
13.4 
59.6 

56.3 
30.0 

0.5 
10.5 
55-0 



8?2II 

8.204 
8.197 

8.193 
8.184 

8.172 
8.170 
8.161 
8.149 
8.144 

8.133 
8.101 

8.095 
8.091 
8.088 

8.077 
8.072 
8.069 
8.065 
8.063 

8.058 
8.041 
8.039 
8.027 
8.024 

8.0 II 
8.010 

7-993 
7.976 
7.973 

7.970 
7.969 
7.961 
7.956 
7.944 

7-936 
7.926 
7.902 
7.883 

7.877 

7.866 
7.842 
7.841 
7.807 
7.797 

7.793 
7.779 
7.776 
7.766 

7.763 



+0:201 
0.201 
0.202 
0.202 
0.200 

+0.203 
0.203 
0.204 
0.202 
0.205 

+0.204 
0.206 
0.206 
0.205 
0.206 

+0.208 
0.207 
0.207 
0.208 
0.207 

+0.207 
0.209 
0.208 
0.210 
0.208 

+0.210 
0.2 II 
0.210 
0.213 
0.211 

+0.21 1 
0.212 
0.212 
0.214 
0.214 

+0.213 
0.213 
0.214 
0.217 
0.216 

+0.216 
0.218 
0.218 
0.220 
0.220 

+0.221 
0.220 
0.221 
0.222 
0.222 



93.3 
93.8 
93.3 
96.4 
93.3 

93.8 
93.8 
92.7 95.7 
93.3 
93.8 

93-3 
93.0 

93.3 

93.7 

93.7 93-4 

93.8 
930 
93.8 
93.8 
93.0 

93.3 
93.0 
93.8 
93.8 
93.4 

93.3 
93.7 
93-8 
93-0 
93-3 

93.4 
93.8 
93.8 
93.4 
93-4 

93.0 
93-3 
93.6 
93.3 95.6 
93.8 

93.8 
93.1 
93-8 
93.4 
93.8 

92.9 99.0 

93.8 

92.9 
92.9 99.0 

93.4 



131 140 

137 253 
I3> 139 
250 401 

40 249 

«34 253 

«34 253 

45 47 HO« 422^ 

53 137 251 

124 250 

138 140 

45 '38 139 

53 i3> 251 

42 249 255 
53^ 131 140 254 



8*3626 

9 3759 

8 3628 
«o 3745 

6 3878 

9 3767 
9 3768 

8 3633 

7 3694 

9 3770 

7 3698 

8 3639 
7 3700 
5 3762 
7 3702 



124 


253 




9 3777 


47 


'37 


139 


8 3641 


'34 


251 




7 3704 


124 


253 




'o 3759 


42 


43 


255 


6 3886 


40 


249 




6 3887 


45 


138 


'39 


8 3642 


131 


251 




7 3706 


'34 


250 




9 3784 


40 


49 


249 255 


63889 


'31 


140 




7 3708 


47 


'37 


3'7 


8 3644 


'34 


25' 




7 37'o 


55 


56 


250 


'o 3765 


43 


'38 


249 


6 3892 


49 


255 




6 3893 


'3' 


254 




7 37" 


'34 


254 




7 37'2 


55 


'38 


253 


9 3789 


56 


250 




9 3790 


43 


49 


249 


6 3896 


40 


'37 


255 


6 3897 


'3' 


'38 


25' 


7 37'6 


55 


'37 


250 422^ 


9 3793 


'3' 


25' 




7 37'9 



'34 254 
45 
'3' 



138 139 140 
254 



55 250 
'34 251 

45 1400423^426^ 
'34 251 
47 '40 

45 140a 432^ 437^ 

56 138 250 



7 3721 

8 3657 
7 3723 

9 3802 

7 3728 

8 3661 

7 373' 

8 3664 

8 3667 

9 3804 



fty 

Ko 

G-o 

&o 

Fo 

t^ 

\^ 
A3 

Po 

ii 

Ko 

Ko 

&S 
Ko 

Ko 

T 



DpL med., Z 134: 7?9 Sfs 



Zone —6** bis — lo^ Wien-Ottakring. 



lOI 



Nr. 



Gr. 



A.R. 1900 



Praec 



Var. 
saec. 



DecL 1900 



Praec. 



Var. 
saec. 



Ep. 



Zonen 



B.D. 



4951 
49S3 
4953 
4954 
4955 

4956 
4957 
4958 
4959 
4960 

4961 
4962 
4963 
4964 
4965 

4966 

4967 
4968 

4969 
4970 

4971 
4972 
4973 
4974 
4975 

4976 
4977 
4978 
4979 
4980 

4981 
4983 

4983 
4984 
4985 

4986 

4987 
4988 

4989 
4990 

4991 
4993 
4993 
4994 
4995 
4996 
4997 
4998 
4999 
5000 



9.0 
8.7 
8.9 
7.4 
8.8 

8.9 
9.2 
8.8 
9.0 
8.8 

•8.8 
9.2 
8.8 

•6.8 
8.9 

91 
9.1 
8.8 

9.1 
6.2 

8.8 
8.1 

8.7 
8.2 
8.6 

8.4 
8.5 
8.9 
8.7 
8.6 

8.8 
9.0 

8.5 
9.0 
8.6 

8.5 
7.8 
7.8 

7.3 
8.7 

8.9 
8.1 
6.4 
9.1 
9.0 

•8.8 

•8.3 

•8.2 

9.0 

8.0 



13' 50' 



56!3i 

51 16.25 

51 16.58 

51 19.69 

51 3794 

13 51 29.53 

5« 34.10 

51 45.30 
5a 44.44 

52 55.27 

13 53 8.76 

53 23.49 
53 39.22 
53 44.79 

53 50.08 

13 54 2.95 

54 3.78 
54 25.37 
54 41.10 

54 48.37 

13 55 13.94 

55 «5.91 
55 20.38 
55 35.07 
55 38.94 

13 55 45.38 

55 50.29 

55 53.16 

55 54.64 

56 19.57 

13 56 22.37 

56 30.96 

56 32.19 

57 «2.8i 
57 37.62 



13 



57 42.12 

58 1.98 
58 11.42 
58 39.09 
58 49." 



13 



58 
59 
59 
59 



52.29 
1.34 
364 
7.32 



59 30.91 

13 59 3400 

59 34.26 

59 43.09 

59 45.37 

59 53.50 



+3' 
3 
3 
3 
3 

+3 
3 
3 
3 
3 

+3 

3 
3 
3 
3 

+3 

3 
3< 
3 
3 

+3 

3- 
3 
3 
3 

+3 

3 
3 
3 
3 

+3 
3 

3 
3 
3 

+3 

3 
3 
3 
3 

+3 

3 
3 
3 
3 

+3 
3 
3 
3 
3 



471 
611 
466 

777 
861 

474 
854 
492 
796 
680 

436 
701 
405 
445 
411 

530 
881 
759 
723 
593 

495 
618 
869 
588 
436 

633 
480 

725 
857 
810 

599 
672 
620 

879 
883 

771 
496 

919 
807 

525 

459 
784 
75' 
815 
796 

436 
436 
475 
820 

733 



4o7oio5 

O.Ol II 

0.0105 
0.0120 
0.0123 

+0.0105 
0.0123 
0.0106 
0.0121 
O.Ol 15 

•4-0.0104 
O.Ol 16 
0.0102 
0.0104 
0.0103 

+0.0108 
0.0134 
O.Ol 19 
O.Ol 17 
O.Ol 10 

+0.0106 

O.Ol II 

0.0123 
O.Ol 10 
0.0103 

+0.01 12 

0.0105 
O.Ol 17 
0.0122 
0.0120 

+0.01 10 
O.Ol 14 
O.Ol II 

0.0123 
0.0124 

+O.OII9 
0.0106 
0.0125 
0.0120 
0.0107 

+0.0105 
0.0II9 
O.Ol 18 
O.Ol 21 

0.0120 

+0.0103 
0.0103 
0.0105 

O.Ol 21 
O.Ol 16 



-6*48' 5278 

8 4 4.6 
6 44 52.7 

9 32 37-7 
10 16 58.0 



51.8 
53.2 



-6 48 
10 12 

6 57 32.3 

9 36 9.1 

8 33 57.1 
— 6 23 

8 43 

6 4 

6 26 

6 7 



58.9 
17-9 
50.7 
11.6 

3'.' 



— 7 10 32.1 

10 14 54.3 

9 9 3'.i 

8 49 50.7 

7 40 30.5 

-6 47 58.5 

7 51 51.8 

10 2 38.7 

7 35 12.9 
6 15 33.3 

-7 58 18.3 

6 37 53.7 

8 46 3.1 

9 53 33.5 
9 27 24.8 

-7 38 19.8 

8 15 36.4 

7 48 18.2 

9 58 47.3 
9 59 2.9 

-9 I 37.8 

6 39 28.5 

10 15 0.3 

9 15 55.1 

6 5« 49.3 

—6 18 28.0 

9 2 55.3 

8 46 37.1 

9 18 24.8 
9 6 55.3 

—6 4 19.0 

6 4 22.0 

6 23 47.4 

9 18 13.9 

8 34 9.1 



7^748 
7-735 
7-735 
7-732 
7.727 
7.726 
7723 
7-715 
7-674 
7.667 

7.658 
7-647 
7.637 
7.633 
7.629 

7.620 
7-619 
7.604 

7.593 
7.588 

7570 
7.569 
7.566 
7.556 
7.553 
7.548 
7.545 
7.543 
7.542 
7.524 

7.522 
7.516 

7.515 
7.486 
7.468 

7-465 
7-451 
7.444 
7.424 
7.417 

7.415 
7.408 

7.407 
7.404 
7.387 

7.384 
7.384 
7.378 
7.376 
7.370 



+0:222 
0.222 
0.222 
0.224 
0.225 

+0.223 
0.225 
0.223 
0.227 
0.226 

+0.225 
0.227 
0.226 
0.226 
0.226 

+0.227 
0.229 
0.229 
0.229 
0.229 

+0.229 
0.229 
0.233 
0.230 
0.229 

+0.230 
0.230 
0.232 
0.233 
0.232 

+0.231 
0.232 
0.232 

0.235 
0.236 

+0.235 
0.234 

0.237 
0.237 
0.236 

+0.235 

0.237 
0.237 
0.237 
0.238 

+0.236 
0.236 

0.237 
0.238 
0.239 



93.3 
93.0 
93.3 
93-4 
93.4 

93.4 
93.8 
93-4 
- 93-4 
93.0 

93.4 
93.6 
93.0 
93-4 
93.8 

93-4 
93-4 
92.9 
93-6 
93-4 

93-4 
93-4 
93.4 
93.4 
93.8 

93.4 
93.3 
92.9 
93.4 
93-8 

93-8 
93.6 93.7 
93.4 
93.4 • 
• 93.4 

930 
93.3 
93.8 
93.8 
93.4 

93-4 
92.9 
92.9 

93.8 
92.9 97.6 

96.0 
96.0 
93.4 
93.8 
92.9 



42 249 

47 51 251 

42 249 

55 253 

56 250 

49 249 

138 250 

49 «34 255 

55 253 

45 138 139 
5'* 249 

47 131 140 317 
42 49 255 
51* 249 

134 255 

53 138 255 

55 250 
45 139 

47 131 MO 317 

51 251 

49 255 

53 254 

56 250 
5' 251 

134 249 

53 251 

49 138 249 

47 139 

56 253 . 

'34 253 

'31 254 

55 138 140a 317 
53 251 

56 250 
56 250 

45 131 139 

42 249 

»34 253 

138 250 

49 249 

49 255 

45 139 

47 '40 

134 250 

45 '39 422^ 427^ 



255 
255 

5' 255' 
'34 250 

47 '40 



317 401 
3'7 401 



6^3904 

7 3736 
6 3906 
9 3807 

10 3786 

6 3907 
9 3809 
6 3908 

9 3817 

8 3672 



6 


3910 


8 


3673 


5 


3789 


6 


39»' 


5 


3791 


6 


39'2 


10 


3796 


8 


3675 


8 


3676 


7 


3748 


6 


39'6 


7 


3750 


9 


3828 


7 


375' 


6 


39'7 



Pt 

Fi 






7 3753 

6 3918 

8 3678 

9 3830 
9 3832 

7 3754 

8 3680 

7 3755 

9 3836 
9 3838 

8 3685 
6 3921 

10 381 I 

9 384» 
6 3924 

6 3925 
8 3688 

8 3689 

9 3843 

8 3691 

5 3802 

5 38o2n| 

6 3929 

9 3844 
8 3693 



Fi,' 

<T 
Ko 

F5 



\ 



1^0 



I02 



Zone —6** bis —10^ Wien - Ottakring. 



Nr. 


Gr. 


5001 


9.1 


5002 


7.5 


5003 


8.2 


5004 


91 


5005 


8.7 


5006 


6.7 


5007 


8.6 


5008 


5.2 


5009 


7.9 


5010 


9.0 


501 X 


8.0 


5012 


8.6 


*50i3 


8.2 


5014 


8.8 


5015 


8.7 


5016 


6.6 


5017 


8.6 


5018 


9.3 


5019 


9.0 


5020 


8.8 


5021 


9-1 


5022 


8.6 


5033 


9.1 


5024 


9.0 


502s 


7.6 


5026 


8.9 


»5027 


8.3 


5028 


8.7 


5029 


8.7 


5030 


7.3 


5031 


9.1 


503a 


4*3 


5033 


8.9 


5034 


8.3 


5035 


•7.5 


5036 


8.7 


5037 


8.8 


5038 


8.6 


5039 


8.1 


5040 


9.5 


5041 


8.9 


5042 


9.5 


5043 


•7.5 


5044 


9.1 


5045 


9.3 


5046 


9.0 


5047 


8.7 


5048 


8.6 


5049 


8.8 


5050 


•6.5 



A. R. 1900 



Praec. 



Var. 
saec. 



Decl. 1900 



Praec. 



Var. 
saec. 



Ep. 



Zonen 



B.D. 



13*" 59" 56^10 
59 57.18 

6.95 
23.69 
51.86 



14 



14 



14 



14 



14 



14 



14 



59.92 

1 14.80 

i 25.47 

1 51-3' 

2 0.34 



9.80 
52.10 
19.79 

27.54 
3«.52 

40.84 
46.71 
55-71 
24.55 
26.79 

41.68 

47-44 
49.60 

50.45 
13.68 

49-58 
59.09 
10.34 
35.86 

13-57 
13.92 
33*58 
58.67 
59.29 
0.99 

10.64 
19.94 
51.21 

0.75 
4.88 



9 «473 

9 23.67 

10 25.15 

10 29.99 

10 30.72 

14 10 35.75 

*o 39.35 

10 43-52 

10 50.43 

1 1 6.02 



+3? 
3. 
3- 
3. 
3. 

+3. 

3- 
3. 
3- 
3. 

+3. 
3- 
3. 
3. 
3. 

+3- 
3. 

3. 
3. 
3. 

+3. 
3- 
3. 
3. 
3- 

+3. 

3. 
3. 
3- 
3. 

+3. 
3* 
3- 
3. 
3. 

+3. 
3- 
3. 
3. 
3. 

+3- 
3. 
3. 
3- 
3- 

+3. 
3. 
3. 
3. 
3. 



840 

534 
610 

872 
565 



777 
676 

637 

906 

923 

737 
854 
858 

921 
636 
492 

563 
618 

538 
688 
887 
566 
467 

955 
960 

978 
901 
897 
687 
948 
880 
748 
720 

791 
809 
735 
55» 
753 

876 
982 

637 
726 

945 

787 
858 
562 
916 
508 



+o7oi2i 
0.0107 

O.Ol II 

0.0122 
0.0108 



724 -+-0.OII5 
870 0.0122 



0.0II8 
O.Ol 13 

O.Ol 1 1 

+0.0123 
0.0124 
O.Ol 16 

0.0121 

O.OI2I 

-+-O.OI23 
0.0112 
0.0106 
0.0109 

O.Ol II 

•4-0.0107 
O.Ol 13 
0.0122 
0.0109 
0.0104 

+0.0125 
0.0125 
0.0126 
0.0122 
0.0122 

+0.0II3 
o«oia3 
0.012 1 
0.01 16 
0.0115 

+0.01 18 
O.Ol 18 

O.Ol 15 
0.0108 
O.Ol 16 

+0.01 21 
0.0125 
O.Ol 1 1 
0.0114 
0.0123 

+0.0117 
0.0120 
0.0108 
0.0122 
0.0106 



-9*27' i6!o 

6 47 49-4 

7 3« 5-2 
9 41 21.7 

7 5 54.9 
—8 24 52.6 

9 37 9.3 

8 50 12.0 
7 57 48.2 

7 38 20.1 

-9 50 50.5 

9 55 46.5 

8 23 13.5 

9 '9 45-» 
9 21 25.9 

-9 51 39.5 

7 31 48.9 

6 20 21.1 

6 54 22.8 

7 20 46.5 

-6 41 9.3 
7 53 56.8 
9 30 21.2 

6 54 3-7 
6 5 12.6 

-9 58 56.9 
o 27.7 

8 3.5 
29 40.0 

25 47.9 



10 

10 

9 

9 



-7 45 15.0 

9 48 a9«8 

9 '4 29.3 

8 II 59.8 

7 58 34.2 

-8 31 45.3 

8 40 8.6 
8 3 »•! 

6 35 17.7 

8 10 27.3 

-9 7 52.5 

9 56 44.4 

7 II 59.2 

7 53 23.4 
9 35 24.9 

-8 21 40.6 

8 54 44.8 
6 35 47-6 

9 20 41.7 
6 9 23.2 



7?368 
7-368 
7.361 
7.348 
7.328 

7.322 
7.31» 
7-303 
7.284 
7.277 

7.270 

7.239 
7.218 
7.212 
7-209 
7.202 
7.198 
7.191 
7.170 
7.168 

7.157 
7.152 
7.151 
7.150 
7-132 

7.105 
7.098 
7.089 
7.070 
7.041 

7.041 
7.oa5 
7.006 
7.006 
7.004 

6.997 
6.990 
6.965 
6.958 
6.955 

6.947 
6.940 
6.892 
6.888 
6.888 

6.884 
6.881 
6.878 
6.872 
6.860 



+o!238 
0.238 
0.238 
0.241 
0.239 

+0.240 
0.242 
0.242 
0.241 
0.242 

+0.244 

0.245 
0.244 

0.245 
0.245 

+0.247 

0.245 
0.244 

0.245 
0.246 

+0.246 
0.247 

0.249 
0.246 
0.246 

+0.250 
0.251 
0.251 
0.251 
0.252 

+0.251 
caSi 

0.253 
0.252 
0.252 

+0.254 
0.254 
0.254 
0.253 
0.254 

+0.256 
0.257 
0.256 
0.257 
0.259 

+0.257 
0.258 
0.256 
0.258 
0.256 



93-4 
93.3 
930 
93.8 
93-4 
92.9 
93-8 
92.9 
93.4 
94-0 

93.4 
93-8 
93.0 
93-4 
93-4 

94.3 
93-0 
93-3 
93.4 
93.8 

93.4 
93-4 
93-8 
93.4 
93-4 

93.8 
93.8 
93.8 
93.4 
93-4 

931 

93.8 
93.0 
92.9 

92.9 96.0 
92.9 
93-4 
93.4 
93.9 

930 

93-8- 

93-4 

93.8 

93.4 

92.9 
92.9 
93.4 
93.4 
93-4 



56 253 

42 249 

51 53 251 

138 253 

49 249 

47 139 

134 253 

45 140 

53 251 

51 251 254 

55 138 250 

134 250 

55 13' 139 

56 253 
56 253 

134 323 

51 53 251 

42 249 

49 255 

138 251 

49 249 

53 254 

138 250 

42 255 

51 249 

134 250 

134 250 

138 253 

56 253 

56 250 

51 53 254 
Fund« Cat 

134 253 

53 138 140 
53* 140 

139 426^ 

139 

251 



47 
45 
5» 



49 249 

138 254 

45 131 140 

134 250 

42* 255 

134 251 

55 250 

47 139 

47 140 

49 255 

56 253 

49 255* 



9*3846 

6 3930 

7 3762 
9 3847 

6 3933 

8 3696 

9 3851 

8 3697 

7 3770 

7 3771 

9 3854 
9 3856 

8 3705 

9 3862 
9 3863 

9 3865 
7 3778 
6 3941 

6 3943 

7 3779 

6 
7 
9 
6 

5 



3944 
3782 
3867 
3945 
3823 

3869 
3870 
3873 
3874 
3877 



7 3790 
9 3«7« 
9 3881 
7 3793 

7 3794 

8 3724 
8 3725 
7 3799 

6 3952 

7 3801 

8 3729 

9 3888 

6 3955 

7 3805 
9 3893 

8 3732 

8 3733 
6 3957 

9 3896 
5 3845 



Ko 
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^ö 
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Nr. 



Gr. 



A.R. 1900 



Praec. 



Var. 
saec. 



DecL 1900 



Praec. 



Var. 
saec. 



Ep. 



2k>nen 



B.D. 



5051 
5053 
S053 
5054 
5055 

5056 
5057 
S058 
5059 
5060 

5061 
5062 
5063 
5064 
5065 
5066 
5067 
5068 
5069 
5070 

5071 
5072 
5073 
5074 
5075 
5076 
5077 
5078 
5079 
5080 

5081 

508a 

5083 

5084» 

S085 

5086 
5087 
5088 
5089 
5090 

5091 
5092 

5093 
5094 
5095 
5096 

5097 
5098 

5099 
5100 



7^8 

•6.1 

•9.2 

9.3 

6.5 

9.0 
9.0 
8.8 
6.9 
6.7 

9.3 
8.7 
7.4 
8.6 

8.5 

9.4 
8.3 
8.7 
6.3 
9.5 

8.3 
9.1 
8.4 
9.1 
9.1 

7.5 
8.2 

8.5 
9.1 
9.2 

7.2 
9.1 
9.0 

9:2 

9.3 
8.6 

8.5 
8.8 

9.4 

8.8 
9.0 
8.9 
8.9 
9.4 

8.4 
9.2 
9.2 
8.5 
9.3 



14" 



14 



14 



M 



14 



14 



14 



M 



'4 



i"i9?74 

I 30-24 

I 54.35* 

1 55-05 

2 3.91 

2 7.63 

2 28.27 

2 32.20 

2 41.13 

2 41.93 



11.36 
12.91 
25.09 
37.70 
45.66 

57.83 
1.75 
6.89 

37.89 
38.86 



4 44.19 

4 48.56 

4 56.36 

5 22.22 

5 30.19 



12.03 
27.71 
28.31 
32.54 
41.95 

44.84 
57.40 
13.26 

21. 10 
24.72 



7 44.15 

7 46.77 

7 55.98 
[8 43.76 

8 50.19 

8 50.83 

9 0.51 
9 14.61 
9 19.01 
9 24.63 

9 29.19 

20 22.35 

20 33.03 

21 3.91 
21 44.52 



+3-1617 
3.1 801 
3.1810 

3.1923 
3.1823 

+3.1918 
3.1821 

3.1745 
3.1690 

3.1635 

+3.1831 
3.1883 
3.1572 

3.1853 
3.2046 

+3.2001 
3.1684 
3.1600 
3.1543 
3-1877 

+3.1720 

3.1517 
3.1801 

3.1639 
3.1662 

+3.2035 
3.2078 
3.1809 

3.1555 
3.1960 



+0:0110 
O.Ol 17 
O.Ol 17 
0.0122 

O.Ol 18 

+O.OI2I 
O.Ol 18 

0.01 15 
O.Ol 13 
O.Ol zo 

+0.01 18 
0.0120 
0.0x08 
0.0118 
0.0126 

+0.0124 

O.Ol 12 

0.0109 
0.0107 
O.Ol 19 

+0.01 13 
0.0106 
0.0116 
O.Ol 10 

O.Ol 12 

+0.0126 
0.0127 

O.Ol 17 
0.0107 
0.0123 



+0.01x4 
0.0123 

O.Ol XI 

0.0x13 
0.01x5 

+0.0x18 
0.0x26 
0.0x07 
0.0126 
0.0122 



54?34 54?24 54U6 



+3.1734 
3.1978 
3.1672 
3.1694 
3.1759 

+3.1855 
3.2058 
3.1532 
3.2065 
3.1952 

+3.16x0 

3.1830 

3.1565 
3.1828 

31578 

+3.1627 

3.1988 
3.2087 

3.1658 

3.2048 

» 7'8 5?! 5"8 



+0.0109 
0.01x7 
0.0108 
O.Ol 17 
0.0108 

+0.01 10 
0.0123 
0.0126 

O.OIII 

0.0x24 



"f o' 9*6 

8 25 X0.7 

8 27 57.3 

9 19 57.8 
8 33 33.0 

— 9 16 52.1 

8 31 8.8 

7 55 49.2 

7 30 11.7 

7 4 22.4 

-8 33 19.2 

8 56 50.5 

6 33 6.5 
8 4X 56.8 

10 8 57.6 

-9 47 41.2 

7 23 12.8 
6 44 25.4 
6 X7 8.1 

8 48 59.4 

-7 37 36.7 

6 4 36.7 

8 13 44.9 

6 59 6.0* 

7 9 0.8 

-9 54 46.7 

10 X2 33.7 

8 12 55.7 

6 17 47-9 

9 19 26.4 

-7 38 0.6 

9 26 X9.5 

7 9 8.0 
7 18 32.8 
7 47 30.1 



-8 29 
9 59 
6 4 
9 58 
9 8 



19.2 
5.6 
1.4.7 
16.9 
X9.2 



-6 37 10.4 
8 14 17.5 
6 16 13.9 
8 12 21.4 
6 21 24.2 



-6 42 59. 

9 18 59 

xo X x8 

6 52 35 

9 40 23 



-i6!849 
X 6.841 
X6.822 
X6.821 
16.814 

— X6.811 

16.795 
16.791 
16.784 
16.784 

—16.760 
16.759 
16.749 
16.739 
16.733 

-16.723 
16.720 
16.7x6 
16.691 
16.690 

-X6.685 
16.682 
X6.676 
16.655 
16.648 

— X6.614 
16.60X 
X 6.601 

16.597 
16.590 

-16.587 

16.577 
16.564 
16.558 
16.555 

-16.539 
16.536 
16.529 
16.489 
16.484 

-16.483 

16.475 
X 6.464 
16.460 

16.455 
-16.45X 

X6.407 

16.398 
16.372 

16.338 



+o!257 
0.259 
0.259 
0.260 
0.26X 

+0.261 
0.261 
0.260 
0.261 
0.260 

+0.262 
0.262 
0.261 
0.263 
0.264 

+0.265 
0.262 
0.262 
0.262 
0.265 

+0.264 
0.262 
0.264 
0.264 
0.264 

+0.269 
0.269 
0.267 
0.265 
0.268 

+0.267 
0.269 
0.267 
0.267 
0.269 

+0.269 
0.2 7 X 
0.267 

0.273 

0.272 

+0.270 
0.271 
0.270 
0.272 
0.270 

+0.271 

0.275 

0.276 

0.274 

0.278 



93.4 
93.3 
94.0 94.3 
93.4 
93.4 

93.8 
93.4 
93.1 
93.4 
93.3 
92.9 
93.7 

93-4 
93.0 
93.4 

94.3 
93.4 
93.4 
93.4 
94.0 

93.4 

93.4 

92.9 

93.4 97.9 

94.3 94.7 

93.4 
93.4 
92.7 
93.4 
93.8 

93.4 
93.8 
93.4 
93.4 
93.9 

92.9 
93.9 
93.4 
93.4 
92.9 97.6 

93.4 
92.9 
93.4 
92.9 
93.9 94.4 

95.4 
92.9 
93.8 
93.4 
93.8 



51 255 
131* 139 
131* 139« 321 

56 253 

45 47 323 

134 250 

45 55 323 

51 53 254 

51 251 

42 249 

47 140 

55 138 321 

49 255 

55 138 140 

56 253 

134 253 323 

51 251 

42 255 

49 249 

131 138 321 

53 251 

49 249 

45 139 

5X 255 423Ä 426 j 

134 319'^ 320 

55 250 

56 250 

45 47 139 

49 249 

138 253 

53 251 

134 253 

51 255 

53 25 X 

138 254 

55 140 

56 323 
51 255 
56 253 

55 140 423^ 426Ä 



6*3960 
8 3737 

8 3738 

9 3898 

8 3740 

9 3899 
8 3744 
7 3811 

7 3813 
6 3964 

8 3747 
8 3748 

6 3965 

8 3750 

9 3909 

9 3910 

7 3818 
6 3970 

6 3972 

8 3755 

7 3822 

5 3859 

8 3757 

6 3977 
6 3978 

9 3915 
10 3882 

8 3761 

6 398 X 

9 3918 

7 383^ 
9 3919 

6 3983 

7 3834 

7 3835 

8 3765 

9 3921 
5 3869 
9 3925 
8 3769 



51 


255 




6 3990 


45 


139 




8 3770 


49 


255 




6 3991 


45 


139 




8 3771 


49 


319*« 


320 


6 3992 



53 324 401 

55 140 

134 350 

49 255 

134 250 



6 3993 
9 3932 
9 3933 
6 4000 

9 3941 



5!3 » Dpi med. 



<-^ 

\<o 

CSc 

^r 
Ks- 

tl 
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Pf 

Ko 
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ko 
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Zone —6^ bis —lo^ Wien-Ottakring. 



Nr. 


Gr. 


A.R. 1900 


Praec. 


Var. 

saec. 


DecL 1900 


Praec. 


Var. 
saec. 


Ep. 


Zonen 


B.D. 




5101 


8.6 


14^ 22" 9?o7 


+3?2o63 


+o!oi25 


-9*45' 20-6 


-I6!3i7 


+o!279 


92.9 


56 140 


9*3943 


>i> 


5102 


8.7 


22 


50.88 


3.1867 


0.0118 


8 18 31.2 


16.281 


0.278 


92.9 96.1 


45 139 427^ 


8 3781 


Kb- 


5103 


9.0 


23 


2.41 


3.1737 


0.0113 


7 22 2.7 


16.272 


0.277 


93.4 


51 254 


7 3851 


At 


5104 


6.2 


23 


11.30 


3.2044 


0.0124 


9 33 20.9 


16.264 


0.280 


95.9 


140 401 


9 3945 


kt 


-6>o5 


9.1 


23 


16.90 


3.2073 


0.0125 


9 45 29.6 


16.259 


0.281 


96.4 


253 401 


9 3946 




5106 


8.7 


14 23 


18.47 


+3.2073 


+0.0125 


-9 45 25.7 


-16.258 


+0.281 


93.1 


55 56 253 


9 3947 


Hz/ 
Ko 


5>o7 


[5.7] 


23 


25.18 


3.1612! 0.0109 


6 27 4.9 


16.252 


0.276 


93.4 


49 255 


6 4009 1 


5 «08 


8.8 


23 


50.28 


3.1744 


0.01 13 


7 23 7.1 


16.231 


0.279 


94.0 


51 251 254 


7 3854 


5109 


9.2 


24 


8.42 


3.2161 


0.0128 


10 19 46.4 


16.215 


0.283 


96.0 


250 324 401 


10 3910 


S'io 


8.0 


24 


9.56 


3.2131 


0.0127 


10 7 13.8 


16.214 


0.282 


98.9 


323 426 


9 3949 


5"' 


9.1 


14 24 


9.57 


+3.2072 


+0.0125 


-9 42 14.6 


—16.214 


+0.282 


93.4 


55 56 321 


9 3950 


(r5 


5112 


8.2 


24 


51.20 


3.1644 


O.Ol 10 


6 37 31.9 


16.178 


0.280 


93.4 96.4 


49 255 42^S 


6 4012 


Ko 


•5"3 


9.2 


25 


18.78 


3.1635 


O.Ol 10 


6 32 6.5 


16.155 


0.280 


93.4 


44 255 


6 4014 




5H4 


8.9 


25 


37.57 


3.1870 


0.0118 


8 II 42.5' 


16.138 


0.283 


93.1 


51 53 140 254 


7 3856 


'<^ 


5"5 


9.0 


25 


48.61 


3.2107 


0.0126 


9 51 20.5 


16.129 


0.285 


94.0 


56 250 323 


9 3960 


kr 


5116 


8.2 


14 27 


1.97 


+3.1723 


+0.01 12 


-7 5 46.6 


—16.065 


+0.283 


93.4 


49 255 


6 4021 


^2. 


51.17 


8.7 


27 


3.42 


3.1855 


0.0117 


8 I 34.2» 


16.064 


0.285 


93.4 


51 53 140 322 


7 3863 


Jh 


5118 


8.2 


27 


13.57 


3.2041 


0.0124 


9 18 58.2 


16.055 


0.286 


92.9 


55 139 


9 3962 


>o 


5119 


9.1 


27 


14.12 


3.1677 


0.01 1 1 


6 45 46.3 


16.055 


0.284 


93.4 


49 138 255 


6 4022 


ACo 


5120 


8.6 


27 


31.94 


3.1680 


O.OIII 


6 46 10.5 


16.039 


0.284 


93.4 


49 138 255 


6 4023 


b-S 


SI3I 


7.8 


14 28 


4.22 


+3.1643 


+0.01 fO 


-6 39 43.2 


—16.011 


+0.284 


93.9 94.4 


44 319'^ 320 


6 4025 


Ko 


5132 


9.3 


28 


5.18 


3.2176 


0.0128 


10 12 7.9 


16.010 


0.289 


94.0 


55 250 324 


10 3923 


f? 


5"3 


7.7 


28 


24.16 


3.1636 


O.Ol 10 


6 25 48.4 


15.993 


0.284 


93.9 94.4 


44 319'^ 320 


6 4026 


^* 


5124 


9.0 


28 


35.18 


3.2014 


0.0122 


9 3 22.9» 


15.983 


0.289 


92.9 97.6 


45 139 423^ 426« 


8 3795 


f«- 


5135 


8.4 


28 


47.77 


3.1698 


O.Ol 1 1 


6 50 56.8 


15.972 


0.286 


94.1 


49 255 324 


6 4029 


S-o 


5126 


•9.1 


14 29 


40.54 


+3.1924 


+0.0119 


-8 22 43.3 


-15.926 


+0.289 


92.9 


45* 140 


8 3797 


%- 


5'37 


8.4 


29 


46.64 


3.1995 


O.Ol 21 


8 52 13.3 


15.920 


0.291 


93.9 


47 323 


8 3798 


^l 


5128 


7.9 


29 


55.64 


3.1966 


0.0120 


8 39 26.1 


15.912 


0.291 


93.7 


47 139 321 


8 3799 


K.V 


5139 


8.9 


29 


55-90 


3.1718 


O.OIII 


6 56 29.4 


15.912 


0.288 


93.4 


49 255 


6 4031 


^5- 


5130 


•9.0 


30 


0.56 


3.1939 


O.Ol 19 


8 28 25.5 


15.908 


0.290 


92.9 


45* 140 


8 3801 


Aj 


5131 


8.5 


M 30 


6.54 


+3.1861 


+0.0117 


-7 55 15.4 


-15.903 


+0.290 


93.6 


51 53 254 322 


7 3871 


a'S" 


5132 


8.9 


30 


25.17 


3.2042 


0.0123 


9 9 27.1 


15.886 


0.292 


93.9 


55 323 


8 3803 


ko 


5»33 


8.6 


30 


25.66 


3.1769 


O.Ol 13 


7 16 29.5 


15.886 


0.290 


93-9 


138 254 


7 3873 


^0 


5134 


71 


30 


28.81 


3.1894 


0.0118 


8 8 16.6 


15.883 


0.291 


93.9 


53 322 


7 3874 


Ho 


5«35 


8.9 


30 


48.17 


3.1703 


O.OIII 


6 48 25.6 


15.866 


0.289 


93.9 94.4 


51 3i9'5 320 


6 4034 


H 


5136 


7.3 


14 30 


57.21 


+3.2049 


+0.0123 


—9 10 31.6 


-15.857 


+0.293 


93.7 


55 140 323 


8 3805 


VCo 


5137 


8.9 


3« 


13.13 


3.1734 


0.0112 


7 20.6* 


15.843 


0.290 


92.9 


41 44 49 255 


6 4035 


tl 


5138 


9.0 


31 


14.88 


3.1957 


0.0120 


8 32 11.9 


15.842 


0.293 


92.9 96.0 


47 139 425^ 


8 3806 


5«39 


•8.9 


31 


18.29 


3.1874 


0.0II7 


7 57 59.3 


15.839 


0.292 


93.4 96.4 


53* 254 426^ 


7 3876 


f% 


5MO 


9.0 


3« 


19.62 


3.1989 


O.Ol 21 


8 44 47.9 


15.837 


0.293 


93.9 


55 321 


8 3807 


H 


5141 


8.6 


u 31 


37.04 


+3.1956 


+0.0120 


— 8 30 42.6 


—15.822 


+0.294 


92.9 


47 139 


8 3808 


Ko 


5143 


9.0 


3« 


53.96 


3.1873 


0.0117 


7 55 53.0 


15.807 


0.293 


93.4 


51 254 


7 3877 


1^5- 


5143 


•9.1 


31 


57.23 


31969 


0.0120 


8 34 49.8 


15.804 


0.294 


93-7 


55 138* 321 


8 3809 


fe 


5144 


7.8 


32 


42.95 


3.2081 


0.0124 


9 18 16.2 


15.763 


0.296 


93.4 


56 250 


9 3972 


5«45 


8.1 


32 


46.58 


3.1924 


0.0118 


8 14 26.5 


15.759 


0.294 


92.9 


45 140 


8 3810 


wo 


5M6 


9.1 


14 32 


52.51 


+3.187 1 


+0.01 16 


-7 52 31.5* 


-15.754 


+0.295 


94.1 96.1 


53 254 322 425^ 


7 3879 


F? 


5M7 


7.7 


33 


18.26 


31705 


O.OIII 


6 43 40.8 


15.731 


0.293 


93.0 


41 44 255 


6 4041 




5148 


71 


33 


37.78 


3.2210 


0.0128 


10 7 22.4 


15.713 


0.298 


93-4 


56 250 


9 3975 


5U9 


9.1 


34 


3.33 


3.1765 


0.0113 


7 6 50.2 


15.690 


0.294 


93.4 


49 255 


6 4046 


5150 


8.9 


34 


24.07 


3.2126 


0.0125 


9 31 8.0 


15.671 


0.299 


92.9 96.1 


56 140 427^ 


9 3977 




*4 


2?3 43-9 ^ 


fi"3 42? 


5 ■ 35'3 35 


"3 32?8 33"5 


" 24?5 2272 2 


2!0 22-8 


* 18:5(4) 20^9 


2173 2o78 




^33?o 


30^9 3073 


3i?7 
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Nr. 



Gr. 



A.R. 1900 



Praec. 



Var. 
saec. 



DecL 1900 



Praec. 



Var. 
saec. 



Ep. 



Zonen 



B.D. 



5151 
5152 
5153 
5154 
5155 

5156 
5>57 
S158 
5159 
5160 

5161 
5162 
5163 
5'64 
5165 

5166 
5167 
S168 
5«69 
5>7o 

5171 
5172 

5173 
5174 
5175 

S176 
5177 
5178 
5^79 
5180 

S181 

5182 

5183 

5184' 

5185 

5186 

5187 
5188 

5189 
5«9o 

5191 
5'9i 
5193 
5»94 
5195? 

5196 
5197 
5198 
5«99 
5200 



9.3 
8.1 

8.9 
9.1 
8.8 

9.0 
•9.0 
8.6 
8.6 
9.2 

9.3 
8.8 
8.6 

9.3 
8.8 

8.4 
9.0 
6.6 
8.6 
6.1 

•7.8 
7.8 
8.8 

8.7 
8.5 

8.4 
8.0 
•8.9 
7.7 
9.5 

8.9 
7.4 
8.7 
•7.8 
9.1 
9.2 
9.3 
9.1 
9.3 
91 

8.8 

9.1 
8.2 
8.1 
9.3 
9.0 
8.9 
6.8 

7.5 
8.6 



i4»»34»44*o8 

34 47.33 

34 56.02 

35 27.03 
35 31.44 



14 



14 



14 



14 



14 



14 



14 



14 



35 
35 
36 
36 
36 

36 
36 
37 
37 
37 

37 
38 
38 
38 
38 

39 
39 
39 
39 
39 

39 
39 
40 
40 
40 

40 
40 
41 
41 
41 

41 
41 
41 
42 
42 

42 
42 
43 
43 
43 

43 
43 
44 

44 



37-31 
44.12 
5.23 
19.52 
22.54 

27.61 
40.15 
40.65 
42.20 
48.58 

56.29 
2.22 

3.95 
3356 
55.48 

O.Ol 

23.75 
39.38 
45.78 
5332 

59.34 

59.43 

1.65 

3.49 

5.86 

25.53 
54.54 

I.OO 

4.29 
35.09 

43.89 
48.28 

53.98 

19.20 
26.30 

34.67 
47.98 

10.78 
22.92 

31.40 

38.24 
56.81 
4.87 
25.13 
43.02 



+3"i832 
3.1681 

3.1767 
3.1766 
3.1827 

+3.2252 
3.2069 

3.1795 
3.2119 
3.2026 

+3.1881 
3.1680 
3.1676 
3.1912 
3.2061 

+3.2252 
3.2028 
3.21 16 
3.J663 
3.1903 

+3.2091 
3.2127 
3.2042 
3.2011 
3.1701 

+3.2057 
3-1747 
3.1941 
3.1678 
3.1956 

+3.1732 
3.1844 
3.2262 
3.1782 
3.2186 

+3.2154 
3.2180 
3.2046 
3.2288 
3.1776 

+3.2276 
3.1864 
3.2069 

3.1753 
3.2201 

+3.2203 
3.1954 
3.1974 
3.2086 
3.2048 



+o!oii5 
O.Ol 10 
O.Ol 12 
0.0112 
0.0114 

+0.0128 
0.0122 
0.0113 
0.0124 
0.0121 

+0.0116 
0.0110 
0.0110 
0.01 17 
0.0122 

+0.0128 
0.0121 
0.0123 
0.0109 
O.Ol 16 

+0.0122 
0.0123 
0.0121 
0.0120 
o.oiio 

+0.0121 
0.01 II 
O.Ol 17 
0.0109 
0.0118 

+0.01 1 1 
O.Ol 14 
0.0127 
0.0112 
0.0125 

+0.0124 
0.0125 
0.01 20 
0.0128 
0.01 II 

+0.0127 
O.Ol 14 

O.Ol 21 

O.Ol 1 1 

0.0125 

+0.0125 
0.0117 
0.0117 

O.Ol 21 

0.0120 



- 7"32'io!i 

6 30 38.5 

7 5 21.0 
7 3 43.1 
7 28 9.3 

-10 17 47.4I 
9 4 26.9 

7 13 51.7 
9 22 51.8 

8 45 12.5 

- 7 47 10.1 
6 26 21.2 

6 22 42.0 

7 56 53-6 

8 55 6.1 

-10 9 45.1 

8 42 6.2 

9 16 25.8 

6 15 46.2 

7 49 48.1 

- 9 3 53.1 
9 16 46.1 

8 42 33.8 
8 30 24.5 
6 28 16.7 

- 8 47 29.9 
6 46 7.7 
8 2 24.9 

6 18 48.3 

8 7 47.9 

- 6 39 25.4 

7 22 32.4 
10 4 3+3 

6 57 45.3 

9 33 25.2 

- 9 20 44.6 
9 30 36.4 

8 38 24.5 
10 10 28.9 

6 52 28.5 

-10 4 53-5 

7 25 39.2 

8 44 16.9 

6 41 23.0 

9 33 31.1 

- 9 34 15.9 

7 57 30.1 

8 5 16.3 
8 47 13.8* 
8 32 12.6 



-15%53 
15.650 
15.642 
15.614 
15.610 

-15.604 
15.598 
15.579 
15.565 
15.563 

-15.558 
15.547 
15-491 
15.489 
15.483 

-15.476 
15.471 
15.469 
15.441 
15.421 

-15.417 
15.395 
15.380 
15.374 
15367 

-15-361 
15.361 
15.359 
15.358 
15.355 

-15.337 
15.310 
15.303 
15.300 

15-271 

-15.263 
15.259 
15.253 
15.230 
15.223 

-15.215 
15.202 
15.180 
15.169 
15.161 

-15.154 
15.137 
15.129 
15.109 
15.092 



+o?297 
0.296 
0.296 
0.297 
0.298 

+0.302 
0.300 
0.298 
0.302 
0.301 

+0.300 
0.298 
0.399 
0.302 
0.303 

+0.306 
0.304 
0.304 
0.301 
0.304 

+0.305 

0.307 
0.306 
0.307 
0.303 
+0.307 
0.304 
0.306 

0.303 
0.306 

+0.304 
0.306 
0,311 
0.306 
0.311 

+0.31 1 
0.311 
0.310 

0.313 
0.308 

+0.313 
0.309 
0.312 
0.309 
0.314 

+0.314 
0.312 

0.313 
0.314 
0.315 



93.1 

93.8 94.3 
93.4 
93.4 
93.4 

93.6 
92.7 
95.4 
93.4 
92.9 

93-4 

93.9 94.4 
93.4 
93.4 

92.9 96.0 

93-9 
92.9 
95.4 
93.4 
94.9 

92.9 97.6 

93.4 
92.9 

92.9 
93.9 94.4 

92.9 
93.4 
93.4 
93.9 94.4 
93.4 

93.4 
93.9 
93-4 

93.8 94.3 
95.1 

93.4 
95.4 
92.9 
93.9 
93.4 

94.9 
93.4 
92.9 
93.4 
95.4 

93.4 
93.4 

93.9 96.7 
92.9 97.6 

92.9 



51 
41 
44 
44 
51 

55 
45* 
322 

55 
45 

51 
49 
49 
53 

45 

55 

47 
321 

44 
254. 

45* 
56 
47 
55 
49 

47 
49 
53 
44 
51 

49 
53 
56 
41 
256 

55 

323 

45 

56 

41 

256 

51 

45 

44 

323 

55 
51 
53 

45 
47 



250 
139 



324 



53 254 
319*^ 320 
255 
255 
254 

56 

47 

328 

253 
140 

53 322 
319*^ 320 

255 
254 
139 426^ 

323 
140 
328 

255 
328 

139 424^426^ 

253 
140 
140 
319*^ 320 

139 
255 
254* 
319*^ 320 

254 

255 
322 

253 

319*^ 320* 

324 326 

253 

324 326 
139 
323 
255 

327 
254 
139 
255 
326 

253 
254 
322 425^ 

140 423^ 426^ 
140 



7*3881 
6 4048 

6 4049 

6 4050 

7 3884 
10 3940 

8 3813 

7 3888 

9 3979 

8 3816 

7 3889 

6 4055 

6 4057 

7 3894 

8 3820 

9 3983 

8 3821 

9 3984 

6 4060 

7 3897 

8 3825 

9 3986 
8 3826 
8 3827 
6 4066 

8 3829 
6 4067 
3900 
4068 
3901 



4070 
3903 
3988 
4071 
3990 



1 47% 45'3(4) 4875 47-3 ■ ZZ. 319* und 320: Dpi.? med. » Z. 326: DpL? med. 



9 3991 
9 3993 

8 3833 

9 3995 

6 4075 

9 399.6 

7 3906 

8 3836 

6 4077 

9 3999 

9 4000 

7 3908 

7 3909 

8 3841 
8 3843 

I4!9^i3!2 I3!8 1474 



fr 

tf 



14 



io6 



Zone —6** bis —10°. Wien-Ottakring, 



Nr. 



Gr. 



A.R. 1900 



Praec. 



Var. 
saec. 



DecL 1900 



Praec. 



Var. 
saec. 



Ep. 



Zonen 



B.D. 



5201 
5302 
5203 
5204 
5205 

-5306 

-5207 
5208 

5209 
5210 

5311 
5213 
5213 
5214 
5215 
5216 

5217 
5218 

5219 
5330 

5221 

5233 
5223 
5234 
5225 

5336 

5227 
5338 

5229 
5230 

5231 
5232 
5233 
5234 
5235 

5236 
5237 
5238 
5239 
5240 

5241 
5242 
5243 
5244 
5245 
5346 

5247 
5248 
5249 
5250 



8.7 
8.3 

9.0 

8.6 
8.6 

•9.2 

•8.9 

9.1 

[9.0] 
8.1 

8.4 
8.6 
8.8 
9.3 
8.5 

8.8 
8.8 

8.5 
8.6 
8.3 

8.0 

8.S 
8.3 

9.3 

9.4 

8.6 

7-3 
7.6 

8.3 
8.6 

9.1 
8.0 
•8.7 
7.8 
8.0 

8.9 
9.3 

8.5 
8.7 
8.1 

8.3 
9.0 
8.9 
8.6 
6.7 

9.3 

•8.0 

•8.0 

9.1 

9.1 



I4''44"45* 



34 



44 45. 

44 48. 

44 49.86 

44 56.25 



45 
45 
45 
45 
45 



5.28 
19.39 
20.53 
20.53 
33.38 



45 30.13 

45 52.32 

45 54.42 

45 54.81 

46 4.48 



14 



46 
46 
46 
46 

47 

M 47 
47 
47 
48 
48 

14 48 
48 
49 
49 
49 

U 49 
49 
49 
50 
50 

14 50 
50 
51 
51 
51 



30.38 
3324 
45-23 

56.47 
31.10 

32.81 
53.20 
54.41 
5.01 
2397 

25.06 

39.69 

8.38 

14.55 
37.67 

46.91 

54.93 

5511 

3-35 

7.59 

36.16 
47.07^ 
13.36 

22.53 
53.48 



14 52 25.49 



14 



52 

52 
53 
53 

53 
53 
53 
53 
53 



51.35 

51.59 

3.12 

14.01 

18.31 

1931 
36.33 

3327 
35.42 



+3*1728 
3.1769 
3.2125 
3.1691 
3.1880 

+3.3367 
3.2284 

31789 
3.3383 

31939 

+3.3048 
3.3323 
3.3061 
3.1739 
3.2312 

+3.2314 

3.1694 
3.1817 
3.2223 
3.1961 

+3.2027 
3.1797 
3-1795 
3.2198 
3.2196 

+3.2107 
3.2096 
3.1988 
3-1831 
3.1951 

+3.2104 
3.1818 

3.1951 
3.2169 

3.2301 

+3.2103 
3.1936 
3.2089 
3.3346 
3.1702 

+3.1743 
32059 

32347 
3.2043 
3.2067 

+3.3071 

31695 
3.2133 
3.2137 
3.1840 



+0:0110 

O.Ol 1 1 
0.0 133 
0.0109 

O.Ol 14 

+0.0136 
0.0136 
O.Ol 1 1 

O.Ol 36 

O.Ol 16 

+0.01 19 
0.0134 

O.Ol 19 
O.Ol 10 
O.Ol 37 

+0.0134 
0.0109 
O.Ol I 3 
0.0134 
O.Ol 16 

+0.01 18 
O.Ol 1 1 
O.Ol 1 1 

0.0133 
0.0133 

+0.01 30 
0.0 ISO 
0.0117 
O.Ol 13 
O.OII6 

+0.01 30 
O.Ol 13 
O.Ol 16 
O.Ol 31 
0.0135 

+0.01 30 
O.OII5 

O.Ol 19 

0.0133 
0.0108 

+0.0109 
O.OII8 
0.0135 
O.OII8 
O.OI18 

+0.01 18 
0.0108 
0.0120 
0.0120 
O.OII2 



- 6*29' 9^2 

6 44 56.2 

9 1 154 

6 14 56.3 

7 26 59.7 

-9 54 17.7 

10 o 5.1 

6 51 38.2 
9 59 22.3 

7 48 41. 1 

—8 30 12.2 

9 34 59.8 

8 34 14.6 
6 31 2.4 

10 8 10.8 



-9 30 
6 13 



6 
9 

7 

-8 
6 
6 
9 
9 



-845 

8 40 

7 58 

6 59 

7 44 
—8 40 

6 53 

7 42 

9 4 
9 52 

-8 38 

7 35 

8 31 

9 29 
6 6 

— 6 30 

8 16 

IG 3 

8 9 

8 19 

— 8 30 
6 I 

8 39 

8 40 

6 54 



9-5 
45.6 
14.1 
39.9 
38.7 

11.8 

40.3 
33.6 

5.5 
39.0 1 

7.8 
37.8 
51-3 
30.5 
11-5 

51.8 
II. 3 

53.3* 

50 

33.4 

23.1 
38.8 
51.0 
1-5 
31.1 

19.9 

38.9 
6.3 

47.4* 
1.6 

0.5 

37.8 

0.8 

1-3 

23.4 



[4, 

4 
4 

-14 
4 
4 
4 
4 

-14 

[4, 

4 
4 

14, 



37*4 39?i 40?5 



* 5i'9 54*4 54?2 S^'l * 46^92 47"i6 47"i4 



5"090 
5.090 
5.087 
5.086 
5.079 

5071 
5.057 
5056 
5.056 
5.054 

5047 
5.026 
5.033 
5.023 
5.014 

4.989 
4.986 

4.974 
4.963 
4.930 

4.928 
4.908 
4.907 
4.897 
4.878 

4.877 
4.873 
4.835 
4.839 
4.816 

4.797 
4.789 
4.789 
4.781 
^.776 

^758 
•737 
.712 
.703 

.673 

.640 
.614 
.614 
.603 

•591 

.587 
.586 

.579 

572 
.570 



+o!3ii 
0.3 II 

0.315 
0.310 

0.313 

+0.317 
0.318 

0.313 
0.318 

0.315 

+0.316 

0.317 
0.316 

0.313 
0.319 

+0.318 
0.313 
0.315 
0.319 
0.318 

+0.318 
0.317 
0.317 
0.331 
0.331 

+0.320 
0.331 
0.321 

0.319 
0.320 

+0.323 
0.320 
0.321 
0.323 
0.325 

+0.324 
0.322 

0.325 
0.326 
0.321 

+0.323 
0.326 
0.329 
0.327 
0.327 

+0.337 
0.333 
0.338 
0.338 
0.325 



93.9 
93-9 94.4 
93.9 
93-9 
93.4 

93.4 
94.9 
93-9 94.4 
93.4 
95-4 

93.9 
95.4 
92.9 
93-9 
93.4 

95.4 
93.9 94.4 
93.4 
93-9 
93-4 

92.9 
93-4 
93-1 
93.7 
95.4 97.7 

93.7 
92.9 

93.4 

93.8 94.3 
93.4 

93-9 
93.0 
94.1 96.1 
93.9 
93.4 

93-9 
96.7 
93.9 
93.9 
93-4 

93.4 

92.9 96.0 

95.1 

93.1 95-4 

93.4 

93.9 
93-4 
93.9 
95.4 
93.4 



44 324 
49 319'^ 320 

55 321 
49 324 

53 254 

56^ 256 
256* 326 

51 319*^ 320 

56 256 

322 328 

45 321 

323 327 
47 140 
49 324 

55 253 

323 326 

51 319*^ 320 

41 255 

56 323 
51 254 

45 139 

44 255 

44 49 255 
55 253 256 

323 324 326a 4275 

47 140 327 

47 140 

53 254 

41 319*^ 320 

51 254 

45 321 

41 49 255 

51 254* 322 4255 

47 323 

55 256 

45 321 

51 322 426 

47 321 

55 323 

41 255 

49 255 

47 140 425^ 

253 324 326 
51 53 254 423^ 
47 53 321 



55 
41 
45 
323 
49 



321 

255* 

323* 

327 

25s 



6*4082 
6 4083 

8 3845 

6 4084 

7 3911 

9 4005 
9 4008 

6 4087 
9 4009 

7 3912 

8 3846 

9 4011 

8 3847 
6 4088 

9 4014 

9 4016 
6 4091 

6 4093 
9 4017 

7 3917 

8 3851 
6 4097 

6 4098 

9 4020 
9 4021 

8 3854 
8 3855 

7 3921 

6 4101 

7 3922 

8 3858 

6 4102 

7 3926 

8 3860 

9 4029 

8 3861 

7 3928 

8 3863 

9 4033 

5 3971 

6 4111 

8 3871 

9 4040 

7 3931 

8 3875 

8 3877 
5 3977 
8 3879 
8 3881 
6^4114 



Go 
f^ 

p 

K5 



fCo 

^0 



%\ 



5 

Ko 

o 

ko 
Ax 

^5 

H 
G-S- 

D 

5* 



Pi 



* 47'3 49?o 46!4 4«9 
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Nr. 



Gr. 



A.R. 1900 



Praec. 



5251 
5252 

5253 
5254 
5255 

5256 
5257 
5258 
5959 
5260 

5261 
5262 
5263 
5264 

5265 

5266 
5267 
5268 
5269 
5270 

5271 
5272 
5273 
5274 
5275 

5276 
5277 
.5278 
.5279 
5280 

5281» 

5282 

5283 

5284 

5285 

5286 
5287 
5288 
5289 
5290 

529« 

5292 

5293 

5294 

5295* 

5296* 

5297 
5298 
5299 
00 



9.0 

9.1 
9.0 

8.9 
9.0 

8.4 
9.2 

9.1 
5.6 
9.4 

9.0 
7.2 
6.5 
6.9 
9.8 

9.3 
8.0 

9.1 
7.7 
8.8 

9.1 
7.9 
9.1 
9.2 
8.9 

7.3 
8.7 
9.0 

8.7 
9.0 



.8 
.1 
16 
E.6 
8.0 

9.5 
7.9 
9.3 
8.3 

9-1 
8.8 
8.1 
9.4 
9.1 



M** 53" 50^63 

53 58.45 

54 13.72 
54 13.77 

54 15.07 

14 55 i.o8 

55 »o.«7 
55 13.05 
55 37-66 

55 45.94 

14 56 17.54 

56 43-59 

56 49.M 

57 10.31 
57 12.54 



14 



14 



14 



15 
15 



21.94 
26.87 

15.04 
17.19 

27.30 

41.35 
49.96 

57.71 
4.51 
6.69 



57 
57 
58 
58 
58 

58 
58 
58 
59 
59 

59 7.71 

59 28.88 

59 29.57 

59 32.57 

o 0.58 

o 13.67 

o 21.31 

o 24.14 

o 41.68 

o 47.49 



15 



15 



15 



52.20 

14.59 
37.60 
46.46 
47.51 

11.64 

53.17 
55.28 
37.00 
55.61 

55-62 
11.79 
15.64 
18.73 
36.71 



+3-2274 
3.2379 
3.2122 
3.2262 
3.2390 

+3.2148 
3.2126 
3.2405 
3»ao5o 
3.2391 

+32045 
3.2028 

3.1901 
3.1947 
3.1884 

+3.2425 
3.2375 
3.2287 

3.1909 
3.2199 

+3.1731 
3.1797 
3.2029 

3.2153 
3.2353 

+3.1993 
3.1991 
3.2124 

3.2307 
3.2429 

+3.1826 
3-1756 
3.1798 
3.2254 
3.2458 

+3.2264 
3.2039 
3.2131 
3.1764 
3.2158 

+3.2402 
3- 1990 
3.2319 
3.1769 
3.2056 

+3.2056 
3.2193 
3.1993 
3.2056 
3.201 1 



Var. 
saec. 



+o!oi23 
0.0126 
O.Ol 19 
0.0123 
0.0126 

+0.01 19 
O.Ol 18 
0.0126 
0.0116 
0.0126 

+0.01 16 
0.0116 
O.Ol 12 
0.0113 

O.Ol II 

+0.0127 
0.0125 
0.0122 

O.Ol 12 
0.0120 

+0.0107 
0.0109 

O.Ol 15 
O.Ol 18 

0.0133 

+0.01 14 
O.Ol 14 
O.Ol 18 
0.0122 
0.0125 

+0.0109 
0.0108 
0.0109 

O.Ol 21 
O.Öl 26 

+0.01 21 

O.Ol 15 

O.OII8 
0.0108 
0.0118 

+0.0124 

O.Ol 13 

O.Ol 21 
0.0108 
0.0114 

+0.01 14 
O.Ol 18 
O.OII3 
O.Ol 14 
0.01 13 



DecL 1900 



- 9*32' 44?o 
10 10 42.4 

8 36 39.3 

9 27 24.2 
10 14 2.2 

- 8 44 14.7 
8 35 54.7 

10 16 37.4 

8 7 19.7 
10 10 12.5 



4 0.4 
57 3.0 
10 49.3 
26 45.8 

3 52.8 

-10 18 1.3 
9 59 54.2 
9 26 26.7 
7 10 45.7 



8 54 40.2 

-65 49.9 

6 29 45.9 

7 52 37.2 

8 36 47.6 

9 47 57.6 

- 7 39 21.3 

7 37 58.1 

8 25 31.7 

9 30 14.4 
10 12 25.1 

- 6 37 28.4 
6 12 9.5 

6 27 19.1 
9 8 59.2 

10 20 24.4 

- 9 12 11.6 

7 51 54.2* 

8 23 8.3 

6 13 o.i 

8 32 34.1 

- 9 57 12.4 

7 30 57.5 

9 26 21.4 

6 II 38.6 

7 51 59.3 

- 7 52 1.5 

8 39 40.4 
7 29 22.3 
7 51 32.4 
7 34 58.3 



Praec 



-14.555 
14.547 
14.531 
14.531 
14.530 

-14.484 

14.475 
14.472 
14^7 
14.438 

-14.406 
14.380 
14.374 
14.353 
14.351 

-14.341 
14.336 
14.287 
14.285 
14.274 

—14.260 
14.251 
14.243 
14.236 
14.234 

-14.233 
14.21 1 
14.210 
14.207 
14.178 

-14.165 
14.157 
14.154 
14.136 

14.130 

-14.125 
14.102 
14.078 
14.069 
14.068 

—14.043 
13.999 
13.997 
13.953 
13.934 

-13.934 
13.917 
13.913 
13.910 
13.891 



Var. 
saec. 



Ep. 



Zonen 



+0^330 

0.331 
0.329 

0.330 

0.331 

+0.331 
0.33' 
0.333 
o.3a6 

0.334 
+0.331 
0.332 
0.330 
0.332 
0.331 

+0.337 
0.336 
0.336 
0.332 
0.336 

+0.331 
0.332 
0.335 
0.337 
0.339 

+0.335 
0.335 
0.336 
0.338 
0.340 

+0.334 
0.334 
0.335 
0.339 
0.342 

+0.339 
0.339 
0.339 
0.336 
0.341 

+0.343 
0.340 
0.343 
0.338 
0.342 

+0.342 

0.344 
0.342 

0.343 
0.342 



94.9 
94.9 
93.9 
94.9 
95.1 
92.9 
93.9 
95.4 

95.4 97.8 

93.4 
93.4 
93.9 
94.4 
94.9 

95.4 
94.9 
93.4 
930 
92.9 

93.4 
93.9 94.4 
93.4 
93.9 
94.9 

93.9 
93.9 
92.9 97.6 
94.9 
94.1 

93.4 96.4 

94.4 94.6 

94.0 94.4 

93.9 

94.9 

93.9 
93-1 95.4 
93-7 95.9 

93.4 
■ 92.9 

93.4 
93.4 
95.4 
93.4 
94.9 

95.4 
92.7 
93.9 
93.9 
93.9 



256 326 

256 327 

45 321 

253 328 

256 323 327 

47 139 

45 321 

324 326 

Fund. Cat. 

323 326 427^ 

51 254 

53 254 

41 322 

53 322 328 

255 328 

323 324 326 

253 327 
55 253 
41 49 255 
47 139 

44 255 
49 319*^ 320 
51 254 

45 321 

256 326 

53 32a 

53 322 

47 139 423^ 425^ 

256 326 

55 253 324 

41 255 42^3 

49 319*^ 320 328 

44 255 319*^ 320 
47 321 

256 326 

47 321 

51 53 254 424^ 

45 139 327 423^ 
41 255 
45 139 

55 256 

51 254 

323 326 

41 255 

254 328 



324 
45 
51 
53 
51 



328 

47 
323 
322 
324 



139 



B.D. 



9*4043 
9 4045 

8 3882 

9 4049 
10 4003 

8 3884 

8 3886 
10 4010 

7 3938 

9 4054 

7 3940 

7 3943 

7 3944 

7 3946 
6 4121 

10 4016 
9 4058 
9 4062 
6 4124 

8 3897 

5 4000 

6 4125 

7 3951 

8 3900 

9 4065 

7 3953 

7 3955 

8 3901 

9 4068 
10 4026 

6 4130 
6 4131 

6 4132 

8 3905 
10 4030 

9 4069 

7 3957 

8 3906 

6 4136 

8 3908 

9 4073 

7 3963 
9 4075 

6 4141 

7 3965*'| 

7 3965* 

8 3913 
7 3968 
7 3969 
7 3971 






1 Z. 41: 7?8 Dpi.?; 
Dpi. med., Z. 254: 9" 



Z. 255 : Dpi. med., Z. 
b 9?2 * Dpi. 



427: Dpi.? med. 
maj. 



54."3 567i 53"2 53?4 



\ 



3 



M4 



(^0 






\ 



Ko 



14* 



io8 



Zone —6** bis— lo^ Wien-Ottakring. 



Nr. 



Gr. 



A.R. 1900 



Praec. 



Var. 
saec 



DecL 1900 



Praec 



Var. 
saec. 



£p. 



Zonen 



B.D. 



5301 
5302 

-5303 
5304 

-5305 

5306 

-5307 
5308 
5309 
5310 

531 1 
5312 
53"3 
5314 
-5315 

.5316 
5317 
5318 
5319 
5320 

■3321 
5322 
5323 
5324 

-5325 

5326 

-5327 
5328 
5329 
5330 

5331 
5332 
5333 
5334 
5335 

5336 
5337 
5338 
5339^ 
5340 

5341 
5342 
5343 
5344 
5345 

-5346 
5347 
5348 
5349 
5350 



8.2 
8.9 
9.3 
8.2 

9.1 

8.5 
9.4 
91 
7.9 
8.4 

8.7 
9.0 
8.9 
8.6 
8.9 

9.0 
•9.0 
[7.4I 

8.9 
•8.8 

9.1 

8.9 
8.4 
8.4 
9.3 

9.2 
9.1 
8.9 
9.0 
9.0 

8.4 
8.2 
8.6 
8.6 
8.8 

8.4 
8.8 
9.2 
•7.7 
M' 

7.5 
8.9 
7.5 
8.5 
8.6 

9.3 
7.3 
8.5 
•8.5 
8.9 



^S' 



15 



15 



15 



15 



4" 
4 

4 
5 
5 

6 
6 
6 
6 
6 

6 

7 
7 
7 
7 

8 
8 
8 
8 
8 

8 
8 
9 
9 
9 

9 
10 
10 
10 
zo 

15 10 
10 
II 
II 
II 

15 II 
II 
II 
II 
11 

'5 " 
II 
12 
12 
13 

15 13 
13 
13 
»3 
13 



15 



*37?87 
54.14 
57.76 
21.76 
53.79 

16.43 
21.88 

28.93 
29.37 
38.48 

55.00 
5.28 
22.82 
40.40 
49.18 

22.93 

27.00 

33-20 

42.16« 

42.90 

45.09 
59.00 
12.14 
22.44 
43.42 

49.29 

4.35 

16.16 

17.3« 
26.27 

40.41 

45.45 

4.95 

8.91 

11.63 

13.98 
22.56 
28.36 
32.16 
37-45 
53.68 
54.48 

6.80 
12.82 

7.Q8 

«0.53 
13.52 
14.74 
37.75 
40.31 



+3-1798 
3.2024 

3.2344 
3.1943 
3.2387 

+3.2462 
3.2348 
3.2354 
3.2172 
3.2036 

+3.1820 

3.1799 
32051 

3.2353 
3.2441 

+3.2145 
3.2133 
3.2300 

3.2173 
32050 

+3.2139 
3.2189 
3.2080 
3.1951 
3.2409 

+3.2499 
3.2018 
3.1901 
3.2522 
3.1770 

+3.2510 
3.1830 

3.2451 
3.2482 

3.1920 
+3.2266 
3.2499 
3.2338 
3.2105 
3*2301 

+3.2032 
3.2168 
3.2504 
3.'972 
3.2382 

+3.1962 
3.2136 
3-2467 
3.2050 

3.1927 



+o!oio8 
O.Ol 14 
O.Ol 21 
0.01 1 1 
0.0122 

+0.0124 
0.0121 
0.0121 
O.Ol 17 
O.Ol 13 

+0.0108 
0.0107 
O.Ol 14 
0.0120 
0.0122 

+0.01 15 
O.Ol 15 
O.Ol 18 

0.0116 
O.Ol 13 

+0.01 15 
0.0116 
0.0113 
O.Ol 10 
0.0121 

+0.0123 

O.Ol 12 

0.0109 
0.0124 
0.0106 

+0.0123 
0.0107 
0.0122 
0.0122 
0.0109 

+0.01 17 
0.0123 
O.Ol 19 
0.0114 
0.0118 

+0.01 12 

O.Ol 15 
0.0123 

O.Ol II 

O.Ol 19 

+0.0109 
O.Ol 13 
0.0121 

O.Ol II 

0.0108 



- 6® 20' io!7 
7 38 51.2 
9 30 19.2 

7 9 56.3 
9 43 10.2 

-10 7 46.7 
9 28 21.5 

9 30 14.7 

8 27 44.6 

7 39 54.5 

- 6 24 34.0 

6 16 59.0 

7 43 55.3 

9 27 7.0' 

9 56 57.5* 

- 8 14 29.8 

8 10 5.8 

9 7 5.5 
8 23 36.4 

7 40 58.9 

-811 23.2 

8 28 14.7 
7 50 23.7 
7 6 3.0* 

9 41 3«.« 



-10 II 
7 27 

647 

10 18 

6 I 

-10 13 

6 21 

9 52 

io 3 

6 52 

- 8 50 

10 8 

9 13 

7 54 
9 o 



49.0 
30.66 

9.9 
26.4 

41.9 

39.8 

58.0 

34.3 

3.5 

1.6 

5.9 
12.7 

45.1 
38.1 
50.5 



— 7 29 21.2 

8 15 27.2 
10 7 57.6 

7 8 25.4 

9 25 6.1 



7 3 '3.2 

8 1 53.5 

9 53 70 
7 32 21.8 
6 50 45.6' 



— 131890 
13.872 
13.869 

13.843 
13.809 

-13.786 
13.780 
i3'772 
'3772 
13.762 

-'3.745 
'3734 
I3.7'5 
13-696 
13.687 

-'3.65' 
'3.647 
13.640 
'3.630 
'3.630 

—13.627 
13.612 
'3.598 
'3.587 
'3.565 

-'3.558 
'3542 
'3.530 
'3.528 
'3.5'9 

-'3.503 
'3.498 
13.477 
'3-473 
'3.470 

-'3.467 
13.458 
'3.452 
'3448 
13.44a 

-'3-425 
13.423 
i3.4'o 
'3.404 
'3-345 

-'334' 
'3.338 
'3-336 
13.3" 
13.308 



+0^340 

0.343 
0.346 

0.343 
0.348 

+0.349 
0.349 
0.349 
0.347 
0.345 

+0.344 
0.344 
0.346 
0.35' 
0.352 

+0.349 
0.349 
0.35' 
0.350 
0.348 

+0.349 
0.350 
0.350 
0.348 
0.354 

+0.355 
0.350 
0.349 
0.356 
0.348 

+0.356 
0.349 
0.357 
0.357 
0.35' 

+0.355 
0.357 
0.355 
0.353 
0*353 

+0.353 
0.354 
0.358 
0.352 
0.358 

+0.353 
0.356 
0.360 

0.355 
0.354 



93.4 
93.9 
94.9 
93.4 
95.' 

95.4 
95.4 
94-9 
92.6 

93-4 

93' 

93.0 

93.4 

93.4 97.9 

95' 96.9 

92.7 
94.9 
94.' 
97.7 95.4 
93.4 

92.9 
93.9 
93-4 
93-4 96.4 
95.4 

93.4 
93-4 96.4 

93-4 
93.4 96.4 
93.9 94.4 

94.9 
93.4 
95.4 
95.4 
93.9 94.4 

93.9 
94.9 
95.4 
93.4 

93.4 
93.9 
94.9 
93-4 
93.9 

93.4 
93.4 
94.9 
93-4 
93-4 93.9 



44 255 
53 322 

256 326 

49 255 

253 324 327 

32' 327 

323 326 

256 326 

45 47 
5' 254 



55 '39 



44 49 255 
4' 44 255 
53 254 
60 253 423^ 427^ 

256 324 326 425^ 

45 55 '39 

45* 5' 55 424 
47 258 327 
321 327 426a 
53* 254 



45 
47 
53 
4' 
323 
60 
5' 
44 
60 

49 



'39 
321 
254 

255 427^ 
324 326 

256 

254 425^ 

255 

256 426^ 
319*^ 320 



253 327 

44 255 
323 327 
323 326 

49 3 '9*5 320 

55 32' 

256 326 

323 327 
53* 257 
Fund. C«t 

5' 257 

45 32' 
256 326 

4' 255 

60 323 

41 255 

53 257 

256 326 

5'* 257 

44 49 319** 320 



9 
6 

9 

9 
9 
9 



6«4'46 

7 3972 
4080 

4'47 
4081 

4082 
4083 
4085 

8 3918 
7 3974 

6 4154 

6 4'55 

7 3978 

9 4090 
9 4092 

8 3922 

7 3981 

8 3923 
8 3924 

7 3982 

8 3925 

8 3927 
7 3985 

6 4160 

9 4097 
10 4061 

7 3987 
6 4162 

10 4065 

5 4039 

10 4067 

6 4164 
9 4'04 
9 4105 

6 4167 

8 3934 

9 4108 
9 4'09 

7 3992 

8 3935 

7 3994 

8 3937 

9 4"2 
6 4170 

4116 



i« 






yfto 

5-5- 



4I7I 

3999 
4118 
4001 
4 '73^ 



^ 872 5fo 7fo 
« Z. 53: Dpi. maj. 



7!6 



* 56"7 5679 59-2 57"4 



47?o 44!4 45!i 46!! 



* 42!27 42!o6 42!i5 



'■3 3"4 4"3 • 32J3 29f8 29% 



2 

*^^ 

2,2 

h 



Zone —6** bis —lo^ Wien-Ottakring. 



109 



Nr. 



Gr. 



A.R. 1900 



Praec. 



Var. 
saec. 



Decl. 1900 



Praec. 



Var. 
saec. 



£p. 



Zonen 



B.D. 



5351 
5352 
■5353 
54 
5355 

5356 
5357 
5358 
•5359 
536Q 

5361 
5362 
5363 
5364 
5365 

5366 

5367 
5368 
5369 
^370 

5371 
5372 
5373 
5374 
5375 

^376 
5377 
<378 
5379 
5380 

5381 
5382 
5383 
5384 
5385 

-^386 

5387 
5388 

5389 
5390 

5391 
5392 
5393 
5394 
5395 

5396 
5397 
,5398 
5399 
5400 



9.2 
9.' 
9.1 
7.3 
9.0 

7.8 
9.0 
9.2 
9.1 
9.0 

7.6 
7.8 
9.0 

7.3 
8.3 

9^ 
9.0 
8.8 
7.9 
9-4 

8.4 
8.6 

8.9 
7.9 

7.4 

9.2 
9.2 
9.2 

[5.0] 
8.2 

9.2 
9.1 
9.1 
8.8 

9.2 

9.0 
9.2 

9.3 
9.0 
9.0 

•9.0 
9.1 

•9.1 
9.0 
7.8 

9.1 

•7.2 

9.3 

8.4 

•8.1 



15" 



»5. 



n 



15 



15 



«5 



15 



15 



40:71 
44.40 
53.58 
58.32 
31.33 
36.88 
37-40 
9.30 
963 
17.82 

50.33 
52.96 
59.74 
14.65 



6 17.46 

6 29.43 

6 46.04 

7 6.47 
7 10.83 
7 »5-16 



7 
7 
7 
7 
8 

8 
8 
8 
8 
8 

9 
9 
9 
9 
9 

20 
21 

31 
21 

21 



30.35 
3340 
38.33 
45.23 
7.13 

13-64 
17.63 
32.07 
46.59 
52.68 

2.23 
20.43 
36.85 
37.62 
40.19 

29.17' 

2.72 

6.62 

22.79 

32.26 



H-3''927 
3.2314 
3.2341 
3.2274 
3.1803 

+3.2190 
3.2187 

3.2384 
3.2090 
3.1968 

+3.1831 
3.2225 
3.2038 
3.1872 
3.2200 

+3-2379 
3.2129 
3.1962 
3.2568 
32444 

+3.2292 
3.2166 
3.2246 
3.2541 
31841 

+3.2425 
3.2542 
3.2119 
3.2518 
3.2184 



+3- 
3. 
3 
3. 
3' 

+3 

3- 
3 
3- 
3 



15 21 36.87 +3. 

21 39.60 3 

21 57.80 3 

22 5.83 3 
22 15.59 3 

15 22 18.17 +3. 

22 44.80 3 

22 45.54 3 

22 47.24 3 

22 47.38 3 

53"7 53-8 5i"i 5i'3 



2395 
2448 
2162 

2351 

2527 

1968 
2170 
2470 
1954 
2323 
,2140 
1939 
2139 
2389 
2289 

2481 
2363 
1993 
,2121 
2366 



+o!oio8 
O.Ol 17 
O.Ol 18 
0.0116 
0.0105 

+0.0114 
0.0114 
0.0118 
0.0112 
0.0109 

+0.0106 
0.0115 
0.01 1 1 
0.0107 
0.0114 

+0.0118 
0.0113 
0.0109 
0.0122 
0.0118 

+0.0115 
O.Ol 12 
0.0114 
0.0121 
0.0105 

+0.0118 

• 0.0120 

0.01 1 1 

0.0120 

0.0113 

+0.0117 
0.0118 
0.0112 
0.0116 
0.0120 

+0.0108 
O.Ol 12 
0.0118 
0.0107 
0.0115 

+0.01 II 
0.0107 
O.Ol 10 
0.0116 
0.0113 

+0.01 18 
0.0115 
0.0107 
0.0110 
0.0115 



-6<»5o'43?8 

9 o 57.6 

9 9 31.7 

8 46 51.6 

6 7 13.3 

-8 17 35.6 

8 16 14.7 

9 21 21.0 

7 42 58.3 

7 I 53.5 

-6 15 8.2 

8 26 52.5 1 

7 24 2.4 

6 27 57.3 

8 17 49.1 

-9 16 58.3 

7 53 18.7 
6 56 53.0 

10 17 50.1 

9 36 33-9 

-8 46 4.9 

8 4 21.3 

8 30 41.2 
10 7 32.3 

6 15 1.4 

-9 28 23.8 

10 6 35.5 

7 46 40.3 

9 57 45.5 

8 7 44.0 

-9 16 54.8 

9 33 31-6 
7 59 20.1 
9 1 24.2 
9 58 35.9 

-6 54 1.6 

7 59 20.3 
9 37 13.1 
6 47 54.2 

8 48 47.7 

-7 48 46.5 

6 42 28.6 

7 47 37.2 

9 8 41.3 

8 35 58.7 

-9 38 19.1 

8 59 24.1" 

6 58 49.2 

7 40 14.3 

9 o 1.2 



3?3o8 
3.304 
3.294 
3.289 

3.253 

3-247 
3246 
3.211 
3.211 
3.202 

3.166 
3.163 
3.156 
3.139 
3.136 

3.123 
3.105 
3.082 

3.077 
3.072 

3.056 
3.052 
3.047 
3.039 
3.015 
3.008 
3.003 
2.987 
2.971 
2.964 

2.954 
2.933 

2.915 
2.914 
2.911 

2.857 
2.819 
2.815 

2.797 
2.786 

2.781 

2^778 

2.757 
2.748 

2.737 

2.734 
2.704 
2.703 
2.701 
2.701 



+0:354 
0.358 
0.358 
0.359 
0.353 

+0.358 
0.358 
0.361 

0.357 
0.356 

+0.356 
0.360 
0.358 
0.357 
0.361 

+0.363 
0.360 

0.359 
0.366 
0.364 

+0.364 
0.362 

0.363 
0.366 

0.359 
+0.366 
0.367 
0.363 
0.367 
0.363 

+0.367 
0.367 
0.364 
0.366 

0.369 

+0.364 
0.366 
0.369 
0.365 
0.369 

+0.367 

0.364 
0.368 
0.370 
0.369 

+0.371 

0.371 
0.367 
0.368 
0.371 



98.9 97-7 

93-4 

93-9 
93.9 96.7 
93.4 96.4 

94.1 
93.9 
93.4 
94.1 
93-9 94.4 

93.4 
93.4 95.6 

94.1 
93.9 94.4 

93.4 

93-9 
93.1 
93.4 99-0 
94.9 
94.9 

93.4 
93.1 
93.4 
95.4 

93.8 94.3 

95.4 
95.4 
95.4 
95.4 
93.9 

94.9 98.7 
95.4 
93.1 
93.1 
95.4 

94.4 
931 
93.4 

93.8 94.3 
93.4 

93-4 

93.9 94.4 
93.4 
93.9 
93.4 

93.4 96.4 
93.8 
92.9 
93.4 
92.9 



319*^ 320 426 

55 258 

55 321 

57 321 427^ 

44 255 425^ 

45 258 322 
45 322 

60 256 

53 257 328 

49 319*^ 320 

41 255 

55 57 321 4235 

51 254 328 

44 319'^ 320 

45 258 

60 323 

53 58 254 
49 255a 424a 425^ 

256 326 

256 326 

55 258 

51 53 254 

57 258 

323 327 

41 319'^ 320 

324 326 
323 327 

322 328 

323 327 
51 322 

256 327 423^427^ 

324 326 

51 53 257 

45 57 258 

323 328 

44 255 334 328 

51 53 254 

60 256 

41 319*^ 330 

57 258 

53* 257 

44 319*^ 320 

53* 257 

57 321 
55 258 

60 356 437^ 

57* 143 327 

49 144 * 

58 257 
57* 143 



6*4173^ 
8 3945 
8 3946 
8 3947 

5 4053 

8 3949 

8 3950 

9 4126 

7 4004 

6 4177 

6 4181 

8 3953 

7 4005 

6 4183 

8 3956 

9 4129 

7 4007 

6 4189 
10 4088 

9 4131 

8 3962 

7 4012 

8 3963 

9 4133 

6 4193 

9 4135 
9 4136 

7 4014 
9 4138 
7 4015 

9 4139 
9 4140 

7 4018 

8 3968 

9 4141 

6 4199 

7 4022 

9 4144 

6 4204 

8 3972 

7 4024 

6 4206 

7 4028 

8 3977 

8 3979 

9 4147 
8 3981 

6 4210 

7 4030 

8 3983 



Ff 
Mi 



FS 
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Ko 

Ffi 
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29:10 29:32 29:14 29:1] 



" 22!3(i) 24:1 25"l 



HO 



Zone — 6^ bis — lo^ Wien - Ottakring. 



Nr. 



Gr. 



A.R. 1900 



Praec. 



Vtr. 

saec. 



Decl. 1900 



Praec 



Var. 
saec. 



Zonen 



B.D. 



5401 
5403 
5403 
5404 
5405 

5406 
5407 
5408 
5409 
S4I0 

5411 
5412 

-54x3 
5414 
5415 
5416 

54x7 
5418 
54x9 
5420 

5421 
5422 

5423 
5424 
5425 

5426 

•5427 
^428 

5429 
5430 

543 X 
5432 
5433 
•5434 
5435 

5436 
5437 
5438 
5439 
5440* 

5441 
5442 
5443 
5444 
5445 

5446 

5447 

•5448 

•5449 

5450 



7-9 
8.3 

7.7 
9.5 
8.8 

8.5 
8.5 
9.3 
8.8 
7.3 

8.6 
9.0 
9.x 
•8.5 
8.8 

9.0 
9.1 
8.9 
9.x 
8.1 

8.9 
8.7 
8.9 
9.x 
•6.9 

7.9 
9.x 
9.x 
8.1 

7-9 

9.x 
8.7 
8.5 
9.x 
5.0 

9.2 
•8.0 
9.x 
8.3 
9.0 

8.7 
8.0 

9-4 
8.6 

7.9 
8.8 

7.7 
9.0 

9.3 
8.3 



15"» 22" 54597 

33 4.09 

33 X5.81 

33 30.98 

23 35.30 

X5 23 50.03 

33 50.31 

33 56.70 

34 33.61 

34 45.3 X 



»5 



X5 



X5 



X5 



XS 



53x6 
54.98 

I.IO 

9.64 
X3.32 

23.76 
39.03 
45.34 
12.47 
30.90 

X5 26 33.76 

26 43.37 

36 43.48 

26 44.68 

26 51.23 

15 26 52.81 

36 54.85 

37 37x8 

27 42.90 
27 44.41 



28 
28 
28 
28 

28 



7.97 
18.84 

3 1.02 
35.79 

4a,66 



15 38 44.53 

39 3.41 

39 7.94 

29 21.18 

39 30.93 



29 
29 
39 
30 
30 

30 
30 
30 
30 
3X 



34.38 

36.x 3 
54.08 

26.53 
42.54 

54.26 
54.42 
55.74 
59.87 
X.3X 



+3- «831 
3.2332 
3.2258 
3.24x8 
3.1871 

+3x934 
3.2075 
3.2222 
3.2508 
3x9x4 

-»-3-2I38 
3.24x7 
3.2561 
3x874 
3.2034 

+3.2562 
3.3086 
3.x 834 
3.183X 
3.1979 

+3.3219 
3.2003 
3.2330 
3.2578 
3.2596 

+3.2435 
3.2531 
3.2359 
3.2539 
3.2x58 

+3.1868 
3x996 
3.3416 
3.2239 
3.4536 

+3.X871 

3.2373 
3x942 

3.2x73 
3.2631 



+0:0103 
0.01 14 
O.Ol 13 
O.Ol 16 
0.0104 

+0.0106 
0.0109 

O.Ol 13 
0.0X18 
0.0105 

+0.01 10 
0.0X16 
O.Ol 18 

0.0104 
0.0107 

+0.01 18 
0.0108 
0.0103 
0.0103 
0.0106 

+0.0110 
0.0106 
O.Ol 13 
O.Ol 18 

0.0II8 

+0.01 15 
0.0117 
O.Ol 13 
0.01x7 
0.0109 

+0.0103 
0.0105 
O.Ol 13 
0.0x10 
0.0118 

+0.0103 

O.OX 1 3 

0.0x04 
0.0x08 

' O.Ol 18 



+3.2493 


+0.01 15 


3.2x74 


0.0108 


3.260X 


0.0117 


3.2341 


O.OX 13 


3.2089 


0.0106 


+3.2107 


+0.0107 


3.X856 


0.0 103 


3.3011 


0.0105 


3.2313 


0.0 1 II 


3.2140 


0.0107 



-6« 5'i9!3 

8 48 46.9 

8 34 3.8 

9 X5 37.9 

6 17 34.0 

-6 38 i.o 

7 23 54.6 

8 II 9.6 

9 42 40.9 
6 30 4.3 



42 

13 

58 

16 

8 

58 

34 

3 

o 

48 



36.0 

27.5 
50.9 
34.4 
X8.5 

6.5 
57.5 
35.0 
55.7 
44.01 

-8 5 44.7 

6 55 57.7 

8 4X 3X.4 
10 o 38.3 
xo 5 51.3 

-9 14 46.2 

9 45 7.3 

8 49 5.8 

9 46 19.5 

7 44 36.9 
— 6 10 36.4 

6 5X 46.3 
9 5 49-7 

8 9 14.6 

9 43 18.7 

—6 II 6.4 

8 50 49.0 

6 33 8.9 

7 46 48.4 
10 11 36.5 

—9 28 2.x 

.7 46 48.7 

xo I 33.1 

8 38 33.4 

7 17 58.3 
-7 23 5.7 

6 3 4.5 

6 53 47.1« 

8 38 39.5 

7 33 49.6 



37693 
3.683 
3.669 
3.653 
2.647 

3.630 
3.630 
3.623 
2.582 
2.568 

2.559 
2.557 
2.550 
2.540 
2.536 

3.534 
3.518 
3.499 
3.468 
3.447 

2.444 
2.433 
2.433 
3.432 
2.424 

3.422 
2.430 
2.371 
2.365 
3.363 

2.336 
2.324 
2.321 
2.316 
9.296 

2.294 
2.273 
3.367 
3.253 
2.241 

2.237 

2.235 
2.214 
2.176 
2.158 

2.144 
2.X44 
2.142 
2.138 
3.136 



+0^365 
0.37 X 
0.370 

0.373 
0.367 

+0.367 
0.369 
0.370 

0.374 
0368 

+0.370 

0.373 
0.376 
0.369 
0.370 

+0.376 
0.37 X 

0.368 
0.369 

0.37 X 

+0.374 
0.372 
0.375 
0.378 

0.378 

+0.376 
0.378 
0.377 
0.379 
0.374 

+0.373 
0.374 
0.378 
0.376 

0.379 

+0.373 
0.379 
0.374 
0.377 
0.381 

+0.380 

0.377 
0.383 
0.380 
0.378 
+0.378 
0.375 
0.377 
0.380 

0.378 



93.8 94.3 
95.0 
93.4 
95.4 
92.9 

93.4 93-9 
94.x 
94.5 
93.4 
92.9 

93.4 
95.x 
93.9 

93.9 94.4 
93.9 94.4 

93.9 
94.4 
92.9 
92.9 

93.8 96.4 

93.4 
93.9 
92.9 

94.9 97.4 
95.4 

95.4 
95.4 
92.9 

95.4 
93.4 

93.9 94.4 
93.4 
93.9 
95-4 

94.5 
93.9 96.7 
93-9 94.4 

93.4 

94.9 

95.4 
93.4 
95.4 
92.9 
94.5 

95.0 
92.9 
93.9 96.4 
93-4 
95.0 



4X 3i9»5 320 

258 327 

55 258 

323 324 326 
49 X44 

49 5X 319*^ 320 

53 257 328 

»43 327 

60 256 

41 144 

58 257 

256 324 326 

60 323 

44 319*5 320* 

49 3x9*^ 320 

60 321 

53 322 328 

5X X44 

49 X44 

4X 3x9*5 3204255 

58 257 

44 322 

45 X43 

256 336 4375 

323* 326 

324 327 
323 327 

55 X43 

323 326 

53 257 

5' 3»9*^ 320 

41 49 322 

57 32X 

322 327 
Fund. Cat. 

X44 328 

57 331* 4335 
44 3x9*^ 320 

58 257 

256 326 

323 327 
58 257 

323 326 

57 X43 

142 328 

257 328 
4X 144 

44 3x9*^320427^ 

57 258 

257 329 



5*4081 
8 3985 



986 
150 

2x5 

216 
034 
987 
X53 
219 

037 
XS5 
X57 

231 
222 

X59 
039 
090 
.093 
334 

044 
337 
998 
163 
X63 

164 
X65 
003 
167 
047 
333 

234 
.007 
.008 
171 

235 
.010 

237 
4054 

X25 

X73 
055 
X74 
018 
056 

058 
112 

243 
.021 

059 



F7 

Kl. 
^% 

^^ 

Ko 

6-0 
Ko 

GrO 

Ko 



^0 

Kr, 

Bs 

<0 



4X?3(i) 43"9 44?3 45"o * Z. 326: Dpi.? maj., com. 9^5 



' 45-5 47"2 47"8 48:0 



Zone —6^ bis — lo^ Wien-Ottakring. 



II I 



Nr. 



Gr. 



A.R. 1900 



Praec. 



Var. 
saec. 



Decl. 1900 



Praec. 



Var. 
saec 



Ep. 



Zonen 



B.D. 



5451 
5452 
5453 
5454 
5455 

5456 

-5457 

.5458 

5459 

5460 

-5461 
5462 
5463 
5464 
5465 

5466 

5467* 
5468 

5469 
5470 

5471 
547a 
5473 
5474 
547'5 

5476 
5477 
5478 
5479 
5480 

.5481 
5483 
5483 
5484 
5485 

5486 
5487 
5488 
5489 
5490 

5491 
5492 
5493 
5494 
5495 

5496 
5497 
5498 
5499 
5500 



8.5 
9.1 
9.0 
•8.2 
9.0 

9.2 

9.1 
9.2 

8.3 
8.0 

9.1 
8.8 
7.0 

7.3 
8.1 

9.3 

8.7 
8.6 

8.3 
8.8 
8.9 
7.7 
8.1 
8.2 

8.9 
8.4 
7.3 
7.9 
8.0 

9.1 
9.3 
9.1 
8.9 
8.6 

8.8 
7.8 
7.6 
9.0 
8.8 

8.7 
8.7 
9.0 
8.3 
9.1 

8.9 
9.0 
8.4 
9.0 
7.8 



I5''3i"a9!79 
31 32.86 
31 33.68 
31 33-90 
31 36.94 



15 



15 



31 
3» 
32 
32 
32 

32 
32 
33 
33 
33 

15 33 
33 
34 
34 
34 

15 34 
35 
35 
35 

35 

'5 35 
36 
36 
36 
36 

15 37 

37 
37 
37 
37 

15 37 
38 
38 
38 
38 



15 



15 



51.68 

5930 
6.21 

13.63 
43.81 

51.18 
56.10 

15.99 
16.12 
26.86 

30.71 

43.18 

6.52 

9.84 

18.59 

45-81 
8.83 
12.55 
31. «5 
36.55 

39.86 

24.04 
26.02 

52.74 
57.16 

1.65 
17.908 
39.08 
42.83 
46.38 

59.98 
6.46 
19.98 
40.21 
5106 



39 
40 
40 



39 5.95 
39 49.55 
50.60 
22.66 
28.35 

52.28 
4.10 
7.31 
9.34 

10.01 



•f-3!2269 
3.1889 

3.2635 
3.2121 
3.2198 

+3.2663 
3.2403 
3.2087 

3.2364 
3.2107 

+3.2470 
3.2314 
3.2323 
3.2322 

3.1853 

+3.2009 
3.2282 
3.2480 
3.2363 
3.2487 

+3.2360 
3.2048 
3.2393 
3.2374 
3.2326 

+3.2053 
3.231 1 
3.1889 

3.2173 
3.2124 

+3.2180 
3.2642 
3.2091 
3.255' 
3.2413 

+3.2222 
3.2610 
3-2453 
3.'945 
32569 

+3.2441 
3.2167 

3.2049 
3-2541 
3.2409 

+3.2594 
3.2364 
3.2251 

3.2344 
3.2630 



+0:0110 
0.0103 
O.Ol 17 
0.0107 
0.0108 

+0.01 17 
O.Ol 12 
0.0105 

O.Ol II 

0.0105 
+0.01 13 

O.OIIO 

O.Ol 10 

O.OIIO 
O.OIOI 

+0.0103 
0.0109 

O.Ol 12 
O.OIIO 
O.Ol 12 

+0.01 10 

0.0103 

O.OIIO 
O.OIIO 

0.0109 

+0.0103 
0.0108 
0.0 100 
0.0105 
0.0104 

+0.0106 
0.0II4 
0.0104 

O.Ol 12 

0.0109 

+0.0106 
0.01 13 

O.OIIO 

0.0 100 
0.01 II 

+0.0109 
0.0104 
0.0102 

O.Ol 1 1 

0.0108 

+0.01 12 

0.0107 
0.0106 
0.0107 

O.Ol 12 



- 8*14' 1^5 

6 13 22.1 
10 8 39.1 

7 26 55.5 

7 5' »2.6 

—10 16 58.0 

8 55 18.1 

7 15 10.4 

8 42 54.1 

7 20 45.0 

- 9 '4 44.7 

8 25 30.8 
8 27 59.8 
8 27 48.1 

5 59 23.9 

- 6 48 41. o* 

8 14 14.8 

9 15 35.2 

8 39 12.6 

9 n 36.6 

- 8 37 2.6 

6 58 38.3 
8 46 56.0 
8 40 18.8 
8 25 9.6 

- 6 59 43.9 

8 19 28.6 

6 7 23.4 

7 35 38.6 
7 20 23.8 

- 7 37 37.0 
10 o 1.9* 

7 9 7.7 

9 31 15.7 

8 48 47-2 



- 7 49 
9 48 

8 59 

6 22 

9 34 
-8 55 

7 29 

6 53 
9 23 
843 

- 9 38 

8 28 

7 53 

8 22 

9 49 



427i 39:4 41^4 * Dpi. med. (8'?6 8?6) 



24.3 
28.8 
52.2 
10. 1 
52.1* 

2.7 
46.0 
12.0 

30.9 
20.1 

55.7 
34.4 
46.9 
4.6 
17.6 

' 17*78 



2! 103 
2.099 
2.098 
2.098 
2.095 

2.077 
2.068 
2.060 
2.052 
2.017 

2.008 

2.002 

.979 

.979 

.966 

.962 

.947 
.920 
.916 
.906 

.874 
.847 
.842 
.820 
.814 

.810 
.758 
.756 
.724 
.719 

.713 
.694 
.669 
.665 
.660 

.644 
.637 
.620 

597 
.584 

.566 
■515 
.513 
■474 
467 

439 
■425 
421 
.418 
.418 



+o!38o 
0.376 
0.384 

0.379 
0.380 

+0.385 

0.383 
0.380 
0.382 
0.380 

+0.384 
0.383 
0.383 
0.383 
0.378 

+0.380 

0.383 
0.386 

0.384 
0.387 

+0.385 
0.382 
0.386 
0.386 
0.386 

+0.383 

0.387 
0.382 

0.385 
0.385 

•W.385 
0.39' 
0.385 
0.391 
0.389 

+0.388 

0.393 
0.391 

0.385 
0.393 

+0.392 
0.389 
0.388 
0.394 
0.393 

+0.395 
0.392 

0.391 
0.392 
0.396 



94.5 
92.9 
93.4 
94.5 
93-9 

93.4 
95.0 
95.0 
92.9 
92.9 

95.4 
95.0 
95.0 
94.5 
93.9 94.4 

92.9 96.1 
95.4 97.7 
93.4 96.4 
93.9 98.1 
93-4 

92.9 
92.9 
94.4 
93.4 
95.0 

92.9 
94.5 
93-9 94.4 
92.9 
94.5 

92.9 
94.4 96.4 
95.0 
95.4 
92.9 

94.5 

95.4 

93.4 

92.9 96.1 

95.4 97.7 

95.0 
92.9 
92.9 
92.9 
94.4 96.4 

94.9 
95.0 
92.9 
95.4 94.8 
95.4 



143 327 

41 144 

60 256 

142 328* 
58 322 

60 256 

258 326 

257 328 

57 M3 

58 142 

323 326 

258 327 
258 327 

143 327 

44 319'^ 320 

49 144 426^ 

321 326 423^ 

60 256 425^ 

57 321 424^427^ 

60 256 

57 «44 

41 142 

143 326 

57 258 

258 327 



144 

327 

319'^ 

142 

328 



320 



41 
143 

44 

58 
144 

58 142 

60 323 329 423^ 

257 328 

321 326 

57 143 

142 328 

323 326 

57 258 

41 144 427* 

321 326 423^ 



258 
58 
41 
57 

»43 



327 
142 
144 
141 
259 321 424^ 



256 326 
258 327 
58 142 
143^ 321 327 
323 326 



7790 i8!o2 * 3!3 a"6 275 ir4 » 56^7 53^3 $2^4 



023 

247 
180 
062 
064 

132 
025 
065 
.027 
.069 

185 
030 
032 

03« 
28 

253 
036 
192 
039 
194 

044 
258 
.046 
049 
050. 

259 
052 

«43 
082 
083 

084 
,210 
086 
211 
058 

088 
213 
060 
268 
216 

.065 

094 
269 
224 
069 

227 
.072 
097 
073 
.228 



ff 



) 
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112 



Zone —6** bis —lo^ Wien-Ottakring. 



Nr. 



Gr. 



A.R. 1900 



Praec. 



Var. 
saec. 



Decl. 1900 



Praec. 



Var. 
saec. 



Ep. 



Zonen 



B.D. 



"5501 
5502 

5503 
5504 
5505 

5506 
5507 
-5508 
5509 
55«o 

•55H 
5512 
5513 
SSU 
5515 

55«6 
55n 
5518 
5519 
5520» 

552' 
5522 

5523 
5524 
5525 

5526 

5527 
5528 

5529 
5530 

5531 
5532 
5533 
5534 
5535 

5536 
5537 
5538 
5539 
5540 

554' 
5542 
5543 
5544 
5545 

5546 
5547 
5548 
5549 
5550 



9.' 
8.6 

7-7 
7.8 
8.9 

9.3 
7.2 

8.9 
9.2 
8.8 

9.2 
8.7 
9.1 
8.3 
9.' 

8.9 
8.4 
9.1 
9.0 

8.7 
8.5 
7.3 
8.3 
8.6 

9.' 
8.9 
9.2 

8.7 
8.5 

8.9 
8.9 
8.3 
7.8 
8.6 

8.5 
9.1 
9.2 
9.1 
7.' 

9.0 
8.8 
8.4 
9.1 
9.0 

8.7 
8.1 

7.3 
8.9 
9.0 



15' 



'5 



15 



15 



15 



'5 



»5 



41' 
4' 
41 
41 
41 

41 
42 
42 
43 
43 

43 
43 
43 
43 

44 



■ 29?92 
41.66 
52.01 

55.'9 
55.82 

58.06 
13-01 
21.65 
3.35 
18.37 

32.29 
36.14 
38.52 
41.00 
10.11 



15 44 



28.14 

44 41.97 

44 48.49 

45 27.04 
45 30- «o 

15 45 37.81 

45 52.37 

46 26.85 
46 29.49 
46 30.94 



'5 



46 
46 

47 
47 
47 

47 
48 
48 
48 
48 

48 
49 
49 
50 
50 

50 
50 
50 
5' 
51 

5' 
5' 
51 
51 
52 



35.95 

52.99 

1.94 

40.40 

49.64 

56.59 
10.99 
11.32 
24.66 
51-36 

56.32 

'5.30 
45.28 

6.51 
17.84 

22.52 
33.36 
45.97 
12.02 

17.35 

41.35 
46.88 

48.93 

49.21 

1.42 



+3.2493 
3.2108 
3.2302 
3.2667 
3.2395 

+3.2094 
3.2507 
3-2193 
3.2042 
3.2161 

+3.2215 
3.2621 
3.2210 

3-2469 
3.2264 

+3.2320 
3.2511 
32646 
3.2086 
3.2436 

+3.« 903 
3-250' 
3.2245 
3.23'4 
3.2530 

+3.2669 
3.2140 
3.2282 
3.2600 
3.2174 

+3-a364 
3.2757 
3.2139 
3.2301 
3.2242 

+32364 
3.2145 
3.21 18 
3.2428 
3.2384 

+3.2106 
3.2083 
3.2604 

3.2439 
3.2676 

+3-2054 
3-2025 

3.'9'9 
3.2521 

3.2575 



+o!oio8 
0.0102 
0.0105 
0.01 12 
0.0107 

+0.010Z 
0.0109 
0.0103 
0.0 100 
0.0103 

+0.0104 

O.OJII 

0.0103 
0.0108 
0.0104 

+0.0104 
0.0108 
O.Ol 10 
0.0 100 
0.0106 

+0.0097 
0.0107 
0.0102 
0.0103 
0.0107 

+0.0109 
o.oioi 
0.0103 
0.0108 

O.OIOI 

+0.0104 

O.Ol 1 1 

0.0 100 
0.0103 

O.OIOI 

+0.0103 
0.0 100 
0.0099 
0.0104 
0.0103 

+0.0099 
0.0099 
0.0107 
0.0104 
0.0107 

+0.0097 
0.0097 
0.0095 
0.0104 
0.0105 



-9** 7' 24^7 

7 8 57-8 

8 8 32.2 

9 59 9-1 
8 36 25.5 



4 17-9 
10 18.1 



34 9-2 
47 18.5 
23 28.6 

-7 39 28.4 

9 42 3 '.2 

7 37 28.9 

8 56 40.5 

7 53 24.1* 

-8 9 52.5 

9 7 27.1 
9 47 55.4 

6 57 32.7 

8 43 23.5 

—6 I 32.2 

9 2 43.2 

7 44 33-2 

8 5 27.2 

9 10 14.7 

-9 5' 41.5 

7 '2 4.3 

7 55 7.4 

9 29 39.7 

7 21 23.9 

-8 18 24.6 

10 15 30.8 

7 10 20.7 

7 58 56.0 

7 40 42.5 

-8 17 2.4 

7 'o 58.5 

7 2 6.4 

8 34 33.4 

8 21 10.8 

-6 57 52.4 

6 50 48.1 

9 25 5'.8 

8 36 23,9 

9 46 15.2 

—6 40 50.3 

6 32 16.1 

6 o 23.4 

8 59 42.3 

9 '5 21.6 



1.394 
1.380 
'.367 
'.363 
'.363 
1.360 
1-342 
'■332 
1.281 
1.263 

1.246 
1.242 

'.239 
1.236 
1.201 

'.'79 
1.162 

1.154 
1.108 
1.104 

1.094 
1.077 

'.035 
1.032 
1.030 

1.024 
1.003 
0.992 
0.945 
0.934 

0.925 
0.908 
0.907 
0.891 
0.858 

0.852 
0.829 
0.792 
0.766 
0.752 
0.746 

0.733 
0.717 
0.685 
0.679 

0.649 
0.642 
0.640 
0.639 
0.624 



+0.395 
0.390 
0.392 
0.397 
0.394 

+0.390 
0.396 
0.392 
0.39' 
0.393 

+0.393 
0.398 

0.393 
0.397 
0.395 

+0.395 
0.399 
0.400 

0.394 
0.399 

+0.392 
0.400 

0.397 
0.398 
0.401 

+0.403 
0.396 
0.398 
0.403 
0.398 

+0.401 
0.406 
0.398 
0.400 
0.400 

+0.402 
0.399 
0.399 
0.404 
0.403 

+0.399 
0.400 
0.407 
0.405 
0.409 

+0.400 
0.400 

0.399 
0.407 
0.408 



94.5 
93.4 
93.4 
92.9 

95.4 

92.9 
94.9 
94.5 
93-8 
94. 



94-3 
I 



95-0 
92.9 
94-5 
94-5 
95.4 98.9 

94.5 
95-4 
93.9 
93.9 94-4 
93.4 

92.9 
94.0 
92.9 
95.0 
92.9 97.6 

94.9 
94.5 
95.0 
94.4 
92.9 

93.8 
93-9 
94.5 
95-0 
94.8 

92.9 

92.9 
93-7 94.3 

94.8 
92.9 96.1 

93-9 94-4 
93.9 94.4 
92.9 96.1 
94-0 
94.' 
92.9 
93.9 
95-4 
94.5 . 
93.9 



258 259 

44 257 

58 257 

60 141 

323 327 

44 '44 

256 326 
142 328 

4' 3'9*^ 320 

58 257 329 

257 328 
60 J41 

142 328 

258 259 
322 328424^425^ 

258 259 

321 327 

60 323 

44 3 '9*^ 320 

57 258 

41 144 

'43 259 

58 142 
257 328 

60 141423^425^ 

260 323 

142 328 

257 329 

14' 326 

58 144 

57 '43 327 

60 323 

142 328 

257 328 

144 328 329 

57 '43 

58 '42 

41 144a 319*^ 320 

258 259 327 
57 '43 427^ 

44 3'9*^ 320 

44 3 '9'^ 320 

60 141 425^ 

143 259 

62 256 323 

48 144 

48 322 

320 328 

258 260 

60 323 



• 8*4075 

7 4'00 

7 4'Oi 
9 4230 

8 4079 

6 4280 

9 4233 

7 4103 

6 4281 

7 4108 

7 4"0 

9 4237 

7 4'" 

8 4084 

7 4"2 

8 4088 

8 4089 

9 4243 

6 4288 
8 4092 

5 4'78 

8 4094 

7 4'i8 
7 4"9 

9 4249 

9 42io 

7 4'22 

7 4123 

9 4254 

7 4'28 

8 4100 
10 4191 

7 4'30 

7 4'3' 

7 4132 

8 4104 

7 4134 

6 4306 

8 4'05 

8 4106 

6 43'2 

6 43'3 

9 4260 

8 4109 

9 4262 

6 43'6 

6 43'7 

5 4'99 

8 4111 

9 4265 





(ro 



A 



2sU 22!5 23!6 24!7 



» Dpi. med. (9'?5 9^5) 



fro 
Ko 

Fi 





r 



Zone —6^ bis —lo*'. Wien-Ottakring. 



1^3 



Nr. 



Gr. 



A.R. 1900 



Praec. 



Var. 
saec. 



Decl. 1900 



Praec. 



Var. 
saec. 



£p. 



Zonen 



B.D. 



■5551 
5552 
5553 
5554 
5555 

5556 
5557 
5558 
5559 
5560 

5561 
•5562 
5563 
5564 
5565 

5566 

5567 
5568 
5569 
5570 

5571 
5572 
5573 
5574 
5575 

5576 
5577 
5578 
5579 
5580 

5581 
5582 
5583 
5584 
5585 

5586 
5587 
5588 
5589 
5590 

5591 
5592 
5593 
5594 
5595 

5596 
5597 
5598 
5599 
5600 



9.2 
9.1 
8.7 
9.0 
8.8 

8.3 
8.9 
7.6 
8.8 
8.8 

8.4 
9.0 

•6.5 
9.2 
8.6 

7-9 
8.3 
8.4 
8.1 

8.5 

5-5 
8.4 
8.7 
9.1 
8.4 

91 
7.9 
7.2 

•9.0 
9.1 

•8.0 
7.4 
9.1 
9.0 

8.7 

8.9 
9.2 

8.9 
7.9 
7.9 

6.4 
7.8 
8.7 
9.1 
8.1 

9.2 

9.1 
9.0 

9.« 
8.6 



15*^52' 



>5 



15 



15 



15 



2"99 
52 13.53 
52 39.97 
52 52.75 
52 58.96 



8.19 

11.73 
14.70 
29.71 
51.02 



15 53 5«.J> 

54 3.97 

54 19.54 

54 19.74 

54 30.40 



54 30.63 

54 41.30 

54 46.80 

54 59.59 

54 59.67 

55 23.60 

55 55.16 

56 3-93 
56 30.53 

56 40.96 

15 56 54.88 

57 18.09 
57 35.29 
57 42.51 
57 44.71 



»5 



16 



16 



16 



57 
58 
58 
58 
59 

59 

59 

o 

o 

o 

o 
o 
o 

I 
z 

I 
I 
I 



52.54 
42.36 
52.06 

58.58 

4.03 
32.48 

51.13 
0.94 
6.87 

23.16 

24.27 
36.06 
43.40 

3.78 
8.51 

10.96 
20.07 

31.29 
33.76 
33.87 



-»-3'2369 
3.2113 
3.2406 

3. «999 
3.2301 

+3.247« 
3.2259 
3.2007 
3.2368 
3.2416 

+3.2423 
3.2118 

3.2131 
3.2672 
3.2251 

+3.2076 

3.2097 
3.2042 

3.2237 
3.2315 

+3.2361 
3.2071 
3.2055 
32372 
31970 

+3.2040 
3.2387 
32297 
3.2381 
3.2448 

+3.2387 
3.2688 
3.1980 

3.2435 
3.2470 

+3.2058 
3.2378 
31993 
3- 1948 
3.21 12 

+3.1949 
3.2459 
3.2737 
3.2409 
3.2721 

+3.2827 
3.2618 
3.2302 
3.2242 
3.2213 



+0:0102 
0.0098 
0.0102 
0.0096 
0.0099 

+0.0103 
0.0 100 
0.0096 
0.0102 

O.OIOI 
+O.OIOI 

0.0097 
0.0097 
0.0106 
0.0099 

+0.0096 
0,0097 
0.0096 
0.0099 
0.0 100 

+0.0100 
0.0096 
0.0096 
0.0099 
0.0094 

+0.0095 
0.0 100 
0.0098 
0.0 100 

O.OIOI 

+0.0100 
0.0104 
0.0093 
0.0099 
0.0 100 

+0.0094 
0.0098 
0.0093 
0.0092 
0.0094 

+0.0092 
0.0099 
0.0103 
0.0098 
0.0102 

+0.0104 

O.OIOI 

0.0096 
0.0095 
0.0095 



- 8*14' 25!4 

6 57 56.3 

8 24 28.5 

6 23 4.5 

7 23 10.4 

- 8 42 58.5 

7 40 23.0 
6 25 1.7 

8 12 12.6 

8 25 .51.8 

- 8 28 0.9 

6 57 22.6 

7 1 1.7 

9 40 17.1 
7 36 9.1 

- 6 44 32.5 
6 50 16.8 

6 34 2.1 

7 31 28.3 

7 54 36.8 

- 8 7 42.9 
6 41 25.8 

6 36 45.5 

8 9 26.2 

6 10 59.7 

- 6 31 16.4 
8 12 56.4 

7 46 12.5 

8 10 26.9 

8 30 6.1 

. 8 12 8.6 

9 38 38.3 
6 II 32.9 
8 24 41.3 
8 34 57.4 

- 6 33 48.3 
8 7 6.8 
6 14 18.5 
6 I 6.7 

6 48 48.7 

- 6 I 10.3 

8 29 50.1 

9 49 58.2 

8 14 35.7 

9 44 30.0 

-10 15 6.9 
9 14 45.5 

7 43 3.2 
7 25 42.4 
7 17 2.6 



-io7622 
10.609 

10.576 
10.561 
10.553 
-10.542 
10.537 
10.533 
10.515 
10.488 

-10.488 
10.472 
10.453 
10.453 
10.439 

-10.439 

10.426 

10.419 
10.403 
10.403 

-10.373 
10.334 
10.323 
10.289 
10.276 

-10.259 
10.230 
10.208 
10.199 
10.196 

-10.187 
10.124 

IO.II2 
10.103 
10.097 

-10.061 

10.037 

10.025 

10.017 

9.997 

- 9.995 
9.980 

9.971 
9.945 
9.939 

- 9.936 
9.925 
9.911 
9.907 
9.907 



+0:405 
0.401 
0.406 
0.401 
0.403 

+0.407 
0.405 
0.402 
0.407 
0.407 

+0.407 
0.403 
0.404 
0.41 1 
0.406 

+0.403 
0.404 
0.403 
0.406 
0.407 

+0.408 
0.405 
0.405 
0.409 
0.404 

+0.406 
0.411 
0.409 
0.41 1 
0.413 

+0.412 
0.416 
0.407 
0.413 
0.414 

+0.409 

0.413 
0.408 
0.408 
0.410 

+0.408 
0.415 
0.419 
0.415 
0.418 

+0.420 
0.417 
0.414 
0.413 
0.413 



94.0 

95.4 

94.5 
93.7 94.1 
92.9 96.1 

94.0 
94.5 
95.4 
94.8 
92.9 

92.9 
92.9 
93.9 94.4 
92.9 
92.9 

94.0 
94.0 
95.4 
92.9 
95.0 

94.5 
92.9 
92.9 
93.8 
94.4 94.6 

92.7 
94.0 
92.9 
93.8 
94.5 

' 92.9 
92.8 
93.8 
94.5 
95.0 

92.9 
93.4 96.4 

93.8 
94.9 95.1 

94.0 

94.9 
94.8 
92.9 
92.9 
92.9 96.1 

93.5 
95.4 
94.0 
93.4 
95.0 



143 260 

322 328 
258 260 

48 144 319*^ 320 

58 142 427^ 

143 259 

142 329 
319'a 320 328 
258 259 321 

57 143 

57 143 
41 144 

48 319'^ 320* 

60 141 

58 142 

146 260 

146 260 
319*5 320 328 

58 142 

257 328 

257 259 
44 146 
48 144 

57 143 327 

41 319*^ 320 329 

44 48 144 

143 259 

58 142 

57» 146 327 

258 259 

57* 143 

60 62 141 

48 144 329 

146 259 327 

143 260 

41 144 

58 257 427^ 

48 146 329 

260 319*5 320 

146 261 

260 320 

143 358 259 

60 141 

57 143 

60 141 4255 

62 256 

323 326 
142. 261 

58 257 
257 328 



8*4114 
6 4318 
8 4117 

6 4323 

7 4149 

8 4119 

7 4150 
6 4324 

8 4121 
8 4124 

8 4123 
6 4327 

6 4330 

9 4278 

7 4157 

6 4331 
6 4332 

6 4333 

7 4159 
7 4158 

7 4162 
6 4337 
6 4338 

8 4134 
6 4342 

6 4343 
8 4136 

7 4174 

8 4138 
8 4139 

8 4140 

9 4291 
6 4344 
8 4143 
8 4144 

6 43^ 

7 41 ?4 
6 43/B 

5 4231 

6 4360 

5 4234 

8 4153 

9 4298 

8 4157 

9 4300 

10 4246 
9 4301 

7 4189 
7 4190 
7 4191 
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Zone —e'^ bis —10^ Wien-Ottakring. 



Nr. 



Gr. 



A.R. 1900 



Praec 



Var. 
saec. 



DecL 1900 



Praec. 



Var. 
saec. 



Ep. 



Zonen 



B.D. 



5601 
5602 
5603 
5604 
5605 

5606 
5607 
5608 
5609 
5610 

561 1 
5612 
5613 
5614 
5615 
S6i6 

5617 
5618 

5619 
5620 

5621 
5622 
5623 
5624 
5625 

5626 
5627 
5628 
5629 
5630 

5631 
5632 
5633 
5634 
5635 

5636 

5637 

5638* 

5639 

5640 

5641 
5642 
5643 
5644 
5645 

5646 

5647 
5648 

5649 
5650 



9.3 
8.8 

8.7 
9.0 
9.1 

7.7 
8.9 
8.1 

9.4 
6.2 

8.5 
91 
9.0 

9.1 

7.4 

7.4 
8.9 
8.3 
8.6 

9.4 

•8.6 

8.7 
9.0 

9.1 
7.6 

9.3 
•5.0 

9.0 
•5.0 

8.6 

8.7 
9.0 

9.1 
8.8 

8.9 

7.7 
7.1 
8.8 
9.0 
8.0 

8.8 
8.9 

7.5 
8.7 
9.0 

8.0 

5.5 
9.0 
9.0 
8.3 



16' 



> I- 

I 
I 

2 
2 



16 



16 



16 



16 



16 



16 



16 



16 



16 



2 
2 
2 
2 
2 

3 
3 
3 
3 
3 

3 
3 
4 

4 
4 

4 
4 
5 
5 
5 

5 
6 
6 
6 
6 

7 
7 

7 
7 
7 

8 
8 
8 
8 
8 

8 
8 
8 
9 
9 

9 
10 
10 

IX 

II 



45-07 
53.51 
58.00 
16.26 
18.85 

20.08 
21.85 
22.97 
41.14 
58.95 
16.30 
22.08 
24.73 
2573 
35.23 

37.32 
46.40 
II. 12 
22.77 
29.75 

36.07 
40.99 

14.15 
16.30 
23.81 

49.90 
31.91 
39.76 
42.07 
59.26 

22.49 
29.86 

35.43 
44.77 
51.58 

17.57 
21.64 

23.30 
23.93 
3 «93 

3703 
45.02 
47.06 
19.41 
27.06 

48.49 

10.95 

46.36 

6.19 

7.74 



+3.2789 
3.2245 
3-2342 
3.2820 

3.2433 

+3.2299 
3.2677 
3.2375 
3.>976 
3.2749 

+3.247' 
3.21 16 

3.2436 
3.2620 

3.2657 

+3.2359 
3.2286 
3.2053 
3.2569 
3.2098 

+3.2370 
3.2776 
3.2371 
3.2631. 

3.2384 

-1-3.2207 
3.2760 
3.2069 
32442 
3.2851 

-♦-3.2780 
3.2456 

3.1975 
3.2825 
3.2201 

+3.2587 
32358 
3.2260 

3.1964 
3.2106 

+32500 
3.2810 
3.2846 

3.2705 
3.2020 

+3.2205 
3.2417 
3.2330 
3.2129 
3.2810 



+0:0103 
0.0095 
0.0097 
0.0104 
0.0098 

+0.0096 
0.0102 
0.0097 
0.0091 
0.0102 

+0.0098 
0.0093 
0.0097 
O.Ol 00 
0.0 100 

+0.0096 
0.0095 
0.0091 
0.0099 
0.0092 

+0.0096 
0.0102 
0.0095 
0.0099 
0.0095 

+0.0093 
0.0 100 
0.0091 
0.0096 
0.0102 

+0.0100 
0.0095 
0.0088 
0.0 100 
0.0091 

+0.0097 
0.0094 
0.0092 
0.0088 
0.0090 

+0.0096 
0.0 100 
0.0 100 
0.0097 
0.0088 

+0.0090 
0.0093 
0.0092 
0.0088 
0.0098 



-lo» 3'i7"4 
7 25 57.2 

7 54 6.7 
10 II 31.6 

8 20 5.0 

- 7 41 20.6 

9 30 20.2 

8 3 5.0 
6 6 56.9 1 

9 49 57.6 

- 8 30 2.4 

6 47 1.7 

8 19 23.7 

9 12 39.2 
9 22' 56.4 

- 7 57 12.5 

7 36 4.9 
6 27 50.2 

8 56 26.7 

6 40 45.7 

- 7 59 19.8 

9 55 16.5 

7 58 55.0 
9 13 24.0 

8 2 17.0 

- 7 II 10.2 

9 48 18.7 
6 30 ii.o 
8 17 21.4 

10 13 28.5 

- 9 52 47.4 

8 20 36.9 

6 2 13.6 
10 4 56.3 

7 7 9.3 

- 8 56 51.4 
7 51 47-2 

7 23 27.5 

5 58 28.0 

6 39 9.0 

- 8 32 8.1 

9 59 22.3 
10 9 36.9 

9 28 58.7 

6 14 7-5 

- 7 6 32.1 

8 6 14.3 

7 41 13.3 
6 43 45.4 

9 56 22.3 



-9"893 
9.882 

9.877 
9.854 
9.850 

-9.849 
9.846 

9.845 
9.822 

9.799 

-9.777 
9.770 
9.766 
9.765 
9.753 

-9.750 
9.739 
9.707 
9.692 
9.684 

-9.675 
9.669 
9.627 
9.624 
9.614 

-9.581 
9.527 
9.517 
9.514 
9.492 

-9.462 
9.453 
9.446 
9.433 
9.425 

-9.391 
9.386 

9.384 
9.383 
9.373 

—9.366 

9.356 

9.353 

9.311 
9.302 

-9.274 
9.245 
9.199 
9.173 
9.171 



+0:420 
0.413 
0.415 
0.421 
0.416 

+0.414 
0.419 

0.415 
0.4 II 
0.421 

+0.418 
0.413 
0.417 
0.419 
0.421 

+0.417 
0.416 

0.413 
0.420 

0.413 

+0.418 

0.423 
0.418 
0.421 
0.418 

+0.417 
0.425 
0.416 
0.421 
0.426 

+0.425 
0.421 
0.416 
0.426 
0.418 

+0.424 
0.421 
0.419 
0.416 
0.418 

+0.424 
0.427 
0.427 
0.426 

0.417 
+0.420 
0.423 
0.423 
0.420 

0.429 



93-5 
92.9 
95.0 
92.9 

92.9 

94.0 

95.4 

95.1 

94.0 98.2 

93.9 

94.0 
93.9 
93.8 
94.4 
94.5 

93.4 
94.5 
94.5 
93.4 
94.5 
92.9 

93.5 
94.0 
93.8 
93.4 

94.0 
92.9 96.1 
93.8 
93.9 
93.5 

93.5 
92.9 
94.9 
93.4 
94.0 

94.0 
93.4 
95.0 
94.9 
94.5 

94.4 
92.9 96.1 

93.4 
94.0 
92.9 

92.9 
92.9 
92.9 
92.9 
93.5 



62 256 

58 142 

257 328 

60 141 

57 143 

142 261 

323 326 

261 325 328 

144 260 423^ 437^ 

62 323 

146 259 

48 325 

57 146 327 

141 326 

256 259 

58 257 

257 261 

144 260 329 

57 143 258 
146 328 

58 142* 

63 256 

142 261 

60 141 326 

58 257 

144 260 

60 141* 425^ 

48 144 339 
57 143* 258*327* 

62 256 

62 356 

57 143 
260 325 

60 256 

142 261 

146 259 

58 257 
257 328 
260 325 
144 328 

143 326 

62 141 427^ 

60 256 

141 260 

48 146 

48 144 

58 143 

52 142 

48 144 

62 256 



9*4302 


^% 


7 4194 


f» 


7 4195 ' 


Ko 


10 4252 


K^- 


8 4163 1 


Kv 


7 4198 


^0 


9 4304 1 


Ko 


7 4199 1 


^^ 


5 4243 ] 


^^ 


9 4305 1 


H 


8 4165 1 


^'^ 


6 4368 1 


Gro 


8 4166 ; 


Po 


9 4306 


^^ 


9 4307 . 


f\^ 



7 4205 

7 4206 
6 4370 

8 4170 

6 4373 

7 4215 

9 4315 
7 4217 
9 4319 
7 4218 

7 4222 

9 4324 

6 4377 

8 4180 
10 4268 

9 4326 

8 4185 
5 4254 

9 4329 

7 4230 

8 4188 
7 4233 

7 4234 

5 4259 

6 4386 

8 4189 

9 4331 
10 4376 

9 4333 
6 4388 

6 4391 

7 4242 
7 4246 
6 4393 
9 4339 



^ 



Ao 



3 

h 
kl. 




% 



* 55-4 58?4 57'o 56?7 * 9*4 nahe. Bor. 



&0 

^5 
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Nr. 



Gr. 



A.R. 1900 



Praec. 



Var. 
saec. 



Decl. 1900 



Praec. 



Var. 
saec. 



Ep. 



Zonen 



B.D. 



>^ 

ho 

^? 

fTo 

Ko 

Ko 
('S, 

QyO 

ro 

f{o 

^} 



5651 

' 5652 

5653 

5654 

5655 

5656 
5657 
5658 
5659 
5660 

5661 
, 5662 
5663 
5664 
5665 

I 5666 
5667 
5668 
5669 
5670 

5671 
5672 
5673 
' 5674 
5675 

5676 
5677 
I 5678 
5679 
5680 

5681 
5682 
5683 
5684 
I 5685 

5686 
5687 
5688 
5689 
5690 

5691 
5692 

5693 
5694 
5695 
5696 

5697 
5698 

5699 
5700 



8.6 
9.0 
9.1 
8.3 
8.9 

9.2 
8.8 

8.7 
8.9 
8.3 

8.4 
8.0 
6.8 
8.4 
8.3 

8.9 
9.0 
8.9 
8.7 
9.» 

9.7 
8.9 
8.8 
8.0 
9.0 

8.8 

7.5 
8.6 
8.8 
8.9 

8.9 
8.6 

7.5 
8.1 

8.7 
8.1 
8.7 
8.6 

8.5 
•8.7 

8.7 
7-9 
8.7 
9.2 
8.2 

9.0 
8.9 
9.1 
8.4 
8.6 



16»» 



16 



16 



16 



16 



16 



16 



16 



i"2i?o6 
i 3427 

1 41.55 

2 1 4.06 
2 28.00 



16 



30.52 
33.51 
35.49 
4.08 
26.45 

42.20 
4342 
47.88 

1-93 
32.29 

38.54 
39.27 
16.82 

39.90 
52.27 

1.02 

4.39 

13.71 

15.72 

3'.97 

34.50 

51.80 

1.90 

6.80 

27.52 

28.78 
35.66 
37.>o 
57.38 
12.97 

8 30.37 

8 30.56 

8 41-32 

8 53.77 

9 8.74 

28.71 
46.66 
48.30 
3.38 
9.49 
41.46 
43.78 
46.71 
47.58 
50.73 



+3.2437 
3.2635 

3-1973 
3.2802 
3.2668 

-♦-3.2223 
3.241 1 
3.2284 
3.2140 
3.2582 

+3.2330 
3.221 1 
3.2116 
3.2704 
3.2755 

+3.2135 
3.2576 
3.2144 
3.2065 

3.2581 

+3.2301 
3.2891 

3.2819 
3.2836 
3.2856 

+32183 

3.2527 
3.2686 
3.2126 
3.2234 
+3.2072 

3.2313 
3.2202 

3.2584 
3.2181 

+3.2666 

3.2355 
3.2613 
3.2037 
3.2772 

+3.2297 
3.2783 
3.2373 
3.2206 

3.2833 
+3.2243 
3.2156 
3.2651 
3.2426 

3.2757 



+o!oo93 
0.0095 
0.0086 
0.0098 
0.0096 

+0.0089 
0.0092 
0.0090 
0.0087 
0.0093 

+0.0090 
0.0088 
0.0087 
0.0095 
0.0095 

+0.0087 
0.0093 
0.0086 
0.0085 
0.0092 

+0.0088 
0.0096 
0.0095 
0.0095 
0.0095 

+0.0087 
0.0091 
0.0093 
0.0086 
0.0086 

+0.0085 
0.0087 
0.0087 
0.0090 
0.0086 

+0.0091 
0.0088 
0.0091 
0.0084 
0.0093 

+0.0086 
0.0092 
0.0087 
0.0085 
0.0093 

+0.0085 
0.0084 
0.0090 
0.0088 
0.0090 



-8»io'53!9 

9 6 31.0 

5 58 30.1 
9 52 39.2 
9 H 48.9 

-7 9 6.7 

8 2 9.4 

7 26 lO.O 

6 44 58.7 

8 49 33.8 

-7 38 3.4 

7 4 34.4 
6 37 50.6 

9 22 58.5 
9 36 33-6 

-6 42 17.7 

8 46 9.0 
6 44 10.4 
6 21 28.4 

8 46 26.3 

-7 27 42.3 

10 12 36.2 

9 52 22.3 
9 56 55.2 

10 2 10.3 

-6 54 5-8 

8 30 18.7 

9 14 34.4 

6 37 42.2 

7 7 49.0 

• 6 22 12.2 

7 29 40.6 
6 58 27.5 

8 44 51.9 

6 52 4.8 

-9 7 18.1 

7 40 28.4 

8 52 17-4 

6 II 5.9 

9 35 44.0 

— 7 23 36.0 
9 38 5.0 

7 44 30.8 
6 57 22.1 
9 51 "8.5 

— 7 7 20.8 

6 43 6.4 
9 o 38.7 

7 58 27.9 
9 29 40.5 



-9.154 
9.137 
9.127 
9.085 
9.067 

-9.064 
9.060 

9.057 
9.020 

8.991 

-8.970 
8.969 
8.963 
8.945 
8.905 

-8.897 
8.896 

8.847 
8.817 
8.800 

-8.789 
8.784 
8.772 
8.770 
8.748 

-8.745 
8.722 
8.709 
8.703 
8.675 

-8.674 
8.665 
8.663 
8.636 
8.617 

-8.593 
8.592 
8.578 
8.562 
8.542 

-8.516 
8.492 
8.490 
8.470 
8.462 

—8.420 
8.416 

8.413 
8.41 1 
8.407 



+o!425 
0.427 
0.420 
0.430 
0.428 

+0.422 
0.425 

0.423 
0.422 
0.428 

+0.425 

0.423 
0.422 

0.431 
0.432 

+0.423 
0.429 
0.424 
0.424 

0.430 
+0.426 
0.435 
0.434 
0.434 
0.435 

+0.426 
0.431 
0.433 
0.425 
0.427 

+0.426 
0.428 
0.427 
0.432 
0.427 

+0.434 
0.430 
0.434 
0.426 
0.436 

+0.430 
0.437 
0.431 
0.429 

0.438 
+0.430 
0.429 
0.436 
0.433 
0.437 



92.9 
94.0 
94.9 
93.5 
94.5 

92.9 
94.5 
94.5 
92.9 96.1 
92.9 

93.4 
92.9 
92.9 
93-5 
92.9 

92.9 
92.9 

92.9 
92.9 
92.8 

95-7 97.4 
92.9 

93.5 
93.5 
94.5 

92.9 
92.9 

941 
92.9 
93.5 

93.9 
94.1 
92.9 
93.5 
93.9 

92.9 

93.5 
92.8 
92.9 
92.9 

93.8 
92.9 

93.5 
92.9 

94.5 

94.7 
92.4 
92.9 
93-8 
93.5 



57 143 
146 259 
260 325 

62 256 

256 259 

58 142 

257 261 
257 261 

46 144 425 

54 146 

58 257 

48 146 

46 144 

62 256 

60 141 

46 142 

54 143 

46 142 

48 144 

54 57 143 

52 58a 423 

60 141 

62 256 

62 256 

256 259 

48 144 

57 143 
60 260 323 
46 146 

58 142 261 

48 325 

52 257 328 

48 144 

54 146 260 

48 325 

62 141 

58 142 261 

54 57 143 

46 144 

60 141* 

52 146 328 

60 141 

58 142 260 

48 144 

256 259 

257 260 261 325 
46 65 

54 143 

58 142 328 

62 256 



8*4197 

8 4198 

5 4267 

9 4345 
9 4347 

7 4254 
7 4255 

7 4257 

6 4396 

8 4205 

7 4258 
6 4399 
6 4400 

9 4353 
9 4355 

6 4404 

8 4209 
6 4407 

6 4409 

8 4213 

7 4267 
10 4302 

9 4362 
9 4364 
9 4365 

6 4412 

8 4216 

9 4367 

6 4416 

7 4274 

6 4418 

7 4275 
6 4419 

8 4222 

6 4420 

9 4377 

7 4276 

8 4227 
6 4424 

9 4379 



4281 
4381 
4282 

4427 
4385 

4283 
4430 

8 4232 
7 4284 

9 4387 



15' 



ii6 



Zone —&" bis — lo^ Wien-Ottakring. 



Nr. 



Gr. 



A.R. 1900 



Praec. 



Var. 
saec. 



DecL 1900 



Praec. 



Var. 
saec. 



Ep. 



Zonen 



B.D. 



H 

Po 

Fo 
k 



570* 
5702 

5703 
5704 
5705 
5706 

5707 
.5708 

5709 
5710 

5711 

57'2* 

5713 

5714 

5715 

5716 

5717 
5718 

5719 
5720 

5721 
5722 
5723 
5724 
5725 

5736 

5727 
5728 
5729 
5730 

5731 
5732 
5733 
5734 
5735 

5736 
5737 
5738 
5739 
5740 

5741 
5742 
5743 
5744 
5745 

5746 
5747 
5748 
5749 
5750 



8.8 

8.4 
8.1 

9.» 
8.3 

8.5 

9-3 

•5.9 

•5.0 

9.0 

8.6 
6.8 
9.5 
7.3 
7.0 

8.6 

8.5 
8.6 

9.7 
8.7 

8.0 
7.5 

•8.5 
7.5 

•7.6 

9.0 
9.1 
8.4 
8.6 

9.1 

•9.1 
91 
8.2 

7.7 
7-9 

8.4 
9.0 

8.7 
8.0 
8.2 

8.6 
9.0 
8.2 
•6.7 
9.0 

8.4 
9.0 
6.0 
9.1 



*»-'""iof56 
11.29 



16^21 
21 

21 1443 

21 29.35 

22 2.29 



16 



16 



16 



16 



16 



22 
22 
22 
22 
23 

23 
23 
24 
24 
25 



3-95 
16.11 

19.98 

2359 

7.38 

2349 
24.66 
19.32 
56.76 
6.65 



16 25 13.17 

25 22.54 

25 22.92 

25 24.83 

25 35.97 

16 25 42.12 

25 54.00 

26 16.96 
26 25.67 

26 32.76 

16 26 38.76 

27 4.28 

27 50.95 

27 51.09 

27 55.15 

16 28 34.87 

28 46.70 

28 59.45 

29 8.84 
29 52.06 



57-08 

0.34 

0.69 

22.15 

33-07 

34.65 
40.10 

44.56 

5-21 

27.62 

27.84 

29.43 
23.42 
40.14 
46.92 



+312760 

3.2353 

3-2543 
32580 

3.2854 
+3.2512 
32446 
3.2302 
3-2470 
3.2540 

4-3-2903 
3.2420 
3-2498 
3.2933 
3-2294 

+3-2503 
3.2641 
32508 
3.2860 
3-2439 

+3.2302 

3-2385 
3.2818 
3.2191 
3.2777 

+3.2852 
3.2229 
3.2181 
3-2581 
3.2553 

+3.2264 
32936 
3.2158 
3-2447 
32785 

+3-2403 
3-2404 
3-2030 

3-2043 
3-2584 

+3.2242 
3.2618 
3.2806 
^.2609 
3.2370 

+3.2048 
3.2618 

3-2587 
3-2105 

3.2913 



+0:0091 
0.0086 
0.0088 
0.0088 
0.0092 

+0.0088 
0.0087 
0.0085 
0.0087 
0.0087 

+0.0091 
0.0086 
0.0086 
0.0091 
0.0083 

+0.0086 
0.0087 
0.0086 
0.0090 
0.0085 

+0.0083 
0.0083 
0.0088 
0.0081 
0.0087 

+0.0088 
0.0081 
0.0080 
0.0084 
0.0084 

+0.0081 
0.0088 
0.0080 
0.0083 
0.0085 

+0.0081 
0.0081 
0.0077 
0.0077 
0.0083 

+0.0080 
0.0083 
0.0086 
0.0082 
0.0080 

+0.0076 
0.0082 
0.0082 
0.0077 
0.0085 



- 9® 30' i3!o 

7 37 29.5 

8 30 5.6 

8 40 25.0* 

9 55 2.3 

- 8 20 51.8 
8 2 19.3 

7 22 9.1 

8 8 52.9» 
8 27 26.5 

-10 6 40.9 

7 54 18.3 

8 14 40.7 
10 13 15.2 

7 17 47-6 

-815 14.8 

8 52 59.0 

8 16 35-7 

9 52 5".i 
7 57 18.2 

- 7 19 25.4 

7 42 13.8 
9 40 35.4 
6 48 27.9 
9 28 55.3 

- 9 49 lO.O 
6 58 14.8 
6 44 14.9* 

8 34 3-2 

8 26 17.3 

- 7 6 33.1 
10 9 36.4 

6 37 >».4 

7 56 24.8 

9 27 51.5 

- 7 43 43-5 

7 43 52.8 
6 I 22.1 

6 4 30.5 

8 32 32.7 

- 6 59 2.3 

8 41 39.3 

9 32 22.4 
8 38 59.0 

7 33 30.4 

-65 25.5* 

8 40 57.8 

8 3» 43-2 
6 20 12.0 

9 59 26.8 



-8!38i 
8.380 
8.376 
8-356 
8.312 

-8.310 

8.294 
8.289 
8.284 
8.226 

-8.204 
8.303 
8.130 
8.080 
8.067 

-8.058 
8.046 
8.045 
8.043 
8.028 

-8.020 
8.004 

7.973 
7.961 

7.952 

-7.944 
7.910 

7-847 
7.847 
7-842 

-7.788 
7-772 
7.755 
7.743 
7.684 

-7.677 
7-673 
7.673 
7-644 
7.629 

-7.627 
7.620 
7.614 
7-586 
7.555 

-7.555 
7-553 
7.480 

7-457 
7.448 



+0:438 
0.432 
0.435 
0.435 
0.440 

+0-435 
0.434 
0.432 
0.434 
0.436 

+0.441 
0.435 
0.437 
0.443 
0.435 

+0.438 
0.440 
0.438 
0.443 
0.437 

+0.435 
0.436 

0.443 
0.434 
0.442 

+0.443 
0.435 
0.435 
0.441 
0.440 

+0.437 
0.446 

0.436 
0.440 

0.445 

+0.440 
0.440 
0.435 
0.435 
0.443 

+0.439 
0.443 
0.447 
0.444 
0.441 

+0.436 
0.444 
0.445 
0.438 

0.449 



93-5 
93.4 
92.9 
92.9 98.6 
92.9 

93.5 
93-5 
94.1 
93.9 
93.5 

93-4 
92.9 
93.4 
92.9 
92.9 

92.9 
93-5 
93.9 
94.5 
93.9 

92.9 
92.9 

93-5 
92.4 
94-9 

94.0 
93.4 
92.4 94.9 
92.9 
92.9 

93.2 
92.8 

93-1 
93.8 
92.9 

92.9 
92.9 
92.4 
92.4 
92.9 

93.4 
92.9 
93-4 
92.9 
92.9 

93-4 98.1 
92.9 
94.0 
92.4 
94.1 



62 256 

52 257 

57 146 
5 Beob.» 

60 141 

57 146 360 

58 142 261 
52 357* 338 

57 143* 259 325* 

54 146 360 

60 356 

52 142 

54 143 260 

60 141 

50 142 

54 143 

57 146 360 

54 325 

256 259 

52 144 

50 142 

50 143 
62* 256 

46 65 

259* 325 • 

141 «59 

48 142 260 

46 48 65 4235 

57 143 

54 146 

50 58* 142 257 

60 62 J41 

46 63 260 

52 144 328 

60 141 

50 142 

50 142 



46 
46 



65 
65 



54 146 

48 146 260 

54 143 

60 256 

57 143* 

52 142 

5 Beob.'' 

57 143 

146 259 
46 63 

60 260 325 



9^*4389 

7 4286 

8 4234 

8 4235 

9 4392 

8 4241 
7 4290 

7 4292 

8 4243 
8 4246 

10 4322 

7 4299 

8 4249 
10 4329 

7 4305 

8 4250 
8 4251 

8 4252 

9 4403 
7 4307 

4308 
4310 
4405 
4446 
4406 



%. 



9 4408 
6" 4450 

6 4456 
8 4257 

8 4259 

7 4322 
10 4343 

6 4459 

7 4324 

9 4413 

7 4326 

7 4327 
5 4320 

5 432* 

8 4265 

6 4464 

8 4266 

9 4417 
8 4370 

7 4331 

5 4323 

8 4274 

8 4278 

6 4467 

9 4424 



Fa. 

% 



1 25:5 2i!7(J) 24?7 24?8 35?8 » ZZ. 54 143 423^ 425^ 427^ ' 53*3 S^'3 52^9 54?2 
s 14:4 i5?o i7"o(i) 13:8 6 23:3 26:8 25:5 26!2 7 ZZ.46 65*a 325 423^ 427^ 



* Dpi. seq., Z. 142: com. 9™5 
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Nr. 


Gr. 


A.R. I 


900 


Praec. 


Var. 
saec. 


Decl. 1900 


^r^ 


Ep. 


Zonen 


B.D. 


5751 


9.0 


I6''32"49?78 


+3?2688 


+o?oo82 


~8«58'3i!2 


-77444 


+0^446 


94.0 


146 


259 




8-4279 


5752 


7.8 


33 


2.68 


3.2241 


0.0078 


6 57 9.3 


7.427 


0.440 


93-9 


48 


325 




6 4469 


5753 


•8.8 


33 


18.76 


3-2971 


0.0086 


10 14 21.5 


7.405 


0.450 


93.9 


62* 


325 




10 4358 


5754 


6.6 


33 


21.62 


3.2566 


0.0081 


8 25 9.2 


7.401 


0.444 


92.9 


54 


146 




8 4282 


5755 


8.6 


33 


29.63 


3.2933 


0.0085 


10 3 54.6 


7.390 


0.449 


93.4 


60 


256 




9 4427 


5756 


8.9 


16 33 


35.67 


+3.2606 


+0.0081 


-8 35 33.1 


-7.382 


+0.445 


92.9 


57 


143 




8 4283 


5757 


•6.9 


34 


10.85 


3.2776 


0.0082 


9 21 lai 


7.334 


0.448 


94.5 


256* 


259 




9 4430 


•5758 


7.7 


34 


".73 


3.^325 


0.0078 


7 18 53.1 


7.333 


0.442 


92.9 


50 


142 




7 4337 


5759 


9.7 


34 


30.75 


3.2527 


0.0079 


8 13 34.5 


7.307 


0.445 


94.0 


U3 


261 




8 4285 


5760 


9.1 


34 


33.84 


3.2160 


0.0076 


6 33 47.5 


7.303 


0.440 


92.4 


46 


48 


65 


6 4475 


5761 


9.0 


16 34 


49-77 


+3.2754 


+0.0082 


-9 14 38.7 


—7.281 


+0.448 


94.0 


141 


259 




9 4431 


5762 


9.0 


35 


6.55 


3.247' 


0.0079 


7 58 5.6 


7.259 


0.445 


92.9 


52 


142 




7 4340 


5763 


9.1 


35 


18.75 


3.2304! 0.0077 


7 12 30.4 


7.243 


0.443 


92.9 


50 


142 




7 4342 


5764 


6.8 


35 


31.01 


3.2506 


0.0079 


8 6 55.2 


7.225 


0.445 


92.9 


54 


143 




8 4287 


5765 


9.0 


36 


21.40 


3.2155 


0.0075 


6 31 21.8 


7.157 


0,441 


92.4 


46 


65 




6 4482 


5766 


9.0 


16 36 


24.04 


+3.2419 


+0.0077 


-7 42 56.2 


-7.153 


+0.444 


93.9 


50 


325 




7 4346 


5767 


9.3 


36 


31.61 


3.2223 


0.0076 


6 49 49.4 


7.143 


. 0.442 


92.9 


48 


146 




6 4484 


5768 


8.4 


36 


44.87 


3.2204 


0.0075 


6 44 36.6 


7.125 


0.442 


92.9 96.1 


52 


144 


427^ 


6 4485 


5769 


8.9 


36 


56.07 


3.2274 


0.0076 


7 3 6.7 


7.1 10 


0.443 


92.9 


46 


144 




6 4487 


5770 


9.2 


37 


7.50 


3.2087 


0.0074 


6 12 32.1 


7.094 


0.441 


92.9 


52 


146 




6 4489 


5771 


9.3 


'6 37 


34.07 


+3.2239 


+0.0075 


—6 53 20.3» 


-7.058 


+0.443 


94.0 98.2 


144 


260 423^ 425^ 


6 4490 


5772 


8.5 


37 


34.41 


3.2656 


0.0079 


8 45 40.4 


7.057 


0.448 


93.4 


54 


143 


259 


8 4294 


5773 


9.3 


37 


48.66 


3.2613 


0.0078 


8 34 6.9 


7.038 


0.448 


92.8 


54 


57 


143 


8 4296 


5774 


7.8 


38 


7.93 


3.247« 


0.0077 


7 55 47.7 


7.012 


0.447 


92.9 


50 


142 




7 4347 


'5775 


9.0 


38 


40.53 


3.2114 


0.0074 


6 19 2.6 


6.967 


0.442 


92.9 


48 


142 




6 4491 


5776 


8.9 


16 39 


32.69 


+3.207 1 


+0.0072 


-6 6 47.6 


-6.896 


+0.442 


92.4 


46 


63 




6 4493 


5777 


9.5 


39 


35.98 


3.2796 


0.0079 


9 21 28.3 


6.891 


0.452 


94.4 


141 


259 


325 


9 4444 


5778 


8.1 


39 


37.96 


32249 


0.0074 


6 54 47.2* 


6.888 


0.445 


93.1 95.4 


48 


65 260 423^ 


6 4494 


5779 


8.7 


40 


23.58 


3.2557 


0.0077 


8 17 4.7 


6.826 


0.449 


92.9 


54 


143 




8 4305 


5780 


9.1 


40 


55.38 


3.2686 


0.0077 


8 51 4.6 


6.782 


0.452 


92.8 


54 


57 


143 


8 4307 


5781 


9.0 


16 41 


38.19 


+3.2418 


+0.0074 


-7 38 50.5 


-6.724 


+0.448 


92.7 


50 


52 


143 


7 4351 


5782 


7.9 


41 


47.88 


3.2228 


0.0073 


6 47 38.7 


6.710 


0.445 


92.8 


48 


65 


144 


6 4497 


5783 


8.7 


42 


3.10 


3.2062 


0.0071 


6 2 42.3 


6.689 


0.443 


92.4 


46 


63 




5 4350 


5784 


8.6 


42 


5.>i 


3.2087 


0.0071 


6 9 3i-2> 


6.686 


0.443 


92.9 96.1 


46 


142 


427^ 


6 4499 


5785 


8.9 


42 


23.03 


3.2723 


0.0076 


8 59 48.2 


6.662 


0.453 


92.9 


54 


M3 




8 4315 


5786 


9.3 


16 42 


37.03 


+32837 


+0.0077 


-9 29 37.3 


-6.643 


+0.454 


94.0 


141 


259 




9 445 J 


5787 


9.2 


43 


22.35 


3.2121 


0.0071 


6 17 58.6 


6.580 


0.445 


92.4 


46 


63 




6 4503 


5788 


8.1 


43 


28.21 


3.2896 


0.0077 


9 44 45-7 


6.572 


0.455 


94.0 


141 


260 




9 4454 


5789 


8.3 


43 


32.95 


3.2672 


0.0076 


8 45 10.8 


6.566 


0.452 


92.9 


57 


146 




8 4320 


5790 


8.8 


43 


51.16 


3.2703 


0.0075 


8 53 14.4 


6.540 


0.454 


92.9 


54 


146 




8 4323 


5791 


8.6 


16 44 


59.26 


+3.2345 


+0.0072 


-7 17 3.6* 


-6.447 


+0.449 


92.7 


50 


52 


142 


7 4361 


5792 


8.3 


45 


5.91 


3.2632 


0.0074 


8 33 23.9 


6.437 


0.454 


92.9 


54 


146 




8 4328 


5793 


9.1 


45 


11.21 


3.2218 


0.0070 


6 43 4.9* 


6.430 


0.448 


93.1 95.4 


48 


65 


260 423^ 


6 4506 


5794 


9.1 


45 


17.48 


32634 


0.0074 


8 33 38.4 


6.421 


0.454 


92.9 


54 


146 




8 4329 


5795 


8.7 


45 


31.20 


3.2606 


00073 


8 25 59.2 


6.402 


0.453 


92.9 


57 


H3 




8 4331 


5796 


8.7 


16 46 


4.74 


+3.2060 


+0.0068 


—6 18.9« 


-6.356 


+0.446 


92.4 


46 


48 


63 


5 4360 


5797 


7.9 


46 


32.07 


3.2667 


0.0073 


8 41 40.9 


6.318 


0.455 


92.9 


54 


141 




8 4337 


5798 


8.8 


46 


47.28 


3.2314 


0.0070 


7 7 30.2 


6.297 


0.450 


92.7 


50 


52 


142 


7 4364 


5799 


9.1 


47 


41.46 


3.2564; 0.0071 


8 13 29.5 


6.222 


0.454 


92.9 


57 


143 




8 4342 


5800 


8.7 


47 


47.84 


3.2550 1 0.0071 


8 9 50.3 


6.213 


0.453 


92.9 


57 


146 




8 4343 




» i8!2 


2I?8 2072 


20?9 


» 44?5 48:4 48 


U 47^3 « : 


29*7 3 »76 32^3 


* 4^0 4?' 


7 2!o 




*6f5 3 


'7 478 478 


• I9?4 


I7?4 


2o7o 
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Zone — 6°bis— lo^ Wien-Ottakring. 



Nr. 



Gr. 



A.R. 1900 



Praec. 



Var. 
saec. 



Decl. 1900 



Praec. 



Var. 
saec. 



Ep. 



Zonen 



B.D. 



5801 
5802 
5803 
5804 
5805 
5806 
5807 
5808 
5809 
5810 

581 1 
5812 
5813 
5814 
5815 
5816 

5817 
5818 

5819 
5820 

5821 
5822 
5833 
5824 
5825 

5826 

5827 
5828 

5829 
5830 

5831 
5832 
5833 
5834 
5835 

5836 
5837 
5838 
5839 
5840 

5841 
5842 
5843 
5844 
5845 
5846 
5847 
5848 
^849 
5850 



8.1 
8.3 
9.3 
8.8 
8.6 

8.0 

5.3 
9.2 
8.0 
6.9 

8.5 
9.3 
*7.8 
9.1 
8.4 

9.2 
9.6 
9.0 
9.0 
9.2 

8.5 
8.8 

9.4 
8.0 
7.6 

9.0 
8.5 
9.3 
7-5 
8.6 

7.4 
8.7 
8.8 
8.8 
7.6 

9.0 
8.7 
8.7 
8.1 
8.7 
9.0 
9.0 
9.2 
8.5 
91 

8.8 

8.3 
9.0 
8.8 
8.7 



16** 48" 2!27 

48 20.27 

48 27.39 
48 36.73 

48 43-54 



16 



16 



16 



16 



16 



16 



16 



16 



17 



17 



48 
49 
49 
49 
49 

50 
50 
50 
50 
50 



55-77 
14.98 
38.80 
44.56 
45.68 

8.73 
13-65 
27.88 

36.30 
46.98 



50 50.10 

51 1.20 
5« 49.99 

52 4.90 
52 3005 



53 
53 
53 
54 
54 

55 
55 
55 
55 
55 

56 
56 
56 

57 
57 

57 
57 
57 
59 
59 

59 

59 

o 

o 

I 

I 
I 
I 
3 
3 



4.07 
27.84 
34.64 

6.95 
36.69 

7.24 
24.94 
37.23 
5049 
57.13 
12.42 
15.62 
28.81 

2.46 
36.22 

37-50 
45-82 
48.52 
5-98 
50.51 

58.31 
59.72 
33-08 

47-59 
3.68 

16.71 
35.32 
45.55 
10.28 

1507 



+3-2353 
3.2698 
3.2186 
32332 
3.2543 

+3.2189 
3.2063 
3.2801 
3.2565 
3.2177 

+3-2553 
3-2698 

3-2059 
3-2307 
3.2730 

+3.2608 
3.2205 

3.2575 
3.2726 
3.2678 

+3.2886 
3.2634 
3-2443 
3-2484 
3-2389 

+32353 
3.2171 

3-2779 
3.2278 
3.2900 

+3.221 1 
3.2907 
3-2717 
3.2797 
3.2128 

+3-2564 
3-2738 
3-2796 
3-2440 
3.2886 

+3.2306 
3.2804 
3-2793 
3.2093 
3-2637 

+3.2923 
3-2928 
3.2650 
3.2680 
3-2434 



+o!oo7o 
0.0072 
0.0068 
0.0069 
0.0071 

+0.0068 
0.0066 
0.0071 
0.0070 
0.0067 

+0.0070 
0.0071 
0.0066 
0.0068 
0.0070 

+0.0069 
0.0066 
0.0069 
0.0070 
0.0069 

+0.0070 
0.0067 
0.0067 
0.0067 
0.0066 

+0.0064 
0.0063 
0.0067 
0.0064 
0.0068 

+0.0063 
0.0068 
0.0066 
0.0066 
0.0061 

+0.0065 
0.0066 
0.0066 
0.0063 
0.0065 

+0.006 1 
0.0064 
0.0064 
0.0059 
0.0062 

+0.0064 
0.0064 
0.0062 
0.0062 
0.0060 



-7» 17' 15-2 

8 48 18.0 

6 32 34.1 

7 II 20.7 

8 7 21.5 

-6 32 52.2 

5 59 24.6 

9 14 27.7 
8 12 25.4 

6 29 18.8 

-8 8 57,2 

8 47 3-5 

5 57 42.8 

7 3 33-3 

8 55 1-7 

-8 23 1.3» 

6 36 9.1 
8 13 38.8 
8 53 16.0 
8 40 13-3 

-9 34 20.7 

8 28 3.4 

7 37 37-4* 
7 48 15.6» 

7 22 50.1 

-7 13 15-6 

6 25 7.3 

9 4 46.1 
6 52 50.4 
9 35 57.3 

-6 35 23.2 

9 37 28.9 

8 47 50.5 

9 8 18.4 
6 12 33.2 

-8 7 3-7 

8 52 28.2 



7 40.7 
33 53-2 
29 32.0 



-6 58 10.6 

9 8 19.8 

9 5 6.6 

6 I 45-9 

8 24 12.5 

-9 38 16.5 

9 39 28.0 
8 27 8.0 
8 34 4.5 

7 30 12.1 



-67193 
6.168 
6.158 
6.146 
6.136 

— 6.119 
6.092 
6.059 
6.051 
6.050 

—6.018 
6.01 1 
5.991 
5.979 
5.964 

-5.960 
5.945 
5-877 
5.856 
5.821 

-5-773 
5-740 
5-731 
5.685 
5-644 

—5.601 
5-576 
5-559 
5540 
5-531 

-5-510 
5-505 
5-487 
5-439 
5-392 

-5.390 
5-379 
5-375 
5.266 
5203 

-5.192 
5->90 
5- "43 
5-123 
5.100 

-5.082 
5-055 
5041 
4.921 
4.915 



+07452 
0.456 
0.449 
0.452 
0.454 

+0.449 
0.448 
0.459 
0.456 
0.450 

+0.455 
0.457 
0.448 
0.452 
0.458 

+0.457 
0.451 
0.457 
0.459 
0.459 

+0.462 
0.458 
0.456 
0.456 
0.455 

+0.456 

0.453 
0.461 

0.455 
0.464 

+0.454 
0.464 
0.461 
0.462 
0.454 

+0.460 
0.463 
0.463 
0.459 
0.465 

+0.457 
0.464 
0.464 
0'454 
0.463 

+0.467 
0.467 
0.463 
0.464 
0.461 



93-5 
93-4 
93.9 
92.7 
92.9 

92.4 
92.4 
94.0 
92.9 
92.4 

92.9 
94.9 
92.4 

92.9 
94.0 

92.9 96.1 
950 
92.9 
94-0 
93.5 

92.9 
92.5 

92.7 95-1 
92.9 96.1 

92.9 

950 
92.4 
94.0 
92.9 
94.0 

92.4 
94.0 

92.5 
94.0 

92.4 

93.8 95-9 
92.5 
94.0 
92.9 
93.8 

92.4 
94.0 
94.0 
92.4 
92.4 

94.0 
94.0 
93-2 
92.4 
92.7 



50 142 261 

54 141 260 

46 325 

50 52 142 

54 143 

46 63 

48 65 

141 261 

57 143 

48 63 

54 146 

260 325 
.52* 65 
52 142 

146 260 

57 143 425 

261 325 

54 143 

146 260 

57 U3 261 

62 141 

54 68 

50 52 142 4235 

50 142 425^ 

52 143 

261 325 

48 65 

143 261 

52 146 

141 260 

48 65 

141 260 

57 68 

141 261 

46 63 65 

54 143 325 425^ 

54 68 

141 260 

50 52 142 143 

141 146 261 

46 48 63 65 

141 260 

143 260 

46 65 

54 57 68 

143 259 

14« 259 

54 68 146 361 

54 57 68 

50 52 143 



7" 

8 

6 

7 
8 

6 
5 
9 
8 
6 

8 
8 

5 
6 
8 

8 
6 
8 
8 
8 

9 
8 

7 
7 
7 

7 
6 

9 
6 

9 

6 

9 
8 

9 
6 

8 
8 
9 
7 
9 

6 
9 
9 
5 
8 

9 
9 
8 
8 

7 



4369 
4346 
4512 
4370 
4347 

^5I3 
^374 
^467 
^348 

^5I6 

^352 
^354 
^378 

^522 

^356 
^357 

^524 
^36o 
^362 

^365 

K72 
^366 
^38o 

^383 
f386 

4387 

4537 
4476 
4538 
4478 

^539 
K79 
»374 
m8i 

^542 

379 
380 
482 
392 
4490 

^546 
K92 
M95 
^401 
f386 

^501 
^502 

^387 
^391 
^400 
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n 



59?! 2!2 2:5 



• 39-2 37"o 367o 37^3 



8 I3?9 1677 i67i 



Zone — 6° bis — io°. Wien-Ottakring. 
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Nr. 


Gr. 


A.R.I 


900 


Praec. 


Var. 
saec. 


DecL 1900 


^ ! '^ 


Ep. 


Zonen 


B.D. 




5851 


•8.6 


n^ 3"23!o2 


+3-2150 


-i-o!oo58 


-6«i5'44?4 


-4'903 


+0:457 


92.4 


46 


48 


63 65^a 


6*^4555 


^fT 


.5852 


9.2 




48.51 


3.2472 


0.0060 


7 39 44.0 


4.867 


0.462 


92.7 


50 


52 


142 


7 4402 




5853 


8.8 




>3-24 


3.2173 


0.0057 


6 21 27.5 


4.832 


0.457 


92.4 


46 


65 




6 4559 


^0 


-^854 


9.1 




19.86 


3.2241 


0.0058 


6 39 16.7 


4.823 


0.458 


94.0 


146 


260 




6 4560 




5855 


8.3 




33.43 


3-2643 


0.0060 


8 23 42.9 


4.804 


0.464 


93.1 


54 


68 


261 


8 4392 


G-» 


5856 


8.9 


n 5 


44.40 


+3.3013 


-4-0.0061 


- 9 58 34-7 


-4.703 


+0.470 


94.0 


141 


261 




9 4510 


^5- 


5857 


8.4 


6 


0.53 


3.2210 


0.0057 


6 30 28.4 


4.680 


0.459 


92.9 


46 


146 




6 4565 


itf 


5858 


8.0 


6 


1-37 


3.2973 


0.0061 


9 48 15.2 


4.679 


0.469 


94.0 


141 


260 




9 4512 


ACo 


5859 


8.8 


6 


6.69 


3.2714 


0.0060 


8 41 26.9 


4.672 


0.466 


92.5 


57 


68 




8 4394 


Cxo 


5860 


9.1 


6 


18.62 


3.2630 


0.0059 


8 19 24.1 


4.655 


0.465 


92.5 


54 


68 




8 4395 




5861 


8.2 


17 6 


59.83 


+3.3059 


+0.0060 


-10 9 24.7 


-4.596 


+0.471 


94.0 


143 


260 




10 4453 


(yo 


5862 


8.5 


7 


49.90 


3.2920 


0.0060 


9 33 20.5 


4.525 


0.470 


93.5 


59 


141 


261 


9 4518 


Kt> 


5863 


8.6 


8 


2.95 


3.3058 


0.0060 


10 8 36.3 


4.507 


0.471 


94.0 


143 


260 




10 4460 


<?• 


5864 


7-7 


8 


8.81 


3.2829 


0.0058 


9 9 55.0 


4.498 


0.468 


94.0 


141 


259 




9 4519 


4«' 


5865 


9.4 


8 


19.04 


3.2430 


0.0056 


7 26 43.5 


4.484 


0.462 


92.4 


50 


52 


71 


7 4408 




.5866 


9.1 


17 8 


36.72 


+3.2738 


+0.0058 


— 8 46 18.7 


-4.459 


+0.467 


92.5 


57 


66 




8 4399 




5867 


7.8 


8 


42.26 


3.2626 


0.0057 


8 17 20.3 


4.451 


0.465 


92.5 


54 


68 




8 4400 


ko 


5868 


9.0 


9 


0.31 


3.2393 


0.0056 


7 16 48.1 


4.425 


0.463 


92.4 


50 


52 


70 


7 4410 




5869 


9.0 


9 


27.08 


3.2840 


0.0057 


9 12 2.1 


4.387 


0.470 


92.9 


59 


141 




9 4522 




5870 


•9.1 


9 


29.20 


3.2539 


0.0056 


7 54 35.4 


4.384 


0.465 


93.2 


52 


71* 


261 


7 441 1 




5871 


8.0 


'7 9 


53.56 


+3.2350 


+0.0055 


- 7 5 9.7 


-4.349 


+0.462 


94.0 


142 


260 




7 4413 


11 


5872 


8.3 


10 


304 


3.2190 


0.0054 


6 23 39.6 


4.336 


0.460 


92.4 


46 


48 


63 


6 4571 


5873 


•8.0 


10 


3.67 


3.3072 


0.0058 


10 II 4.2 


4.335 


0.473 


94.0 


143* 


259 




10 4462 


k- 


5874 


7-5 


10 


II. II 


3.2957 


0.0058 


9 41 41.6 


4.324 


0.471 


94.0 


146 


259 




9 4525 


5875 


8.5 


10 


22.42 


3-2691 


0.0057 


8 33 14.6 


4.308 


0.467 


92.5 


54 


66 




8 4406 


/9* 


5876 


8.3 


17 10 


38.91 


+3.2546 


+0.0056 


- 7 55*48.3 


-4.285 


+0.465 


92.5 


50 


71 




7 4414 


G^ 


5877 


8.9 


10 


5 ».45 


3.2367 


0.0054 


7 9 7.3 


4.267 


0.462 


93.5 


70 


260 




7 4415 


Az, 


5878 


9.3 


10 


57.80 


3.2766 


0.0056 


8 52 23.7 


4.258 


0.469 


93.5 


68 


261 




8 4409 




5879 


9.0 


II 


10.97 


3.2886 


0.0056 


9 23 1.7 


4.239 


0.471 


92.9 


59 


141 




9 4527 


G^ 


5880 


6.0 


II 


21.24 


3.2131 


0.0052 


6 8 2.7 


4.224 


0.460 


92.4 


46 


65 




6 4575 


ICo 


5881 


9.0 


17 II 


36.03 


+3.2816 


+0.0056 


- 9 4 54.8 


-4.203 


+0.470 


94.0 


143 


259 




9 4530 


(tS 


5882 


9.1 


II 


36.65 


3.2956 


0.0057 


9 40 40.0 


4.202 


0.472 


94.0 


146 


260 




9 4531 




5883 


8.1 


II 


48.45 


3.2257 


0.0053 


6 40 30.4 


4.185 


0.462 


92.4 


46 


48 


63 


6 4577 


^0 


5884 


8.1 


II 


58.03 


32509 


0.0055 


7 45 36.2 


4.172 


0.465 


92.9 


50 


142 




7 4419 


^i. 


5885 


8.8 


12 


27.28 


3.2618 


0.0054 


8 13 35.6 


4.130 


0.467 


92.5 


54 


68 




8 4415 


5886 


8.3 


17 12 


40.34 


+3.2615 


+0.0054 


— 8 12 26.7 


—4.1 12 


+0.467 


93.1 


54 


68 


261 


8 4417 




5887 


9-3 


12 


53.78 


3.2770 


0.0055 


8 52 16.4 


4.092 


0.469 


93.5 


66 


260 




8 4418 




5888 


7.6 


«3 


9.47 


3-3061 


0.0056 


10 6 45.3 


4.070 


0.473 


92.9 


59 


141 




10 4470 


(h 


.5889 


9.1 


"3 


35.78 


3.2809 


0.0054 


9 2 4.5 


4.032 


0.470 


93.1 


54 


68 


261 


8 4422 




5890 


9.0 


»3 


57.89 


3.2217 


0.0052 


6 29 15.4 


4.001 


0.462 


92.4 


46 


63 




6 4579 


Gro 


5891 


7.8 


17 14 


34.38 


+3.2549 


+0.0053 


- 7 54 47.7 


-3.949 


+0.467 


92.5 


52 


70 




7 4427 


TO 


5892» 




14 


36.50 


3.2180 


0.0051 


6 19 29.3 


3.946 


0.462 


92.4 


46 


65 




6 4580 


TO 


5893 


9.4 


14 


53.63 


3.2431 


0.0052 


7 24 5.5 


3.921 


0.465 


93.2 


70 


71 


260 


7 4429 




5894 


•9.1 


15 


12.09 


3.2759 


0.0053 


8 48 28.7 


3.895 


0.470 


93.1 


54 


66 


261 


8 4427 




.5895 


9.0 


>S 


13^98 


3.2640 


0.0052 


8 18 2.7 


3.892 


0.468 


93.2 


68 


142 


151 


8 4428 


, 


5896 


8.6 


«7 15 


19.26 


+3.2338 


+0.0051 


- 7 15.4 


-3.884 


+0.464 


92.4 


48 


50 


63 


6 4581 


s-i- 


5897* 


... 


«5 


20.22 


3.2789 


0.0053 


8 56 8.8 


3.883 


0.471 


93.8 


141 


151 


259 


8 4429 


Po 


5898 


9.0 


15 


31.43 


3.2122 


0.0050 


6 4 13.0* 


3.867 


0.461 


93.1 955 


48 


65 


260 428^ 


6 4582 




5899 


9.0 


16 


11-45 


3.2336 


0.0051 


6 59 29.7 


3.810 


0.464 


93.1 


46 


65 


261 


6 4583 




5900 


9.0 


16 


29.48 


3.3018 


0.0053 


9 53 57.4 


3.784 


0.475 


92.9 


59 


141 




9 4539 






1 E 


>pL med. (9^3 9'?4) » Z. i 


41: Dpi. (8?5 8 


"PS)? med., Z. 151 


: 8'?8. Dp] 


U med., Z.259: 9? 









• 14^6 


iif9 I2!7 


12:8 

























I20 



Zone — 6** bis — lo**. Wien-Ottakring. 



Nr. 


Gr. 


5901 


9.0 


5902 


7.6 


5903 


9.2 


5904 


7.0 


5905 


7.4 


590b 


9.2 


5907 


8.5 


5908 


8.1 


5909 


6.8 


5910 


7.5 


5911 


9.5 


59" 


9-4 


5913 


7.0 


5914 


9.6 


5915 


7.8 


5916 


9.2 


5917 


9.0 


5918 


6.4 


5919 


94 


5920 


8.5 


5921 


9.0 


5922» 




5923 


9.0 


5924 


8.3 


5925* 


8.6 


5926 


8.0 


5927 


8.7 


5928 


•8.4 


5929 


8.5 


5930 


9.1 


5931 


8.9 


5932 


8.2 


5933 


8.5 


5934 


9.3 


5935* 


... 


5936 


8.9 


5937 


9.2 


5938 


8.9 


5939 


9.0 


5940 


8.5 


5941 


8.9 


5942 


9.2 


5943 


9.0 


5944 


•8.7 


5945 


•8.8 


5946 


9.1 


5947* 


7-9 


5948 


9« 


5949 


6.4 


5950 


8.9 



A.R. 1900 



Praec. 



Var. 

saec. 



DecL 1900 



Praec. 



Var. 
saec. 



Ep. 



Zonen 



B.D. 



17^ i6-46!54 
17 20.43 
17 31.96 

17 40.47 

18 29.05 



17 



18 
19 
19 
19 
20 



17 



n 



17 



"7 



17 



52.46 
23.01 
33-15 
58.77 
23-53 



17 20 31.95 

20 33.93 

20 36.96 

21 13.13 

21 48.68 

17 22 9.90 

22 31.13 
22 36.65 
22 47.68 
22 59.36 



17 



23 
23 
24 
24 

24 

24 
24 

24 
25 
25 

25 
25 
26 
26 
26 

27 
27 
27 
28 
28 

28 
28 
29 
29 
29 

29 
30 
30 
30 
30 



34.79 

45-94 
10.58 
18.17 
33. '5 
34.46 
54.13 
58.36 
11.56 
18.25 

28.51 
34.47 
14.37 
34.38 
50.89 

14.68 
36.32 
37.83 
11.80 
21.22 

29.35 
55.54 
13-0» 
27.83 
3592 

45.20 
8.94 
19.04 
21.01 
29.18 



+3-2953 
3.2161 

32509 

3.2343 
3.2872 

+3.2576 
32597 
3-2839 
3-2751 
3.2714 

+3.2497 
3.2499 
3.2226 
3.2722 
3-2399 

+3.2686 
3-2140 
3.2609 
3.2716 
3.2916 

+3.2234 
3.3034 
3-2937 
3-2568 
3.2663 

+3.23'o 

3-2771 
3.3061 

3.2117 
3.2534 

+3.2635 

3-2555 
3.3036 
3-2852 
3.2680 

+3.2163 
3-2746 
3.2954 
3.2451 
3.2581 

+3-2197 
3-2333 
3.2801 

3-2397 
32384 

+3.2207 
3-2089 
3-2644 
3.2133 
3.2152 



+0:0053 
0.0049 
0.0051 
0.0050 
0.0051 

+0.0050 
0.0049 
0.0050 
0.0050 
0.0050 

+0.0049 
0.0049 
0.0047 
0.0049 
0.0047 

+0.0047 
0.0045 
0.0047 
0.0048 
0.0048 

+0.0045 
0.0048 
0.0048 
0.0046 
0.0045 

+0.0044 
0.0046 
0.0047 
0.0043 
0.0045 

+0.0045 
0.0045 
0.0046 
0.0045 
0.0044 

+0.0042 
0.0044 
0.0045 
0.0041 
0.0042 

+0.004 1 
0.0041 
0.0043 
0.0040 
0.0040 

+0.0040 
0.0040 
0.0041 
0.0040 
0.0040 



-9'37' 6! 

6 13 47 

7 43 18, 
7 o 27 
9 15 5» 



-7 59 52.5 

8 5 18.1 

9 7 0.71 
8 44 19.6 
8 34 58.1 

-7 39 t6.8 

7 39 50.9 

6 29 34.2 

8 36 40.4 

7 13 38.5 
—8 27 0.0 

- 6 6 35.4 

8 7 14.4 

8 34 26.5» 

9 25 3.5 

-6 30 49.9 
9 54 35-6 
9 30 5.8 

7 56 13.4 

8 20 8.9 

-6 49 56.1 

8 47 40.1 
10 I 3.0 

6 o 22.7 

7 47 7.7 

— 8 12 46.7 

7 52 12.5 

9 54 20.7 
9 7 33-4 

8 23 43.7 

-6 II 39.1 

8 40 17.2 

9 32 58.2 
7 25 6.3 

7 50 49.7 
—6 20 9.7 

6 54 30.3 

8 53 52.5 

7 10 53.3 

7 7 28.1 
—6 22 19.7 

5 51 56.3 

8 13 44.9 

6 3 22.5 
6 8 11.4 



-3"759 
3.7" 
3.694 
3.682 

3.613 

-3.579 
3.535 
3-521 
3.484 
3.448 

-3.436 
3.433 
3.429 
3.377 
3-326 

-3.295 
3.265 
3.257 
3-241 
3.224 

-3.173 
3.157 
3.122 

3.1 II 
3.089 

-3.087 
3.059 
3.053 
3.034 
3.024 

-3.009 
3.001 

2.943 
2.914 
2.890 

-2.856 
2.825 
2.823 

2.774 
2.760 

-2.748 
2. 711 
2.685 
2.664 
2.652 

-2.639 
2.604 
2.590 
2.587 
2.575 



+0:474 
0.463 
0.467 
0.465 
0.473 

469 
469 

473 
472 
471 

468 
.468 
.464 
471 
.468 



+0. 
o. 
o. 
o. 
o. 

+0. 
o, 
o. 
o. 
o. 



+0.472 

0.464 

0.470 
0.472 
0.475 

+0.466 

0.477 
0.476 
0.470 
0.471 

+0.466 

0.473 
0.477 

0.464 

0.470 
+0.472 

0.471 
0.478 
0.475 
0.473 

■+0.465 
0.474 
0.477 
0.469 
0.472 

+0.466 
0.469 
0.476 
0.470 

0.469 
+0.466 

0.465 
0.473 
0.465 

0.466 



94.0 
92.4 
92.4 
93.1 
93.4 

93.2 

93-1 
93-2 
93.0 
93-0 

92.5 
92.5 
92.4 
93-5 
92.5 

92.5 
92.4 
93.0 
93.5 98.0 
92.8 

92.4 
94.0 
92.8 
92.5 
93.1 

92.4 
93.5 
93.1 
92.4 
92.4 

92.5 
92.5 
93.5 
94.0 
92.5 

93." 
93.0 
92.9 
92.4 
93.1 
92.4 
93-0 
93.1 
930 
92.5 . 

92.9 
93.0 
93.0 
93.5 
94.0 



143 259 
48 63 



50 
46 



52 71 
65 261 



59 141 143 260 



50 

54 
59 



70 142 261 

68 260 

61 141 265 



^ S9'1 59?8 273 ifo 
» Dpi. med. (9^4 9'?4) 



» 25!6 28?2 26^9 25?5 
• Z. 150: 9*5 nahe 



« Dpi. med., Z. 141: 7^9 8?o 



66 151 

66 151 

52 71 
52 71 
46 63 

68 261 
52 71 

54 66 
46 63 

68 151 
66 261 425^ 428^ 
59 61 141 

48 65 

141 260 
59 61 141 
50 70 
54 68 261 

46 63 

66 151 265 

59 I47** 148 
48 63 65 
50 52 71 

54 68 
50 70 

59 141 265 

148 260 
54 66 

46 63 265 

68 151 

59 141 
50 52 71 
50 70 260 

46 65 

65 150 

54 66 261 

50* 52 70 265 

50* 71 

46 148 

65 150 

66 151 
63 360 

147* 260 

* ig" nahe, seq. 



9*4540 

6 4587 

7 4434 

6 4589 
9 4546 

7 4438 

8 4436 

9 4549 
8 4437 
8 4438 

7 4442 

7 4443 

6 4592 

8 4440 

7 4444 

8 4442 
6 4597 
8 4444 

8 4445 

9 4556 

6 4600 
9 4558 
9 4560 

7 4448 

8 4447 

6 4602 

8 4448 

9 4562 

5 4453 

7 4451 

8 4450 

7 4452 

9 4564 
9 4565 

8 4453 

6 4609 

8 4456 

9 4567 

7 4456 

7 4457 

6 4611 

6 4612 

8 4459 

7 4461 

7 4462 

6 4615 

5 4465 

8 4464 

6 4618 
6 4619 












^C 



Z 






Zone —6* bis —lo*. Wien-Ottakring. 



121 



Nr. 


Gr. 


5951 


8.1 


5953 


8.9 


5953 


8.9 


5954 


8.6 


5955 


8.8 


5956 


9.1 


5957 


8.9 


5958 


7-9 


5959 


9.3 


5960 


4.6 


5961 


•7.5 


5962 


•8.0 


5963 


8.6 


5964 


9.0 


5965 


•8.7 


5966 


91 


5967 


9.1 


5968 


8.9 


5969 


8.5 


5970 


9.4 


5971 


9.0 


5972 


8.8 


5973 


8.9 


5974 


8.9 


5975 


8.7 


5976 


9.2 


5977 


8.4 


5978 


8.8 


5979 


6.8 


5980 


8.3 


5981 


8.8 


5982 


91 


5983 


7.7 


5984 


9.0 


5985 


9.5 


5986 


8.9 


5987 


8.5 


5988 


8.8 


5989 


7.9 


5990 


8.2 


599' 


9.3 


5993 


•7.0 


5993 


9.5 


5994 


9.2 


5995 


8.3 


5996 


8.2 


5997 


8.3 


5998 


8.8 


5999 


8.8 


6000 


9.1 



A.R. 1900 



Pracc. 



Var. 
saec. 



DecL 1900 



Praec. 



Var. 
saec. 



Zonen 



B.D. 



17" 30" 32.53 

30 5'-6i 

31 12.14 
31 12.26 
3« 39.45 

»7 31 41.73 

31 5«-46 

31 57.95 

32 21.77 
3a »4.51 

17 32 32.96 

32 42.86 

32 46.26 

33 0.29 
33 »o-'8 



"7 



n 



n 



33 5". 17 

34 25.73 
34 33.35 

34 53.59 

35 35.23 
35 46.01 

35 47.85 

36 21.52 
36 21.69 
36 48.21 

36 56.43 

37 54.81 

38 12.73 
38 23.13 
38 34.26 



17 



>7 



n 



n 



38 
38 
38 
38 
38 

39 
39 
39 
39 
39 

40 
41 
41 
41 
41 

41 
4« 
4» 
42 
42 



34.50 
37.30 
39.64 
53.66 
59.76 

7.45 

8.64 

9.19 

10.46 

37.28 

57-27 
5.74 
13.02 
25.14 
27.09 

36.75 
43.20 

44.47 
14.89 
17.18 



* 30fo 3i!o 32!9 



+3*2136 
3.3001 
3.2867 
3.301 1 
3.2670 

+3.2934 
3.2749 
3.2586 
3.2678 
3.9606 

+3.2823 
3.2610 
32604 
3.2647 
3.2778 

+3.2904 
3.2222 
3.2742 
3.2604 
3.2876 

+3.2219 

3.21 13 
3.2506 

3.2996 
3.2601 

+3.2840 
3.2826 
3-2899 
3.2369 
3.2593 

+3.2179 

3.3019 
3.2099 
3.2239 
3-2557 
+3.2264 
3.2554 
3.2771 
3.2447 
3.3021 

+3.23 «5 
3-2586 

3.2596 

3-2855 
3.2322 

+3.2167 
3.2608 

3.2724 
3.2253 
3.2972 



-1-0:0040 
0.0042 
0.0041 
0.0042 
0.0040 

+0.0041 
0.0041 
0.0040 
0.0039 
0.0041 

+0.0040 
0.0039 
0.0039 
0.0039 
0.0039 

-1-0.0039 
0.0037 
0.0038 
0.0038 
0.0038 

+0.0036 
0.0036 
0.0037 
0.0038 
0.0036 

-1-0.0037 
0.0036 
0.0035 
0.0034 
0.0035 

+0.0034 
0.0036 
0.0034 
0.0034 
0.0035 

+0.0034 
0.0035 
0.0035 
0.0034 
0.0035 

+0.0032 
0.0033 
0.0033 
0.0033 
0.0032 

+0.0032 
0.0033 
0.0033 
0.0031 
0.0033 



-6« 3' 51^4 

9 43 49.2 

9 9 55-1 

9 46 8.0 

8 19 40.9 

-9 26 44.8 

8 39 50.1 

7 58 29.4 

8 21 43.8 
8 3 fl8.a 

-8 58 7.0 

8 4 26.8 

8 2 45.6 

8 13 44.8 

8 46 55.3 

— 9 18 21.6 

6 25 17.3 

8 37 11.6 

8 2 22.2 

9 10 57.5 
—6 24 11.7 



5 57 »«.6 

7 37 «2.9 
9 40 59.« 

8 I 17.8 

-9 > 3».3^ 

8 57 44.3 

9 16 15.1 
7 2 0.0 
7 58 47.3 

-6 13 24,6 

9 45 56.8 

5 53 2.4 

6 28 47.3 

7 49 3».' 

-6 35 9.9 

7 48 44.0 

8 43 50.6 
7 21 47.8 

9 46 19.6 

-6 47 39.8 

7 56 31.0 

7 59 6.6 
9 4 21.8 
6 49 27.4 

-6 10 3.6 

8 2 4.8 

8 31 9.4 
6 3' 45.0 

9 33 46.1 



-2?570 
2.543 
2.513 
2.5"3 
2.473 

-2.470 
2.456 
2.447 
2.412 
2.408 

-2.396 
2.382 
2.377 
2.356 
2.342 

-2.283 

2.233 
2.222 
2.192 
2.132 

-2.1 16 
2.114 
2.065 
2.065 
2.026 

-2.014 
1.929 

»903 
1.888 
1.872 

-1.872 
1.868 
1.864 
1.844 
«835 

-1.824 
1.822 
1.821 
1.820 
1.781 

-1.665 
1.652 
1.642 
1.624 
1.62 1 

-1.607 
1.598 
1.596 
1.552 
1.548 



+0^465 
0.478 
0.476 
0.478 
0.473 

+0.477 

0.475 
0.472 

0.473 
0.47a 

+0.477 
0.473 
0.473 
0.474 
0.476 

+0.478 
0.468 
0.475 
0.473 
0.478 

+0.468 
0.466 
0.472 
0.479 

0.473 

+0.477 
0.478 
0.479 
0.471 
0.474 

+0.468 
0.480 
0.467 
0.469 
0.473 

+0.469 
0.473 
0.477 
0.472 
0.480 

+0.470 
0.474 
0.474 
0.478 
0.470 

+0.468 

0.474 
0.476 

0.469 
0.480 



93.0 
92.9 
94.5 
92.8 

93.0 

94.0 

94.0 96.8 

92.5 

94.0 

94.0 
92.8 
92.8 

94.5 
94.0 

92.8 
92.4 
93.2 
93.0 
93.5 

93.0 
93.0 
92.5 
93.0 
92.4 

93.5 
93.0 96.2 

93.5 
92.5 
92.5 

93.0 
93.5 
93.5 
93.5 
93.8 

93.0 
93.2 
92.8 

93.2 
93.8 

93-5 
93.2 
93.2 
93-5 
93.0 

93.5 
93.0 
93.8 
93.5 
93.5 



63 "50 

59 141 

261 265 

59 61 

68 151 



141 



141 

148 

52 

'51 



261 

260 428^ 

70 
265 



Pimd. Cat 

148 260* 
52* 68 152 
52 68 152 

261 263 265 

148 260* 



141 
65 



59 61 
46 63 

68 148 151 

66 151 

59 265 

63 150 

65 150 
50 70 
61 148 

50 52 70 

59 148 260 

66 151 428^ 
59 141 262 
50 70 

52 71 



63 150 

61 141 261 

65 260 

148 150 

52 263 265 

65 150 

52 7> 263 

66 . 68 151 
50 70 262 
59 61 141 



63 150 265 

50* 70 263 

52 71 261 

59 141 262 

65 150 

148 152 

66 149 

66 68 151 

65 152 265 

61 141 263 



6^4620 
9 4578 
9 4579 
9 4580 

8 4468 

9 4581 
8 4469 

7 4468 

8 4471 
8 447a 

8 4473 
8 4475 
8 4476 
8 4478 

8 4479 

9 4587 
6 4624 
8 4482 

8 4484 

9 4590 

6 
5 
7 
9 

7 



4629 
4481 
4483 
4591 
4485 



9 4592 

8 4489 

9 4594 
4487 
4488 

4638 
4595 
4488 
4641 
4490 



6 4643 

7 4492 

8 4493 
7 4493 

4598 

4646 
4497 
4498 
4601 
4647 



6 4648 
8 4498 

8 4499 
6 4651 

9 4604 



/Co 
&e> 

P 

V=9 



f. 
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2k>ne — 6* bis — lo^ Wien-Ottakring. 



Nr. 


Gr. 


6001 


9.0 


6002 


9.0 


6003 


9.2 


6004 


9.6 


6005 


9.1 


6006 


8.5 


6007 


8.8 


6008 


8.9 


6009 


8.8 


6010 


•9.0 


601 1 


9.3 


6012 


•8.4 


6013 


8.4 


6014 


8.6 


6015 


9.» 


6016 


9.1 


6017 


8.8 


6018 


6.5 


6019 


9.6 


6020 


9.2 


6021 


7.7 


6022 


8.4 


6023 


7.1 


6024 


7.3 


6025 


8.9 


6026 


9.4 


6027 


7.0 


6028 


9.1 


6029 


8.3 


.6030 


9.2 


6031 


•8.1 


6032 


9.0 


6033 


8.6 


6034 


9.5 


6035 


9.1 


6036 


8.5 


6037 


8.2 


6038 


9.0 


6039 


8.9 


6040 


8.8 


6041 


8.5 


6042 


7.6 


6043 


9.0 


6044 


9.4 


6045 


9.5 


6046 


7.9 


6047 


•8.6 


6048 


9.0 


6049 


•8.8 


6050 


8.9 



A.R. 1900 



Praec 



Var. 
saec. 



DecL 1900 



Praec. 



Var. 
saec. 



Ep. 



Zonen 



B.D. 



17** 42' 



17 



17 



17 



17 



17 



47-95 
43 »0-73 
43 13.52 

43 32.53 

44 0.70 



17 44 
44 
44 
45 
45 



1.87 

30.75 

49.52 

5.47 

36.68 



17 45 41.99 

46 13.M 

46 20.41 

46 29.89 

46 43-93 
17 46 53.'8» 

47 760 
47 17.03 
47 17.55 

7.94 



47 

47 
47 
47 
48 
48 

48 
49 
49 
49 
50 

50 45.71 
50 50.08 

50 55.59 
50 57.42 
SO 58.28 



33." 4 

38.11 

54.06 

6.90 

9.58 

53.62 
32.52 
36.31 
44.84 
11.50 



«7 



5> 
5« 
5« 
51 
5« 

5« 
51 
52 
52 
52 

53 
53 
53 
53 
53 



5.54 
14.5« 
25.19 
35.43 
42.74 

42.80 
43.40 
23.20 
27.88 
39.50 

11.72 
21.01 
21.62 

25.91 
26.26 



+3-2742 
3.2982 
3.2288 
32957 
3.2790 

+3.2542 
3.2834 
3.2308 
3.2424 
3.2333 

+3.2675 
3.2327 
3.2185 
33069 
3.2220 

+32495 
3.2490 
3.2158 
3.2585 
3.2584 

+3.2577 
3.2803 
3.2108 
3.2767 
3.2779 

+3.2321 
3.2536 
33043 
3.2474 
3.2846 

+3.2286 
3.2455 
3.3124 
32373 
3.2986 

+3.2258 
3.2842 

3.2535 
32289 
3.2291 

+3.2429 
3.2618 
3,2918 
3.303 t 
3.2866 

+3.2726 

3.2777 
3.2185 
3.2827 
3.2846 



+o!oo32 
0.0032 
0.0031 
0.0031 
0.0031, 

+0.0031 
0.0030 
0.0030 
0.0029 
0.0029 

+0.0029 
0.0029 
0.0028 
0.0029 
0.0028 

+0.0028 
0.0028 
0.0027 
0.0028 
0.0028 

+0.0028 
0.0028 
0.0027 
0.0028 
0.0027 

+0.0027 
0.0026 
0.0026 
0.0026 
0.0026 

+0.0025 
0.0025 
0.0025 
0.0025 
0.0025 

+0.0025 
0.0025 
0.0025 
0.0025 
0.0025 

+0.0025 
0.0025 
0.0024 
0.0024 
0.0024 

+0.0023 
0.0023 
0.0023 
0.0023 
0.0023 



-8*35'49?9 
9 36 1.6 
6 40 42.1 
9 29 44.1 
8 47 26.3 



-7 45 

8 58 

6 45 

7 15 
6 51 

-8 18 
6 50 
6 13 

9 57 

6 22 

-7 32 

7 31 

6 7 

7 55 

7 55 

-7 53 

8 50 

5 54 
8 41 

8 44 
-6 48 

7 42 

9 50 
7 27 
9 o 

-6 39 

7 22 

10 10 

7 « 
9 35 

—6 32 

8 59 
7 42 

6 39 
6 40 



3.3 
26.5 
33-1 

5.7 
54.9 

9.6 
II. I 

59.7 

7.0 

56.8 

437' 
26.4» 

8.7 
36.9 
21.4 

18.0 
14.2 
18.8 
10.3 
M.7 
28.0 
48.3 

II.O 

13.4 
53.9 

22.3 
19.8 
22.4 
28.2 
51.5 
11.2 

51.5 
26.2 

53.0 
32.0 



-7 15 34.7 

8 3 18.8 

9 18 43.4 
9 46 56.4 
9 5 40.1 

—8 30 28.2 
8 43 ".2 
6 13 43.6 

8 55 52.0 

9 o 32.8 



"504 
.470 
.468 

.453 
.398 

.396 
.354 
.327 
.303 
.258 

.250 
.205 
.194 
.181 
.160 

.147 
.126 
.112 
.111 
.III 

.089 
.081 
.058 
.039 
.035 

-0.971 
0.915 
0.909 

0.897 
0.858 

-0.808 
0.802 

0.794 
0.791 
0.790 

-0.779 
0.766 

0.751 
0.736 
0.725 

-0.725 
0.724 
0.666 
0.659 
0.642 

-0.595 
0.582 

0.581 
0.575 
0.574 



+o!476 
0.480 
0.470 
0.479 
0.477 

+0.473 
0.478 
0.470 

0.473 
0.471 

+0.476 
0.471 
0.469 
0.482 
0.470 

+0.474 
0.474 
0.468 

0.475 
0.475 

+0.475 
0.478 
0.468 
0.478 
0.478 

+0.471 
0.474 
0.482 

0.473 
0.479 

+0.471 

0.473 
0.483 
0.472 
0.481 

+0.470 
0.479 
0.474 
0.471 
0.471 

+0.473 
0.475 
0.480 
0.481 
0.479 

+0.477 
0.478 
0.469 
0.479 
0.479 



93.0 
92.9 

93.5 
94.2 
93.0 

92.5 
93.5 
930 
92.4 
93.0 

93-5 
93.0 

93.5 
92.8 

93.5 

93.5 
93.2 
93.0 
94.5 
93.5 

93-2 
93.9 
930 
930 
92.8 

93-5 
93.2 
92.8 

92.5 
93.0 

92.8 93.0 

92.5 
92.8 
94.0 
94.0 

93.0 
93.9 
92.5 
93.0 
93.0 

92.5 
93.0 
94.0 
92.8 

94.5 

93.0 
94.5 
93.5 
94.5 
94.5 



66 149 

59 141 

63 150 265 

148 262 263 

68 151 

50 70 

68 151 265 

65 150 

50 52 70 

63 150* 



66 
65 

147' 
59 

148 

50 
50 

65 
262 

52 

52 
68 

63 
66 
66 



149 263 
150* 
148 152 
61 141 
152 

148 263 
70 263 

»52 

26s 
7' 



71 

149 331 
150 
149 

68 



261 265 
262 



IS« 

73 150 265 
50 70 263 
59 61 141 
52 71 

68 151 

63 65*0 150 

52 7« 

59 61 141 

148 263 

141 262 

63 152 

66 149 33« 
50 70 

65 «50 

65 150 

52 7« 

66 149 
145 263 

59 61 

262 265 

66 151 

»s«* 330 

148 150 

«S«* 33« 

262 265 



148 



8»i 

9 
6 

9 
8 

7 
8 
6 

7 
6 

8 
6 
6 

9 
6 

7 
7 
6 

7 
7 

7 
8 

5 
8 
8 

6 
7 
9 
7 
8 

6 

7 
10 

7 
9 

6 
8 

7 
6 
6 

7 
8 

9 
9 
9 

8 
8 
6 
8 
9 



503 
606 

653 
^607 
506 

4508 

4509 
4660 
♦5«o 
4664 

^S^3 
(667 
(669 
(616 
»671 

^5>3 
^SI4 
^672 
^5«5^ 
^5«snl 

^5«7 

^5»7 

^S23 
^52o 

^521 

^674 

^523 

^620 

f524 

^527 
»678 

^53^ 
^S65 

^532 
^621 

^679 

^529 

^533 

^681 
^682 

^534 
^53« 

^624 
^625 
^626 

^534 
^535 

1685 

^536 

»631 



Cro 

Ko 

Ca 



t 



p0 
Air 

/Ja. 

^* 

/Cr 
Ab 

t 

KO 



' S3>>6 S3'»9 S3''9 * 4S'3 4a-"8 43'o 



* 34» 37» 36!5 
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Nr. 



Gr. 



A.R. 1900 



Praec. 



Var. 
saec. 



DecL 1900 



Praec. 



Var. 

saec. 



Ep. 



Zonen 



B.D. 



6051 

6052 

6053 
6054 
6055 

6056 
6057 
6058 
6059 
6060 

6061 
606a 
6063 
6064 
6065 

6066 
6067 
6068 
6069 
6070 

6071 

6073 

6073 

6074» 

6075 

6076 

6077 
6078 
6079 
6080 

6081 
6082 
6083 
6084 
6085 

6086 
6087 
6088 
6089 
6090 

6091 
6092 
6093 
6094 
6095 

.6096 
6097 
6098 

6099 
6100 



3.6 

7.8 
8.8 
8.6 
8.8 

7.9 
9.2 

9.3 
9.0 
9.0 

8.7 

8.5 
8.6 
8.8 
9.1 

8.6 
9.0 
8.9 
9.1 
8.7 

9.2 
8.6 

•7.5 

7-9 

•8.5 
8.8 
8.0 

9.3 
9.2 

8.4 
9.2 
9.6 
9.0 
9.3 

9.6 
8.7 
8.4 
8.3 
7.0 

9.1 
6.3 
8.7 

8.9 
9.2 

9.5 
7.9 
9.4 
9.0 
•6.9 



53 39.06 

53 54.56 

53 54.64 

53 58.35 
17 54 I.Ol 

54 «9.06 
54 31.06 
54 33.00 

54 50.80 

17 54 58.49 

55 0.95 
55 10.37 
55 33.28 
55 28.65 

17 55 40.65 

55 43.35 

56 I.IO 
56 16.34 
56 53.09 



«7 



57 
57 

57 
57 
57 

17 57 
58 



58 
58 
58 

17 58 
58 
58 
58 
58 

17 59 
59 
59 

18 o 
o 



18 



18 



12.12 
35.36 

37.39 
38.12 
41.10 

50.43 
16.31 
25.11 
35.83 
34.56 

38.73 
39.93 
50.11 

55-33 
56.33 

30.53 
36.49 
41.15 
15.34 
34.61 

38.83 
40.54 
57.97 
13.31 

37.57 

56.37 

4.65 

6.48 

32.84 

44.64 



-h3!3096 

3.2282 
3.3331 
3-3331 
3.2682 

+3-3156 
3.3432 
3.3486 
3.3361 
3.3965 

+3.3591 
3.3276 
3.3493 
3.3499 
3.3718 

-»-3.3155 
3.2161 
3.3503 
3.3855 
3.3111 

+33785 
3.3347 
3.3687 

3.3649 
3.3538 

+3.2666 
3.3539 
3.3905 
3-3593 
3.3809 

+3.3325 
3.2122 

3.3349 
3.3908 
3.3078 

+3.3784 
3.2216 

3.3984 
3.3909 
3.3635 

+3.2622 
3.3685 
3.3304 
33303 

3.3357 

+33464 
3.3890 

3.3447 
33843 
3.3400 



+0?00A5 

0.0023 
0.0023 
0.0023 
0.0023 

+0.0022 
0.0023 
0.0022 
0.0022 
0.0022 

+0.0022 
0.0022 
0.0022 
0.0022 
0.0022 

+0.0021 
0.0021 
0.0021 
0.0021 

0.0030 

-•-0.0020 
0.0020 
0.0020 
0.0020 
0.0020 

+0.0020 
0.0019 
0.0019 
0.0019 
0.0019 

+0.0019 
0.0018 
0.0019 
0.0019 
0.0019 

+0.0018 
0.0018 
0.0018 
0.0018 
0.0018 

+0.0018 
0.0018 
0.0017 
0.0017 
0.0017 

+0.0017 
0.0016 
0.0017 
0.0016 
0.0016 



-9**45'4o79 

6 38 7.1 

6 50 42.7 

6 50 50.8 

8 19 16.5 

-6 6 13.4 

7 13 47.4 
7 39 44.5* 
6 58 10.7 

9 30 21.6 

-7 56 19.0 

6 36 37.3 

7 31 17.3 

7 33 7.6 

8 28 18.3 

-6 5 53.8 

6 7 33-6 

7 33 56.3 

9 3 43.7 
10 6 40.1 

-8 45 7.4 

6 54 37.4 

8 20 29.9 

8 10 48.7 

7 40 7.8 
-8 15 4.9 

7 40 36.5 

9 15 16.0 

7 56 26.0 

8 51 5.8 
-6 23 35.0 

5 57 18.7 

6 55 6.6 

9 15 53-3 
9 58 36.5 

-8 44 39.4 

6 21 22.6 

9 34 59.8 

9 16 9.5 

8 7 8.6 

-8 3 55.3" 

8 19 53.7 
6 43 41.8 
6 43 15.7 

6 31 43.8 

— 7 24 18.0 

9 II 23.0 

7 3o 3.1 

8 59 38.1 
7 7 58.8 



-o!567 

0.555 
0.533 
0.533 
0.537 

-0.533 
0.497 
0.480 

0.477 
0.451 

—0.440 
0.436 
0.422 
0.403 
0.396 

-0.378 
0.376 
0.348 
0.326 
0.273 

-0.245 
0.2 II 
0.208 
0.207 
0.203 

—0.189 
0.151 
0.138 

0.137 
0.124 

—0.119 
0.117 
0.102 

0.094 
0.093 

-0.043 
-0.034 
—0.028 
+0.022 
+0.050 

+0.057 
0.059 
0.085 
0.105 
0.142 

+0.169 
0.182 
0.184 
0.223 
0.240 



+o!489 

0.471 
0.471 
0.471 
0.476 

+0.468 
0.473 
0.473 
0.473 
0.481 

+0.475 
0.470 
0.474 
0.474 
0.477 

+0.468 
0.469 
0.474 
0.479 
0.482 

+0.478 
0.473 
0.47^ 
0.476 
0.474 

+0.476 
0.474 
0.480 

0.475 
0.478 

+0.470 
0.468 
0.473 
0.480 
0.482 

+0.478 
0.469 
0.481 
0.480 
0.475 

+0.475 
0.476 

0.471 
0.471 

0.470 

+0.473 
0.480 

0.473 
0.479 
0.473 



93.0 
94.6 
94.6 
93-5 

93.0 
93.5 
93.5 96.5 
930 
94.0 

93.1 
94.1 
93.5 
93.1 
93.5 

93.1 
93.1 
93.1 
93.5 
92.8 

93.5 
93.0 
931 
93.1 
93.1 

93.0 

93.1 
92.8 

93.5 

93.5 

94.5 
94.5 
93.5 
93.5 
94.1 

94.5 
93.0 
93.8 
92.8 
93.0 
93.0 96.2 

931 
93-0 
93-0 
93.5 

93.1 
92.8 

931 
93.5 
93.3 



Pimd. Cat. 

63 152 

153 331 

153 331 

66 263 

73 150 

70 261 

71 261 430^ 
63 160 

145 362 

71 156 

160 265 

70 263 

70 160 
148 149 

73 153 

73 153 

71 156 

59 145 363 
59 61 148 

66 149 262 

73 150 

79 15«* 

79 149 

70 156 

66 151 

70 156 

59 61 145 

71 262 
148 160 

150 330 
153 330 

73 262 

59 145 363 

160 265 

151 331 
63 150 

61 263 265 

59 61 145 

66 149 

66 149 428^ 

79 151 

73 150 

73 150 

148 160 

70 156 

59 61 145 

71 160 

79 149 262 

70 147** 156 



6 
6 
6 
8 

6 
7 
7 
6 

9 

7 
6 

7 
7 
8 

6 
6 
7 
9 
10 

8 
6 
8 
8 
7 
8 
7 
9 
7 
8 

6 

5 
6 

9 
9 

8 
6 
9 
9 
8 

8 
8 
6 
6 
6 

7 
9 
7 
8 

7 



^639 
^688 
^6891 
^68911 
538 
^690 
^538 
^540 
^692 

^637 

^541 
»693 
^543 
^544 
^543 

»694 
^695 

^546 

^639 

^588 

^547 

»698 

^548 
^549 
^550 

^55o 
^554 

^642 

^555 

^55l 

^700 
^564 

^70I 

^643 

1644 

^554 
^706 
»646 
^649 

^556 

^557 
^558 

ao8 
1709 
^712 

♦561 
4653 
♦563 
4563 
4564 



} 



'k 

k 

r 

k 

t 

h 

Ko 



44?* 4«S(4) 43» 
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• 54^4 hf>'9 S4-'3 



16* 



124 



Zone —6** bis — lo^ Wien-Ottakring. 



Nr. 



Gr. 



A.R. 1900 



Praec 



Var. 
saec. 



DecL J900 



Praec. 



Var. 
saec. 



Ep. 



Zonen 



B.D. 



6101 
6102 
6103 
6104 
6105 

6107 
6108 
6109 
6ito 

6111 
6112 
6113 
6114 
6115 

6116 
6117 
6118 
6119 
6120 

6121 
6122 
6123 
»6124 
6125 

6126 
6127 
6128 
6129 
6130 

6131 
6132 
6133 
6134 
6135 
6136 

6137 
6138 

6139 
6140 

6141 
6142 
6143 
6144 
6145 
6146 

6147 
6148 
6149 
6150 



9.6 
8.8 
8.2 
9.0 
9-4 
9.0 
9.1 
•7.9 
8.9 
9.2 

9.0 

9.« 
9.0 
8.2 
7.0 

9.2 

7.1 

•8.5 

9.2 

9.1 

9.0 
8.8 

9.3 
9.2 
9.1 

8.9 
9.2 
8.6 
8.0 
9.1 
9.2 
9.1 
7.7 
8.9 
8.2 

•6.7 
8.0 
8.9 
9.0 
9.1 
8.8 

8.7 

7-2 

9.3 

•8.6 

8.6 

9.5 
8.6 

8.5 
9.1 



18' 



2"S2!02 

3 6.64 

3 14.62 

3 40.11 

3 40.46 



18 



18 



t8 



18 



3 

3 
4 

4 
4 

4 
4 
6 
6 
6 

6 
6 

7 

7 
7 

7 
8 
8 
8 
8 

18 8 

9 

9 

10 

10 

18 10 
10 
10 
10 
II 

18 II 
II 
12 
12 
12 

18 12 
12 
12 
12 
12 

18 13 
13 
>3 
»3 
'4 

Dpi. praec. 



42.45 
57-«a 
13-39 
26.52 
26.66* 

27.36 

33.33 
14.61 
17.10 
33.48 

37-76 

59.67 

8.40 

8.46 

41-35 

50.58 
14.05 
36.07 
51.38 
54.35 

56.94 
4.01 

40.98 
4.03 
8.14 

13.98 
27.94 
44.46 
46.85 
45.32 

53.74 
57.95 
9.73 
14.07 
26.69 

35. »2 
36.06 
40.77 
46.35 
59.22 

II. 17 
17.85 
18.08 
57.67 
6.23 



+3!2i27 -fo!ooi6 
3.3040 0.0015 
3.2291 0.0016 
3.2454 0.0015 
3.2244 0.0015 

+3.2675 +0.0015 
3.2681 0.0015 
3.2794 0.0015 
3.2589 0.0014 
3.2902 0.0014 

+3.2738 +0.0014 
3.3013 0.0014 
3.2144 0.0014 
3.2979 0.0013 
3.2785 0.0013 

+3.3097 +0.0013 
3.2444 0.0013 
3.2150 0.0013 
3.2099 0.0013 
3.2558 0.0012 

+3.2321 +0.0013 
3.2515 0.001 1 
3.3058 0.00 1 1 
3.2777 0.00 II 
3.2976 0.00 II 

+3.2700 +0.00 II 
3.2928 O.OOII 
3.2322 O.OOII 

3.2727 0.0010 

3.2I3I O.OOII 

+3.3077 +0.0010 

3.31 12 O.OOIO 

3.3044 0.0009 
3.2692 0.0009 

3.2426 O.OOIO 

+3.303» +0.0008 
3.2442 0.0009 
3.2938 0.0008 
3.3023 0.0008 
3.3005 0.0008 

+3.2932 +0.0008 
3.3023 0,0008 
3.2762 0.0008 
3.21 13 0.0009 
3.2126 0.0009 

+3.2164 +0.0009 
3.2967 0.0007 
3.2304 0.0008 
3*3045 0.0006 
3.2973 0.0006 

26!55 26!64 26179 



- 5" 58' 39^7 
9 48 55.7 

6 40 35." 

7 21 44.9 

6 28 25.2 

- 8 17 32.3 

8 18 58.0 

8 47 26.0 

7 55 50.9 

9 14 37.5 

- 8 33 '7-3 
9 42 21.6 

6 2 57.0 
9 34 6.5 

8 45 10.2 

-10 3 28.8 

7 19 8.4 

6 4 4». 7 

5 5« 51.0 

7 48 4.9 

- 6 48 13.8 

7 37 22.2 

9 53 54.6 

8 43 24.7 

9 33 20.2 

- 8 24 *io.i* 
9 21 16.1 

6 48 39.4 

8 31 4.7 
5 59 53.1 

- 9 58 5«.» 
10 7 26.4 

9 50 3».4 

8 22 16.7 

7 15 «0.8 

- 9 47 32.6 

7 19 19.2 

9 24 14.6 
9 45 36.5 
9 41 6.3 

- 9 22 41.6 
9 45 24.4 

8 40 15.8 
5 55 39.0 

5 59 0.4 

-68 47.8 

9 3« 26.5 

6 44 21.9 
9 5' 20.5 
9 33 »5.3 

> ZZ. 63 



+o?25i 
0.272 
0.284 
0.321 
0.322 

+0.324 
0.346 
0.369 
0.389 
0.389 

+0.390 

0.399 
0.546 

0.550 
0.574 

+0.580 
0.612 
0.625 
0.625 
0.673 

+0.686 
0.720 
0.752 
0.775 
0.779 

+0.783 
0.793 
0.847 
0.880 
0.886 

+0.895 
0.915 
0.939 
0.943 
1.028 

+1.040 
1.046 
1.064 
1.070 
1.088 

+1.101 
1.102 
1.109 
1.117 
1.136 

+>.i53 
1.163 
1.163 
1.221 
».233 



+0-468 
0.481 
0.471 
0.473 
0.470 

+0.476 
0.476 
0.478 

0.475 
0.480 

+0.477 
0.481 
0.468 
0.480 
0.477 

•fo.482 
0.472 
0.468 
0.468 
0.474 

+0.470 

0.473 
0.482 

0.477 
0.480 

+0.476 
0.479 
0.470 

0.477 
0.468 

+0.482 
0.481 
0.481 
0.476 
0.472 

+0.481 
0.472 
0.480 
0.481 
0.481 

+0.479 
0.480 

0.476 
0.467 
0.467 

+0.467 
0.479 
0.469 
0.480 

0.479 



93.1 
93.5 
93.5 
93.1 
93.9 

93.5 
93.5 
93.9 
93.8 
92.5 

93.2 
93.5 
93.5 
92.5 
93.9 

93.8 
93-2 
93.5 
93.6 
93.0 

93.0 
93.2 
93-2 
92.9 
93.5 

93.5 
93.8 
93.9 
93.2 
93.5 

93.« 
93.5 
92.8 

93.3 
930 

92.5 
93.0 
93-8 
93-5 
93-5 
94.0 
92.5 
92.9 
93-9 
93.2 

93.6 
94.1 
93.9 
93.5 
93.5 



73 160 

"45 152 

63 150 263 

71 156 

148 150 263 

66 149 262 

66 149 262 

77 »51 331* 

70 156 263 265 

59 61 81 

79 «48 151 

145 "52 

148 150 262 
61 81 

66 149 33« 

145 »5« 265 

70 152 156 
5 Beob.« 

73 160 262 

71 152 



63 
59 



63 150 
70 15» 
59 
66 



156 



81 263 
79 "49 



«45 152 

77 148 149 262 
61 145 263 265 

63 150 33« 
66 148 151 
73 150 262 

81 161 
«45 «52 

6« 145 

77 «49 263 

71 151 156 

6i* 8i* 

7« «5« «56 
145 154 262 

«47 «54 
«47 «52 

«45 263 

59 61 81 
66 79 149 

73 150 33« 

63 «47" «50 

75 «53 262 

163 265 

73 »61 330 

148 152 

«47 «63 



59 
66 
70 

59 
70 



5^ 

9 

6 

7 
6 

8 
8 
8 
7 
9 

8 

9 
6 

9 
8 

10 

7 
6 

5 
7 

6 

7 
9 
8 

9 

8 

9 
6 
8 
6 

9 
10 

9 
8 

7 

9 
7 
9 
9 
9 

9 
9 
8 

5 
5 

6 

9 
6 

9 
9 



574 
654 
7«7 
566 
7«8 

^563 
^564 
^566 
»568 
^659 

^568 
»660 
^722 
^669 
^57« 
4624 
457« 
4725 
4592 
4573 
^726 
^575 

^67« 

^573 
^672 

^574 
^673 

^729 

»578 

^3« 

4675 
4639 
4676 
♦580 
4580 

4678 
4582 
4680 
4681 
4683 

4684 
4685 

♦583 
4620 
4621 

^737 
»687 
^738 
(690 
»691 



'i 



4o 

£■ 

^^ 

Fo_ 
•6 
6-6- 
6-5- 

Fg 
As 






^5 



147" 148 150 263 



* >o?7 7-9(4) 'O'^ io!3 
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Nr. 



Gr. 



615a 
6153 
6154 
6155 
6156 

6157 
6158 
6159 
6160 

6161 
6162 
6163 
6164 
6165 

6166 

6167 

6168 

6169« 

6170 

6171 
6173 

6173 
6174 

'6175 

6176 

6177 
6178* 
6179 
6180 

6181 
6i8a 
6183 
6184 
6185 

6186 
6187 
6188 
6189 
6190 

6191 
6193 
6193 
61.94 
6195 
6196 

6197 
6198« 
,6199 
6200 

« 9"6 



A.R. 1900 



18" 



18 



18 



18 



18 



18 



9.5 
9.0 

•7.5 

6.3 

8.9 
9.0 
9.0 
9.7 
9.6 
8.8 

7.6 
9.4 
9.1 
8.9 
9.0 

8.5 
•5.3 
8.1 
9.0 
8.9 

9.3 
8.8 

7.6 
9.0 
9.0 

6.4 
8.9 

•7.7 
8.9 

9.0 
8.9 
8.4 
8.7 
8.2 

7.8 
8.7 
7.6 
7-9 
8.3 
9.0 
8.1 
8.0 
8.7 
8.7 

•6.7 
9.3 
9.5 
9.1 
8.1 



9?6 nahe 
nahe seq. 



18 



18 



18 



18 



'ii?85 
19.51 
34.64 
38.79 
41.28 

22.47 

25.67 

59.60 

1.85^ 

6.13 

45.95 
46.17 

3-74 
17.91 
57.01 

4.74 
10.85 

1310 
21.57 
57.74 

58.29 
59.91 
3.24 
3-91 
«4.37 
17.21 
20.50 

20.53 
20.62^ 

39.39 



9 53.73 

20 8.20 

20 12.83 

20 31.35 

20 40.85 

20 48.03 

20 50.88 

21 1.87 
21 4.50 
21 5.79 
21 20.06 
21 28.61 
21 34.27 
21 35.05 

21 40.50 

31 42.63 

22 1.40 
22 32.26^ 
22 36.51 
22 45.05 

2 l!72 I?96 I?88 



Praec. 



+3'2323 

3-2193 
3.2990 
3.2608 
3.2742 

-4-3.3822 
3.2328 
3.2680 
3.2108 
3.2898 

+3.2493 
3.2145 
3.2360 

3.2533 
3.2898 

+3.21 17 
3.2835 
.3.2198 
33065 
3.2337 

+3.2108 
3.2168 

3.2653 
3.2486 

3.2933 

+32393 
3.2282 
3.2282 
3.2282 
3.3095 

+3.2563 
3.2252 

3.3029 
3-2959 
3.2648 

+3.2521 
3.2287 
3.2656 
3.2897 
3.2405 

+3.3702 
3.2239 
3.2196 
3.2260 
3.2820 

+3.2621 
3.2203 
3.2854 
3.2160 

3.2175 



Var. 
saec. 



+o!ooo8 
0.0008 
0.0006 
0.0007 
0.0006 

+0.0006 
0.0007 
«.0006 
0.0007 
0.0005 

+0.0005 
0.0006 
0.0005 
0.0005 
0.0004 

+0.Q005 
0.0003 
0.0005 
0.0002 
0.0004 

+0.0005 
0.0005 
0.0004 
0.0004 
0.0003 

+0.0004 
0.0003 
0.0003 
0.0003 
0.000 1 

+0.0003 
0.0003 
0.000 f 
ooooi 
0.0002 

+0.0002 
0.0002 
0.0002 
0.000 1 
0.0002 

+0.0002 
0.0003 
0.0003 
0.0002 
0.000 1 

+0.0002 
0.0003 
0.0000 
0.0002 
0.0002 



Decl. 1900 



-6«23'43?8 

6 16 5.6 

9 37 5"-6 

8 I 23.5 

8 35 30.3 

-8 55 27.7 

6 50 25.4 

8 19 42.1 

5 54 39.3 

9 14 49.9 

-7 32 43.9 

6 4 21.4 

6 58 51.2 

7 42 41.9 
9 15 1.3 

-5 57 6.8 

8 59 10.6 
6 18 3.9 

9 56 58.5 
6 53 15.4 

-5 55 U.6 

6 10 7.9 

8 13 35-3 

7 3« 19.1 

9 24 5.3 

-7 7 43-2 

6 39 27.9 

6 39 26.6 

6 39 21.8 

10 5 i.o 

-7 51 3.3 

6 31 57.5 

9 48 3".5 

9 30 54.9 

8 12 30.4 

-7 40 335 

6 40 55.» 

8 14 35.3 

9 15 33-9 
71« 3.7 

-8 26 14.7 

6 28 44.6 

6 17 53.6 

6 34 15.4 

8 56 13.8 

-8 5 59.8 

6 19 52.5 

9 4 47.8 
6 8 52.7 
6 12 46.5 



Praec. 



7241 
.253 
.274 
.281 
.284 

•344 
.349 
.398 
.401 
.408 

.466 
.466 

.491 
.512 

.569 
.580 
.589 
.592 
.605 

.657 
.658 
.660 
.665 
.666 
.681 

.685 
.690 
.690 
.690 
.718 

.738 
.760 
.766 

.793 
.807 

.817 
.822 
t.838 
.841 
.843 

.864 
.876 
.885 
.886 
.894 

.897 
.924 
.954 
.975 
.987 



Var. 
saec. 



+o!468 
0.468 
0.480 
0.474 
0.476 

+0.477 
0.470 

0.475 
0.467 
0.478 

+0.472 
0.467 
0.470 
0.473 
0.477 

+0.466 
0.476 
0.467 
0.480 
0.469 

+0.466 
0.467 
0.474 
0.471 
0.478 

+0.470 
0.468 
0.468 
0.468 
0.480 

+0,472 
0.468 

0.479 
0.478 
0.474 

+0.472 
0.468 
0.474 
0.477 
0.470 

+0.474 
0.467 
0.467 
0.468 
0.476 

+0.472 
0.466 
0.476 
0.465 
0.466 



Ep. 



93.5 
93.1 
92.9 
930 
930 

93.1 
93.0 
94.0 
97.6 95.1 
93.0 

93 1 
93.0 

93.1 
92.9 
93.5 

93.» 
92.9 
93.1 
93.5 
93.5 

93.6 
93.5 
93.0 
93.0 
93.9 

93.« 
94.6 

93.1 
94.6 

93.1 
93.2 
93.5 
93-5 
93-5 
93.0 

93.9 
93- > 
930 
92.9 
93.1 

92.9 
93.1 
93.5 
93.6 
93.2 

93.2 
93.5 
93-9 
93.« 
93.0 



Zonen 



75 
73 
61 
66 
77 

79 

73 

15« 

262 

61 

70 
73 
7« 
70 
«47 

73 
61 

75 
M5 
147 

148 

147 
66 
70 

145 

7» 
163 

75 
163* 

81 

79 
147 
61 

»45 
66 

70 

73 
66 
61 
71 

77 

75 

«47 

84 

77 

66 

«47 

»45 

73 

75 



50 263 

61 

45 

49 

49 

5« 

50 
265 
332 43«« 

48 

56 
50 
61 

79 «5« 
52 

60 

81 163^ 

53 

54 

50 

61 
53 
49 
5« 
54 263 

56 
262 265 331 
52 

262 265 331 
60 

48 156 

50 

45 263 

54 

49 

56 332 

52 

49 

81 163 

56 

79 «5» 

53 

50 

53 263 

48 15« 



47 

60 

61 262 

52 

50 



149 



B.D. 



740 
74« 
.692 

585 
586 

588 
744 
593 
634 
698 

589 
745 
590 
592 
709 

647 
712 

75« 
7«3 
752 

650 
753 
599 
596 
719 

598 
755^ 









ro 



755M 

755" 
690 

600 

758 
739 

73« 
605 

60a 
761 
606 

736 
603 

608 

76a 

763 
764 
610 

611 

76s 
739 
767 
769 



B 

k 

I 

Fl- 



' 22722 22731 22?I9(^) 



Z. 145: 9?5 praec. 2" parall. * Dpi. med. * 2o?62 2o!66(i) 20?63 20?58 
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Zone —6^ bis —10°. Wien-Ottakring. 





Nr. 


Gr. 


A.R. 1900 


Praec. 


Var. 
saec. 


Decl. 1900 


Praec, 


Var. 
saec 


Ep. 


Zonen 


B.D. 




6aoi 


9.5 


18*» 22- 


'5o!22 


+312988 


— ofoooi 


-9*38' 48!8 


+i"995 


+<dP478 


93.6 


148 


161 




9-4742 




620a 


8.9 


23 


3.37 


32095 


+0.0002 


5 52 12.8 


2.014 


0.464 


93.1 


80 


163 




5 4665 




6203 


9.1 


23 


20.43 


3.3001 


—0.0002 


9 42 9-8 


2.039 


0.478 


93.0 


61 


147 




9 4745 




-6204 


8.9 


23 


46,86 


3.3744 


— O.OOOI 


8 37 33.2 


2.077 


0.474 


93.5 


148 


149 




8 4617 




6205 


8.3 


24 


5.82 


3.2917 


--0.0001 


9 21 13.2 


2.104 


0.476 


93.0 


61 


147 




9 4749 




^6206 


8.6 


18 24 


26.47 


+3.2443 


0.0000 


— 7 21 10.8 


+2.134 


+0.469 


93.1 92.9 


70a 


80 


156 


7 4609 




6207 


7.4 


35 


47.74 


3.2090 


0.0000 


5 51 29.5 


2.252 


0.464 


93.2 


73 


150 


163 


5 4678 




6208 


9.1 


25 


57-55 


3.2964 


—0.0004 


9 33 30.6 


2.266 


0.477 


92.9 


61 


81 


161 


9 4756 




6209 


8.6 


26 


26.14 


3.2284 


O.OOOI 


6 '40 56.8 


2.308 


0.467 


93.2 


75 


148 


150 


6 4779 




'6210 


9.2 


26 


26.88 


3.2860 


0.0003 


9 7 '99 


2.309 


0.475 


93.5 


145 


154 




9 4761 




621 1 


8.1 


18 26 


36.44 


+3.2166 


—O.OOOI 


-6 II 7.9 


+2.323 


+0.465 


92.9 


73 


84 


152 


64783 




6212 


8.9 


26 


40.53 


3.2772 


0.0003 


8 45 30.3 


2.329 


0.474 


93.1 


66 


77 


149 163 


8 4626 




6213 


•7.9 


26 


42.49 


3.2935 


0.0003 


9 26 28.6 


2.33« 


0.476 


92.9 


61 


81 


i6i^ 


9 4762 




6214 


7.8 


26 


47.*9 


3.2568 


0.0002 


7 53 49.8 


2.338 


0.471 


93.2 93.1 


loB 


71 


152 156 


7 4617 




6215 


•8.8 


27 


>3-25 


3.2609 


0.0003 


8 4 7-1 


2.376 


0.471 


93.3 


66 


79* 


149 263 


8 4627 1 




6216 


7.9 


18 27 


53-26 


+3.2743 


—0.0004 


-8 38 27.4 


+2.434 


+0.473 


93-3 


77 


147 


149 163 


8 4631 




6217 


8.5 


27 


58.71 


3.2 151 


0.0002 


6 7 19.9 


2.442 


0.462 


93.1 


75 


80 


150 153 


6 4789 




6218 


6.4 


28 


1.58 


3.2119 


0.0002 


5 59 70 


2.446 


0.464 


93.2 


73 


148 


'50 


6 4791 




6219 


8.7 


28 


16.73 


3.3078 


0.0006 


* 10 3 6.0 


2.468 


0.478 


93.2 


61 


81 


263 


10 4719 




"^6220 


9.2 


28 


36.68 


3.2651 


0.0004 


8 15 20.9 


2.497 


0.471 


93.9 


66 


152 


332 


8 4633 




622 T 


•7.5 


18 28 


47.00 


+3.2541 


—0.0004 


-7 47 19.0 


+2.512 


+0.469 


93.1 92.9 


70a 


71* 


156 


7 4623 




6222 


9.2 


28 


5».90 


3.3005 


0.0006 


9 44 50.9 


2.519 


0.476 


93.5 


145 


154 




9 4767 




6223 


9.0 


28 


54.47 


3.3059 


0.0006 


9 58 21.0 


2.523 


0.477 


93.5 


U5 


161 




10 4722 




'6224 


8.9 


28 


59.15 


3.2632 


0.0004 


8 10 30.4 


2.529 


0.471 


93.0 


66 


149 




84634 




6225 


9.2 


29 


19.35 


3.2505 


0.0004 


7 38 18.4 


2.558 


0.469 


93.2 


71 


156 


163 


7 4624 




6226 


8.6 


18 29 


44.39 


+3.2941 


—0.0006 


-9 28 52.5 


+2.595 


+0.475 


93.1 


81 


161 




9 4768 




6227 


9.« 


29 


45.73 


3.2471 


0.0004 


7 29 36.8 


2.597 


0.468 


93.6 


80 


156 


263 


7 4627 




6228 


[4.2] 


29 


45.92 


3.2664 


0.0005 


8 18 48.4 


2.597 


0.471 


93.2 


77 


152 


158 


8 4638 




6229 


8.6 


29 


53.42 


3.2857 


0.0006 


9 7 5».» 


2.608 


0.474 


93.5 


U5 


154 




9 4770 




6230 


8.7 


30 


2.62 


3.2961 


0.0007 


9 33 59.6 


2.621 


0.476 


93.1 


81 


t6t 




9 4771 




-^231 


8.4 


18 30 


3.36 


+3.2772 


—0.0006 


-8 46 9.3 


+2.622 


+0.473 


93.2 


79 


149 


163 


8 4639 




6232 


7.2 


30 


44.69 


3.23 «2 


0.0005 


6 49 21.4 


2.682 


0.466 


93.3 


73 


147 


150 163 


6 4805 




6233 


8.3 


3« 


20.16 


3.2237 


0.0005 


6 30 13.4 


2.733 


0.465 


93.1 


75 


153 




6 4809 




6234 


8.5 


31 


38.90 


3.2514 


0.0006 


7 4« 12.3 


-2.760 


0.468 


93.1 


71 


156 




7 4633 




6235 


9.1 


31 


48.49 


3.2765 


0.0007 


8 45 14.0 


2.774 


0.472 


93.0 


66 


149 




8 4656 




-^236 


•9.1 


18 31 


48.99 


+3.2267 


—0.0005 


-6 38 18.4 


+2.775 


+0.465 


93.1 


73 


i6o* 




6 4810 




6237 


9.0 


3» 


51.74 


3.2279 


0.0005 


6 41 19.0 


2.779 


0.465 


93.1 


73 


153 




6 4811 




6238 


9.1 


3« 


1.93 


3.2161 


0.0004 


6*10 54.7 


2.793 


^ 0.463 


96.2 98.0 


80a 


150 


428 


6 4812 




-6239 


9.' 


32 


11.20 


3.2709 


0.0008 


8 30 51.9 


2.807 


0.471 


93.6 


77 


158 


263 


8 4658 




■4240 


9.2 


32 


12.80 


3-2773 


0.0008 


8 47 6.4 


2.809 


0.472 


93.2 93.0 


66 


149« 


152 


8 4660 




6241 


7.7 


18 32 


17.38 


+3.245» 


—0.0006 


-7 25 9.5 


+2.816 


+0.467 


93.5 93.2 


loB 


147 


156 


7 4636 




6242 


9." 


32 


20.75 


3.2782 


0.0008 


8 49 34.7 


2.821 


0.472 


93.1 


79 


158 




8 4661 




6243 


8.2 


3« 


27.83 


3.2325 


0.0006 


6 52 55.2 


2.831 


0.466 


93.3 


75 


148 


163 167 


6 4816 




6244 


8.6 


32 


28.52 


3.2833 


0.0008 


9 2 25.2 


2.832 


0.473 


93-3 


61 


81 


145 263 


9 4779 




6245 


8.8 


32 


33.37 


3.2523 


0.0007 


. 7 43 45.5 


2.839 


0.468 


93.5 


147 


161 




7 4638 




6246 


•8.2 


18 32 


36.54 


+3.2324 


—0.0006 


-6 52 45.» 


+2.843 


+0.466 


93-4 


5 Beob.i 




6 4817 




6247 


9.1 


32 


51.04 


3.2185 


0.0005 


6 17 11.3 


2.864 


0.463 


93.1 


84 


150 




6 4820 




6248 


9.1 


32 


58.49 


3.2438 


0.0006 


7 21 55.6 


2.875 


0.467 


93.1 


70 


160 




7 4640 




6249 


8.7 


32 


59.09 


3.2750 


0.0008 


8 41 30.9 


2.876 


0.472 


93.1 


77 


161 




84665 




6250 


8.8 
» Z 


32 
Z.75 148 


59.57 
153 i^ 


3.3082 
►3' »67 


0.0009 


10 5 28.4 


2.877 


0.476 


93.1 


81 


154 




10 4738 



1^0 

Ao 



t 



&0 
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Nr. 



Gr. 



A.R. 1900 



Pracc, 



Var. 
saec. 



DecL 1900 



Praec. 



Var. 
saec. 



Ep. 



Zonen 



B.D. 



Ko 

ff 

ßo 

% 



K2. 



6251 
6253 
6253 
6254 
^6255 

6256 
6257 
6258 
6259 

6260 
6261 

6262 

6263» 
^6264 
6265 

6266 
6267 

6268 

6269 
•6270 

6271 
6272 

6273 
6274 

6275 

6276 

6277 

—([6278 

6279 

«i4'628o 

6281 
6282 

6283 

6284 

6285 

6286 
6287 
6288 
6289 
6290 

6291 
6292 

6393 
6294 
6295 

6296 

6297 
6298 
6299 
6300 



8.3 

8.8 
8.9 
8.6 
9.1 

8.9 
6.1 
9.0 

9.1 
8.7 

8.2 
9.2 
7.7 
9.1 
7.5 

9.0 
9.0 
8.7 
8.3 
8.9 

8.9 
9.0 
9.0 

9.3 
8.0 

9.3 
9.0 
8.6 

6.8 

•8.7 
9.0 
9.0 

'8.9 
8.2 

•9.0 
6.0 
9.0 
8.8 

•8.8 

8.1 
9.2 
8.5 
8.5 
8.6 

8.9 
9.0 
9.0 
8.9 

7.5 



18»* 



18 



33"i6!67 
33 38.04 
33 42.67 

33 50.06 

34 10.92 



18 34 
34 
34 
34 
34 

18 34 
35 
35 
35 

35 

18 35 
35 
35 
36 
36 



1513 
34.98 
39.69 
45-47 
45-57 

52.78 
7.85 
II. 16 
18.71 
20.42 

39.66 

42.53 

47.69 

3.22 

II.OI 



18 36 12.71 

36 13.02 

36 14-13 

36 16.45 

36 17.87 

18 36 19.63 

36 32.96 

36 46.90 

36 47.89 

36 53-33 



36 
36 
36 
37 
37 



53-57 
57.89 
59.68 

10.37 
10.52 



18 37 12.10 

37 "2.33 

37 18.64 

37 20.33 

37 28.25 

18 37 34-82 

37 36.33 

37 42.11 

37 46.17 

37 46.91 

18 37 49.48 

37 55.31 

37 58.75 

38 0.63 

38 3-39 



+3*2136 
3-^573 
3.2070 

3-2723 
3.2439 

+3-2455 
3-2556 
3.2656 
3.2430 
3.2084 

+3.2875 
3.2618 
3.2069 
3-2599 
3-2775 

+3-2643 
3.2680 

3.2944 
3.2728 
3.2270 

+3.2618 
3.2151 
3.2383 
32567 
3.2433 

+3-2547 
3.2870 
3.2870 
3.2852 
3.2448 

+3-2956 
32324 
3.2427 
3.2445 
3-2519 

+3.2944 
3-2387 
32532 
3-2360 
3.3074 

+3.-2879 
3.2094 
3-2536 
3.2364 
3.2331 

+3.2801 

3.2142 

3.2850 

3.29U 

' 3.2065 



—0:0005 
0.0008 
0.0006 
0.0009 
0.0007 

—0.0007 
0.0008 
0.0008 
0.0007 
0.0006 

—0.0009 
0.0009 
0.0007 
0.0009 
0.00 10 

—0.0009 
0.0009 

O.OOIl 

0.0010 
0.0008 

—0.0009 
0.0007 
0.0008 
0.0009 
0.0008 

—0.0009 

O.OOIl 
O.OOI I 
O.OOIl 

0.0009 

—0.0012 
0.0009 
0.0009 
0.0009 
0.00 10 

—0.0012 
0.0009 
0.0010 
0.0009 
0.0013 

—0.0012 
0.0008 
0.00 10 
0.0009 
0.0009 

— 0.001 1 
0.0009 
0.0012 
0.0012 
0.0009 



-6* 4' 39?i 

7 56 51-9 
5 48 0.7 

8 35 5-5 
7 22 27.7 

-7 26 37.5 

7 52 48.2 

8 18 16.1 

7 20 27.6 
5 51 45.7 

-9 13 530 

8 8 50.0 

5 47 57.7 
8 3 53.9 
8 48 36.9 

—8 15 11.6 

8 24 41.6 

9 31 43-7 

8 37 6.3 

6 40 3-« 

8 54.1' 

9 16.3 

9 1.7 
56 10.2 

2» 55.1 

-7 51 8.0 

9 13 22.6 
9 13 34.0 
9 8 54.0 

7 25 58.4 



-8 
6 

7 
7 
7 



-9 35 10.5 

6 54 5.9 

7 20 27.4 
7 25 2.3 
7 44 2.9 

—9 32 14.2 

7 10 12.0 

7 47 21.8 

7 3 20.3 

10 5 19.0 

-9 16 1.7 

5 55 5-7 
7 48 48.5 
7 4 37." 

6 56 8.0 

-8 56 17.8 

6 7 19.5 

9 8 42.4 

9 25 7.3 

5 47 37-6 



-h2!90i 
2.932 

2.939 
2.950 
2.980 

+2.986 
3.014 
3.021 
3.029 
3.030 

+3.040 
3.062 
3.066 

3.077 
3.080 

+3.108 
3.112 
3.1 «9 
3.141 
3.153 

+3-155 
3.156 
3.^57 
3.160 
3. »63 

+3.165 
3. '84 
3.204 
3.206 
3.214 

+3.214 
3.220 
3.223 
3.238 
3.238 

+3.241 
3.241 
3.250 
3.252 
3.264 

+3.273 
3.275 
3.284 
3290 
3.291 

+3.294 
3.303 
3.308 
3.3>o 

3.3 U 



+07462 
0.469 
0.461 
0.470 
0.466 

+0.466 
0.468 

0.469 
0.466 
0.461 

+0.473 
0.469 
0.460 
0.468 
0.471 

+0.469 
0.470 
0.474 
0.470 
0.464 

+0.468 
0.462 

0.465 
0.467 

0.465 

+0.467 
0.472 
0.472 
0.471 
0.465 

+0.473 
0.464 
0.465 
0.465 
0.466 

+0.473 
0.465 
0.466 
0.464 
0.474 

+0.472 
0.461 
0.466 
0.464 
0.464 

+0.471 
0.461 
0.471 
0.472 
0.460 



93.1 
93." 
93.1 
93.1 
93.5 

93-» 
93.1 
93.1 
94.1 
93.0 

92.9 

94.3 
92.9 

93.3 93.1 
93.0 

93.1 
93-1 
92.9 

930 
93.1 
94.6 
93.1 
93.5 
93-1 
93-5 

94.3 95.1 
93.1 
93-1 
92.9 

93.5 

93-5 
93.1 
94.1 
93.5 
94.1 

93-5 
94.1 
94.1 

94.1 
94.1 

94.1 
93.6 
93-6 
94.1 
93-1 
94.1 
94.1 
94.1 
94.1 
93-6 



80 164 

71 161 

75 153 

79 152 

147 156 

156 266 

71 160 

79 158 
163 267 

73 150 

61 81 167 

83 270 333 

73 75 '50 

77 158a 161 

66 149 

83 152 
163 265 

61 145 

66 149 

80 153 

263 265 

84 168 

147 160 
71 167 

148 156 

71« 269 333 

81 154 
81 154 
61 145 

148 156 

145* 164 

80 153 

163 266 
148 156 
160 266 

M5* 164 

167 267 

160 269 

161 267 
168* 269 

154 265 

73 263 

147 167 

161 267 

75 153 

77 333 

84 334 

154 270 

164 270 
73 263 



6*4823 

7 4642 
5 4714 

8 4668 

7 4644 

7 4645 

7 4648 

8 4670 

7 4650 
5 4717 

9 4790 

8 4672 

5 4719 
8 4674 
8 4675 
8 4676 

8 4677 

9 4791 
8 4679 

6 4835 

8 4680 

6 4836 

7 4659 
7 4660 
7 4661 

7 4663 

9 4793 
9 4795 
9 4796 
7 4664 

9 4798 

6 4843 

7 4667 
7 4669 
7 4668 

9 4800 
7 4670 
7 4672 

7 4673 
10 4764 

9 4802 

5 4734 
7 4675 

7 4677 

6 4852 

8 4685 
6 4853 

9 4804 
9 4805 
5 4736 



^ Z. 150: DpL^ maj. 
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Nr. 



Gr. 



A.R. 1900 Praec. 



Var. 
saec. 



Decl. 1900 



Praec. 



Var. 
saec. 



Ep. 



Zonen 



B.D. 



6301 
6302 
6303 
6304 
6305 

6306 
6307 
6308 
6309 
6310 

6311 
6312 
63>3 
6314 
6315 

6316 

6317 
6318 

6319 
6320 

6321 

6322 

6323 

6324 

6325^ 

6326 

6327 
6328 
6329 
6330 

633« 
6332 
6333 
6334 
•6335 

6336 
6337 
6338 
6339 
6340 

•6341 
6342 
6343 
6344 
6345 
6346 

6347 
6348 

6349 
6350 



5.0 

7.4 
8.8 

8.3 
9.0 

8.1 
6.0 
8.9 
8.6 
9.0 

8.0 
8.7 

•7.5 
8.9 

•8.1 

•8.8 
8.8 
8.8 
8.6 
9.0 

9.0 
8.0 
8.6 
8.1 

8.1 
8.4 
8.8 
8.8 
7-2 

8.6 
9.0 

7.9 
7.0 

9.1 

7-1 
8.7 
5.9 
8.7 
9.0 

9.1 
8.7 
9.1 
9.3 
8.8 

8.8 
8.6 

9.3 
8.4 
9.0 



18** 38" 4?47 
38 7-35 
38 13.77 
38 18.18 
38 1916 



18 



18 



38 
38 
38 
39 
39 

39 
39 
39 
39 
39 



22.57 
27.78 

32.93 
2.77 

2.97 

9.42 

9.71 
18.24 

«93" 
21.98 



»8 39 27.59 

39 32.80 

39 42.56 

39 49.7« 

40 130' 



18 40 
40 
40 
40 
40 

18 40 
40 
40 
41 
41 

18 41 
41 
41 
41 
41 

18 41 
41 
42 
42 

42 



13.22 
15.85 
22.97 
24.02 

32.49 
40.16 
41-74 
49.40 
3.97 
10.30 

12.34 
17.11 

23.55 
29.69 
32.89 

47.«4 
55-20 
8.64 
17.80 
19.12 

18 42 21.63 

42 24.62 

42 36.41 

42 39.55 

42 51.28 



18 



9.46 
XI.29 
11.60 
11.74 
"6.93 



+3!2668 
3.2690 

3.2344 
3.2540 
3.2981 

+3.2820 
3.2326 
3.2150 

3-2513 
3.291 1 

+3.2395 
3.2505 
3.2260 

3.2634 
3.2284 

+3.2214 
3.2502 

3.293» 
3.2361 
32154 

+3.2503 
3.2726 
3-2241 
3.3072 
3.2948 

+3.2192 
3.2207 
3.2167 
3.2702 
3.2629 

+32585 
3.2617 

3.2295 
3.2503 
3.2142 

+3.21 10 

3.2907 
3.2065 

3.2345 
3.2281 

+3.2188 

32377 
3.2837 
3.2859 
3.2466 

+3.2740 
3.2241 
3-2770 
3.2396 
3.2132 



-0:0009 

O.OOII 

0.0010 

O.OOII 

0.0013 

-0.0012 
0.00 10 
0.0009 

O.OOII 

0.0013 
-0.0010 

O.OOII 

0.00 10 
0.0012 
0.00 10 

-0,0010 
0.0012 
0.0014 

O.OOII 

0.0010 

-0.0012 
0.0013 

O.OOII 

0.0015 
0.0014 

-0.00 10 
0.00 10 
0.00 10 
0.0014 
00013 

-0.0013 
0.0013 
0.0012 
aooi3 

O.OOII 
-O.OOII 

0.0015 

O.OOII 

0.0013 
0.0012 

-0.0012 
0.0013 
0.0015 
0.0015 
0.0014 

-0.0015 
0.0013 
0.0016 
0.0013 
0.0012 



.8«» 22*26:5 

8 28 0.6 

6 59 27.1 

7 49 48.8 

9 42 10.8 

-9 I 21.9 

6 54 59-7 

6 9 430 

7 43 10.7 
9 24 39.5 



-7 12 

7 41 
6 38 

8 14 

6 44 
-6 26 

7 40 

9 30 
7 4 
6 II 



42.5 
6.0 
«5.0 
"2.3 
19.4 

31.5 
33.8 

2.5 
19.1 

0.8 



» Z, 145: 8?9, Z. 154: DpL (8?9 9"o)? 



-7 40 57.2 

8 38 7.8 
6 33 32.8 

10 6 11.8 

9 34 40.9 

—6 21 24,2 

6 25 4.0 

6 14 44.9 

8 32 18.3 

8 13 32.5 

-8 2 16.8 

8 10 27.2 

6 47 48.5 

7 4" 9-5 

6 8 47.0 

—6 o 21.4 

9 24 57.8 

5 48 44.4 

7 o 55.7 

6 44 38.6 

—6 20 31. 1 

7 9 16.6 
9 7 18.8 
9 13 4.8 

7 32 26.7 

-8 42 44.9 

6 34 32.8 

8 50 22.7 

7 14 35-4 
6 6 25.3 

med. 



+3?3i6 
3.320 
3.329 
3-336 
3.337 

+3-342 
3-350 
3.357 
3.400 
3.400 

+3-409 
3-410 
3.422 
3.424 
3-427 

+3.435 
3-443 
3.457 
3.467 
3-501 

+3-501 
3-505 
3.5"5 
3.516 

3.529 

+3.540 
3.542 

3-553 
3.574 
3.583 

+3.586 

3.593 
3.602 

3.61 1 

3.615 

+3.636 
3.647 
3.667 
3.680 
3.682 

+3-685 
3-689 
3-706 

3-7 »I 
3-728 

+3-754 
3.756 
3.757 
3-757 
3.764 



+o!47o 
0.469 

0.464 
0.466 

0.473 

+0.471 
0.464 
0.461 
0.465 
0.471 

+0.464 
0.465 
0.462 
0.467 
0.462 

+0.461 
0.465 
0.472 
0.463 
0.461 

+0.465 
0.469 
0.462 
0.473 
0.47^ 

+0.461 
0.461 
0.461 
0.468 
0.466 

+0.465 
0.466 
0.461 
0.464 
0.459 

+0.459 
0.470 
0.458 
0.462 
0.461 

+0.460 
0.462 
0.469 
0-470 
0.464 

+0.467 
0.460 
0.468 
0.462 
0.458 



930 
95.1 
93.6 
93.« 

95.1 
93.1 
93.6 
93.« 
93-5 

93-5 
93-1 
94-0 
93-1 
94.1 

94.2 
93.2 
92.9 

93-5 
93.1 

94.1 
93.0 
93-1 
93.5 
93.5 

93.1 
93-1 
93-1 
94.1 
93.6 

94.1 
93.1 
93.0 
93.1 
93.6 

93.5 
93.1 
93.1 
93.5 
93.1 

93-1 
93-5 
93-1 
93.5 
94.1 

93.0 
93-1 
94.1 
94.1 

93-1 



Fund. Cat 

66 149 
266 334 



148 
81 



269 333 



75 



84 263 



71 

M5 

"47 

71 
152 

83 
153 

'63 
71 
61 

147 
75 

156 
77 
80 

M5 
"45 

73 
73 
80 

"58 
83 
158 265 



83 

75 

7» 

148 

148 
81 
84 

»47 
75 

73 

«47 

81 

«45 



156 266 



77 
80 



67 
68 



53 



56 

63 

61 

56 
265^ 

64 
265^ 

263 265» 
48 155 
81 167 
61 
60 

266 
49 
50 

54 
54 

52 
61 

53 
265 
49« 263 



49 
50 

55 
61 

52 
54 
60 
56 
63 

63 

55 
64 
64 



49 
50 



161 265 

155 266 

84 "53 



8«i 

8 

7 

7 

9 

9 
6 
6 

7 
9 

7 
7 
6 
8 
6 

6 
7 
9 
7 
6 

7 
8 
6 
10 
9 

6 
6 
6 
8 
8 

8 
8 
6 

7 
6 

6 
9 
5 
7 
6 

6 
7 
9 
9 
7 

8 
6 
8 

7 
6 



^686 

687 
681 
683 
809 

4811 

4859 
4860 
4687 
4815 

4689 
4688 
4869 
4692 
487" 

4872 
4692 
4819 
4694 
4879 

4696 

4695 
4882 
4788 
4828 

^885 
^886 
^888 
^699 
^70l 

^702 
^703 

^893 
^700 

^894 

4897 
4835 

4760 

4710 
4905 

^906 
^7'3 

^838 
^839 

^7>7 

^"2 

^910 
^7"3 

^21 

^912 



% 

t 

h 

& 
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Zone —6* bis —lo^ Wien-Ottakring. 



129 



Nr. 



Gr. 



A.R. 1900 



Praec. 



Var. 
saec. 



Ded. 1900 



Praec. 



Var. 
saec 



Ep. 



Zonen 



B.D. 






6351 
6353 
6353 
6354 
6355 

6356 
6357 
6358 
6359 
6360 

6361 
6362 
6363 
6364 
6365 
6366 

6367 
6368 
6369 
6370 

6371 
6373 
6373 

— |p374' 
6375 

6376 
6377 
6378 
6379 
6380 

6381 
6383 

6383 
6384 
6385 
6386 

6387 

6388 

6389 

-6390 

6391 

-+6392 

JU393 
6394 
6395 
6396 
6397 
■^98 
6399 
6400 



6.3 
9.0 

•8.7 
8.6 
7-5 
8.8 
8.7 

•8.9 
7.0 

9.1 

•7.9 
8.7 

•8.8 
9.2 

•7.8 

8.6 
8.8 
8.9 
8.6 
8.8 

9.0 
8.7 
8.9 
7.0 
8.6 

8.8 
8.5 
9.1 
8.7 
9.0 

8.4 
8.8 

8.9 
6.1 
8.6 

8.6 
8.1 
7-4 
8.9 
8.9 

9.0 
8.8 

8.9 
8.6 

8.9 
9.0 
8.7 
9.2 
8.8 
7.8. 



i8' 



43"*i8!io 
43 25.53 
43 29.24 
43 30.39 
43 32.01 



18 



18 



40.42 
41.61 
45.28 

53.23 
3.80 

9.08 

9-49 
19.86 
20.02 
21.09 

24.67 
29.76 
36.79 
38.78 
44 39.30 

18 44 41.75 

44 43.30 

44 45-26 

44 5431 

44 57.98 

18 45 1.63 



18 



44 



45 
45 
45 
45 



5.75 

7.05 

7.37 

11.05 



18 45 15.41 

45 20.64 

45 28.20 

45 38.46 

45 44.35 

18 45 46.04 

45 47.15 

45 47.67 

45 50.43 

45 50.48 

18 45 54.81 

45 55.54 

45 58.19 

46 11.26 

46 13.24 

18 46 21.47 

46 3 '.02 

46 36.44 

46 37.48 

46 38.22 



+3*2134 
3.3839 
3.2828 
3.2212 
32705 

+3.2357 
3.3057 
3.3334 
3.2670 

3.317» 

+3.3497 
3.3839 
3.21 12 
3.2323 
3.2119 

+3.2643 
3.2474 
32798 
3.2687 
3.2812 

+3.2247 
3.2228 
3.2127 
3.2575 
3.2427 

+3.3335 
3.3367 
3-2977 
3.3436 
3.2802 

+3-2558 
3.259« 
3.3025 
3.3012 
3-2549 

+3.2196 
3.2583 
3.2598 
3.2839 
3.2890 

+3.2213 
3.2210 
3.2392 
3.3004 
3.2691 

+3.2897 
3.2891 
3.3842 
3.3490 
3.3848 



.-0700I2 
0.00 1 6 
0.0016 
0.0012 
0.0015 

-0.0014 
0.0018 
0.0014 
0.0015 
0.0013 

-0.0015 
0.0016 
0.0013 
0.0014 
0.0013 

-0.0016 
0.0015 
0.0017 
0.0016 
0.0017 

-0.0014 
0.0014 
0.0013 
0.0015 
0.0014 

-0.0015 
0.0015 
0.0018 
0.0015 
0.0017 

-0.0016 
0.0016 
0.0019 
0.0019 
0.0016 

-0.0014 
0.0016 
0.0016 
0.0018 
0.0019 

-0.0014 
0.0014 
0.0015 
0.0020 
0.0017 

-0.0019 
0.0019 
0.0018 
0.0017 
0.0018 



-6<» 6'59?i 

9 8 5.8 

9 5 33.3 

6 27 22.1 

8 34 12.7 

-7 4 39.3 

10 3 47-6 

6 56 19.5 

8 25 26.8 
6 16 33 5 

-7 40 48.6 

9 8 23.1 
6 I 33.1 
6 56 7.2 

6 3 25.5 
—8 18 21.3 

7 35 8.2 

8 58 9.9 

8 29 59.6 

9 1 51-7 
—6 36 46.1 

6 31 52.4 

6 5 37.4 

8 I 20.7 

7 23 3-3 
-6 59 23.2 

7 7 36.9 

9 44 18.4 
. 7 25 35-6 

8 59 37.4 

-7 57 13.3 

8 5 45-3 

9 56 37.0 
9 53 35.6 
7 54 56.6 



33 45.6 

3 44.0 

7 37.3 

9 39.4 

22 28.7 

28 II. I 

27 31.1 

14 41.2 

51 34-4 



8 31 26.0 

-9 34 38.5 

9 33 5.7 
9 10 39.2 
7 39 52.9 
9 12 6.0 



+3^766 

3.777 
3.782 
3784 
3.786 

+3.798 
3.800 
3-805 
3.816 
3.832 

+3839 
3.840 
3.855 
3.855 
3.856 

+3.861 
3.869 

3.879 
3.882 
3.882 

+3.886 
3.888 
3.891 
3.904 
3.909 

+3.914 
3.920 
3.922 

3923 
3-928 

+3.934 
3.941 
3953 
3.953 
3.975 

+3978 
3.979 
3.980 
3.984 
3.984 

+3990 
3.991 
3-995 
4.014 
4.017 

+4.028 
4.042 
4.050 
4.051 
4.053 



+0U58 
0.468 
0.468 
0.459 
0.467 

+0.461 

0.471 
0.461 
0.466 
0.459 

-1-0.463 
0.468 
0.458 
0.461 
0.458 

+0.465 
0.463 
0.468 
0.466 
0.468 

+0.460 
0.460 
0:458 
0.464 
0.462 

+0.460 
0.461 
0.469 
0.462 
0.467 

+0.464 
0.464 
0.470 
0.470 
0.464 

-M>.458 
0.464 
0.464 
0.467 
0.468 

+0.458 
0.458 
0.461 
0.470 
0.465 

+0.468 
0.468 
0.468 
0.462 
0.468 



93.1 
93.5 
93.1 96.2 
93.6 
93.1 
98.0 
93.5 
94.1 
93.1 
93.6 

93.1 
93.5 
93.0 
93.1 
93.0 

931 
94.1 
94.1 
93-6 
94.5 

93.1 
94.1 

93.6 
94.0 
94.1 

93.9 
94.6 
94.1 
94.6 
93.2 

94.1 
93.1 
94.1 
94.1 
94.1 

93.1 
94.1 
93.1 
94.1 
95.1 

93.1 
93.1 
94.0 

93-6 
94.3 

93.5 
95.1 
93.6 
93.1 
931 



84 153 

145 154 

8i* 154 428^ 

148 163 

77 153 

147 431 
61 269 

i6o* 265 

79 149 

148 163 

71 »56* 

145 167 

75 150* 

80 160 

75 150* 

83 149 

71 333 

161 269 

77 158 372 

145 333 

73 153 

168 270 

148 167 

152 265 

155 366 

147 155 375 

263 267 

154 269 

263 266 

61 145 161 

152 267 

83 158 

163 270 

164 270 

156 367 

73 167 

158 365 

79 149 

164 271 

371 334 

84 168 
84 168 

147 363 

148 163 

77 372 333 

145 160 

269 334 

81 263 

71 156 

81 154 



913 
840 

841 
916 
714 

723 
815 
917 
717 
919 

726 

847 
922 
921 
933 
721 
729 
849 
733 
850 

924 
925 
,926 
726 
733 

735 
736 
853 
737 
854 

739 
729 
858 
859 
740 

939 
733 

733 
862 
861 

933 
933 

741 
863 

736 

864 
866 
867 

744 
868 



I; 



V. 
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Ko 
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Nr. 



Gt. 



A.R. 1900 



Praec. 



Var. 
saec. 



DecL 1900 



Praec. 



Var. 
saec. 



£p. 



Zonen 



B.D. 



6401 

6402 

6403, 

6404 

6405 

6406 
6407 
6408 
6409 
6410 

641 1 
6412 

6413 
6414 

6415 
6416 
6417 
6418 
6419 
6420 

6421 
6422 

6423 
6424 

6425 

6426 
6427 
6438 
6429 
6430 

6431 
6433 
6433 
6434 
6435 

6436 
6437 
6438 

6439 
6440 

6441 
6442 
6443 
6444 

6445 

6446 
6447 

6448 
6449 
6450 



8.9 
9.0 
7.8 
8.7 
8.9 

8.8 

8.9 
9.2 

8.9 

7.7 

9.4 

6.5 
8.8 
9,0 
8.8 

9.0 
8.9 
•8.7 
8.5 
8.7 

•8.7 
•9.0 

7.5 
•9.2 

8.8 

'8.9 

8.9 
8.8 
8.8 
8.7 

8.8 
9.0 
7.8 

8.9 
•9.0 

8.8 

9.5 
9.0 

8.3 
9.5 

91 
8.5 
8.8 
9.2 
9.0 

8.3 
9-3 
9.0 
8.2 
7.3 



18«« 



18 



18 



18 



18 



18 



18 



18 



18 



^6■■ 38^58 

^6 42.20 

^6 43.78 
^6 44.35 

^6 50.66 



53.04 
5.57 
6.95 

13.81 

24.56 

28.22 
32.09 
36.16 
38.66 
40.31 
41.12 
47.54 
53-39 
54.71 
o.is 

1.85 

9.37 

26.92 

35-54 
44.53 



^8 44.90 

^8 46.65 

f8 48.57 

^8 52.46 

i8 59.09 



«.97 

4.41 

6.81 

12.07 

"3.05 

18.44 

22.85 

3'.2i 

37.67 

47.73 

56.80 

59.«6 

>-39 

4-44 

7.23 

12.03 
16.00 
19.99 
20.68 

25.57 



-4-3!2III 

3.2501 
3.2422 
3.2360 
3.2316 

+32775 
3.2673 
3.2813 

3.2479 

3.2095 

+3.2804 

32963 

3-2194 
3.2472 
3.2162 

+3.2560 
3.2377 
3.2751 
3.2192 
3.2259 

+3.2727 
3.2596 
3.2913 
3.2943 
3.2484 

+3.2155 
3.2587 
32435 
3.2672 

3-2499 

+3.2239 
3.3046 
3.2119 
3.2070 
3.2932 

+3.2824 
3.2641 
3.2824 
3.2780 
3-2728 

+3.2162 
33048 
3.2634 
3.2212 
3.2368 

+3.2888 
3.2942 
3.2638 

3.2277 
3.2775 



— o!ooi4 
0.0017 
0.0016 
0.0016 
0.0016 

—0.0018 
0.0018 
0.0019 
0.0017 
0.0014 

—0.0019 
0.0020 
0.0015 
0.0017 
0.0015 

—0.0017 
0.0016 
0.0019 
0.0016 
0.0016 

—0.0019 
0.0018 
0.0021 
0.0021 
0.0018 

—0.0015 
0.0018 
0.0017 
0.0019 
0.0018 

—0.0016 
0.0022 
0.0015 
0.0016 
0.0021 

—0.0020 
0.0020 
0.0021 
0.0021 
0.0020 

—0.0017 
0.0023 
0.0020 
0.0017 
0.0018 

—0.0022 
0.0022 
0.0020 
0.0018 
0.0021 



-6» 2' 9!2 

7 42 47.2 

7 22 38 9 

7 6 38.5 

6 55 20.5 

-8 53 37.1 

8 27 29.4 

9 3 12.7 

7 37 3«.4 

5 58 11.9 

—9 I 19.0 

9 41 50.2 

6 23 50.6 

7 36 0.6 

6 15 3«.7 

-7 58 3'-» 

7 n 36.7 

8 47 59.6 
6 23 29.0 

6 41 3.4 
-8 41 43.2 

8 7 56.2 

9 29 37-2 
9 37 33.0 

7 39 29.9 

-6 14 7.4 

8 6 11.9 

7 26 57.0 

8 27 55.7 

7 43 18.8 
-6 36 5.8 

10 3 49.3 

6 4 55.8 

5 52 8.5 

9 34 58.7 

—9 7 22.1 

8 20 9.8 

9 7 29.9 
8 56 11.5 
8 43 1.0 

—6 16 27.1 

10 4 54.4 

8 18 47.2 

6 29 25.8 

7 9 57.7 



-9 24 16.5 
9 38 11.3 
8 20 2.3 
6 46 23.0 
8 55 20.9 V 



•053 
.058 
.060 
.061 
.070 

.072 
.091 

093 
.103 
.119 

124 
.129 

135 
»39 
.141 

.142 

151 
,160 

161 
.169 

172 
.182 
.207 
.220 

232 

233 
235 
238 

244 
253 

257 
.261 
.264 
272 

273 
.281 
.287 
299 
.308 
323 

336 
339 
342 
346 
350 

357 
363 
368 
370 
376 



+o?457 
0.462 
0.461 
0.460 
0.460 

+0.467 
0.464 
0.466 
0.462 
0.456 

+0.466 
0.468 

0.457 
0.461 

0.457 

+0.463 
0.460 
0.465 

0.457 
0.458 

+0.465 
0.463 
0.467 
0.468 
0.461 

+0.457 
0.462 
0.460 
0,464 
0.461 

+0.457 
0.468 

0.455 
0.455 
0.467 

+0.465 
0.463 
0.465 
0.465 
0.464 

+0.455 
0.468 
0.463 
0.456 
0.459 

+0.466 
0.467 
0.463 
0.457 
0.465 



93.0 
94. 1 
94.1 
94.1 
93.1 

94.0 
94.1 
93.6 
93.1 
93.0 

94.1 

93.5 
93.1 
93.5 
94.1 

94.1 
93.5 
94.1 
93.1 
93.1 

94.1 
93.6 94.1 
93.5 
94.1 
93.1 

94.1 
94.1 

94.1 
93.1 
93.6 

'93.1 
94.1 
94.« 
94.6 

93-5 

93.1 
94.1 
93.1 
93-1 
94.1 

93.1 
93-5 
94.1 
93.6 
93.5 

95.1 
94.6 98.5 
94.1 
93.1 
94-1 



75 150 

164 266 

f6i 266 

155 267 

80 153 

152 265 

149 270 

148 167 
71 168 
75 150 

163 270 
145 160 

84 153 

147 156 

164 271 

168 267 

»47 155 

158 265* 

80 153 
73 167 

158 265^ 

79*a 161 269 

«45 164 

i6o* 270 

7« 156 

150 271 

149 267 
163 266 

77 «6i 

147 167 

84 153 

154 272 

152 272 

263 275 

148 i6o* 

81 154 
168 265 

81 163 

83 158 

167 269 

84 150 
145 164 

168 270 
80 263 

147 155 

271 333 

"48 333 428 431 

161 265 

73 152 

149 267 



6*. 

7 

7 

7 

6 

8 
8 
9 
7 
6 

9 
9 
6 

7 
6 

8 

7 
8 
6 
6 

8 
8 
9 
9 
7 

6 
8 

7 
8 

7 

6 

10 

6 

5 

9 

9 
8 

9 

8 

8 

6 
10 
8 
6 
7 

9 
9 
8 
6 
8 



938 
745 
746 
^747 
939 

^740 

f74i 
^870 

^750 
^94I 

4875 
4876 
♦942 
4753 
4943 

^47 
^55 
^748 
^944 
^946 

^49 

^886 
^888 
^759 

»949 

^54 
J76i 

^56 
^763 

^952 
j859 
^953 
^804 
^895 

4896 
4760 
4900 
476*1 
4763 

^959 
^870 

^764 
^96o 

^766 

4906 

4908 
4766 
4964 

4767 
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Nr. I Gr. 



A.R. 1900 



Praec. 



Var. 
saec. 



DecL 1900 



Praec 



Var. 
saec. 



Ep. 



Zonen 



B.D. 



645' 
6452 
6453 
6454 
6455 

6456 
6457 
6458 
6459 
6460 

6461 
6462 
6463 
6464 
6465 

6466 
6467 
'6468 
6469 
6470 

6471 
6472 
•iK473 
Hr6474 
6475 
6476 
6477 
6478 
6479 
6480 

6481 
6482 
6483 
6484 
6485 

6486 
6487 
6488 
6489 
6490 

6491 
JS492 
6493 
6494 
6495 
6496 
6497 
6498 
6499 
6500 



7.9 
9.2 
8.8 

9.5 
8.8 

9.2 
8.6 
9.0 
9.1 
8.7 

8.3 
8.0 

8.5 
8.2 
8.8 

9.2 
9.0 
8.9 

8.9 

8.5 
9.0 

9.3 
8.9 
8.9 

9.1 
8.8 

9.1 
9.0 
8.8 

8.7 
9.1 
8.7 
8.9 
7.7 

8.7 

9.1 

7.3 

•8.0 

8.7 
9.0 
9.2 
9.3 
8.9 
8.7 

9.1 
•8.8 
9.2 
7.2 
8.6 



»8'' 50" 33-82 
50 3396 
50 34.61 
50 36.01 
50 40.03 



18 



50.65 

55-81 

1.38 

2.18 

7.84 



18 51 
51 



15.01 
17.52 

5> 25.93 

5« 27.78 

5' 31.34 

18 51 32.22 

51 33.99 

5' 37.60 

51 42.35 

51 54.57 

18 52 II. 17 

52 16.49 
52 27.26 
52 27.45 
52 45-91 



18 



18 



18 



18 



18 



52 
52 
52 
53 

53 

53 
53 
53 
53 
53 

53 
53 
53 
53 
53 

54 
54 
54 
54 
54 

54 
54 

54 
55 
55 



47-7' 
48.62 

56.95 
10.04 
12.05 

21.11 

28.75 
37.20 

38.34 
39-37 
40.00 

44.49 
49.62 
49.70 
51.40 

9-72 

15.71 
16.11 
25.32 
31. «6 

43-21 

46.55 
52.88 

5.49 
7.93 



+3f2o66 
3.2365 

3-2207 

3.2915 
3.2609 

+3.2703 
3.2813 

3.2645 
3-2139 
3.21 15 
+3.2719 
3.2689 

3-2343 
3-2051 

32735 
+3.2601 
3.3043 
3-2791 
3-2091 
3.2627 

+3.3002 
3.2275 
3.2511 

♦ 3.2809 
3.2182 

+3.2994 
3.2891 
3.2125 

3.2575 
3.2848 

+3.2642 

3-2434 
3.2642 
3.2301 
3.281 1 

+3.2950 
3-2944 
3.23 '8 
3.2622 
3.2385 

+3.2889 

3.2915 
3.2141 
3.2328 
32774 

+3.2303 
3.2676 
3.2659 
32442 
3.2611 



-o!ooi6 
0.0018 
0.0017 
0.0022 
0.0020 

-0.0021 
0.0022 
0.0021 
0.0017 
0.0017 

-0.0021 
0.0021 
0.0019 
0.0017 
0.0022 

-0.0020 
0.0024 
0.0022 
0.0017 
0.0021 

-0.0025 
0.0020 
0.0021 
0.0023 
0.0019 

-0.0025 
0.0024 
0.0018 
0.0021 
0.0024 

-0.0022 
0.0020 
0.0023 
0.0021 
0.0024 

-0.0025 
0.0025 
0.0021 
0.0023 
0.0021 

-0.0025 
0.0025 
0.0019 
0.0021 
0.0024 

-0.0021 
0.0023 
0.0023 
0.0023 
0.0024 



-5'5»'42r7 

7 9 26.7 
6 28 29.1 
9 31 '3.8 

8 12 37.0 

-8 36 58.1 

9 5 »8.8 
8 21 56.4 
6 10 39.8 

6 4 35.0 
-8 41 0.7 

8 33 32.5 

7 4 13-3 
5 47 47-2 

8 45 38.1 

— 8 II 0.0 
10 4 43.0 

9 o 2.4 

5 58 33-5 

8 18 1.8 

-9 54 27.2 

6 46 58.3 

7 48 6.2 

9 5 6.1 
6 22 41.7 

-9 52 55-5 

9 26 30.0 

6 7 48.7 

8 4 44.9 

9 15 33-2 

— 8 22 31.8 

7 28 47.3 

8 22 33.2 

6 54 7.7 

9 6 18.2 

-9 42 3-3 

9 40 32.3 

6 58 39.9 
8 17 41.4 

7 16 10.9* 



-9 26 

9 33 

6 12 

7 I 

8 57 

-654 
8 32 
8 27 

7 3« 

8 15- 



44-7 
28.4 
31.' 
39-2 
12.0 

59.3 
0.6 

35-6 
18.2 
22.9 



+4?388 
4.388 
4.389 
4.391 
4.397 

+4.412 
4.419 
4.427 
4.429 
4.437 

+4.447 
4.450 
4.462 
4.465 
4.470 

+4.471 
4.474 
4.479 
4.486 

4.503 

+4.527 
4.534 
4.550 
4.550 
4.576 

+4.578 
4.580 
4.592 
4.610 
4.613 

+4.626 
4.637 
4.649 
4.650 
4.652 

+4.653 
4.659 
4.666 
4.666 
4.669 

+4.695 
4.703 
4.704 
+717 
4.725 

+4.742 

4.747 
4.756 
4.774 
4.777 



+0:455 
0.459 
0.456 
0.467 
0.463 

+0.463 
0.464 
0.462 
0.455 
0.454 

+0.463 
0.463 
0.457 
0.453 
0.463 

+0.462 
0.467 
0.464 
0.454 
0.462 

+0.467 
0.456 
0.460 
0.463 
0.455 

+0.467 
0.465 
0.454 
0.460 
0.464 

+0.461 
0.458 
0.461 
0.456 
0.463 

+0.465 
0.465 
0.456 
0.461 
0.457 

+0.464 
0.464 
0.454 
0.456 
0.462 

+0.456 
0.461 
0.460 

0.457 
^^.460 



94.1 
94.5 
93.6 
94.1 
95.2 

94.2 
94.1 
93.1 
93.1 
93.6 

93.1 
94.1 

93." 
94.6 
94.1 

94.1 
93-9 
93.5 
93.9 
93.1 

93.5 
93.1 
94.1 
93.1 
93. i 

93.5 
94.1 
93.0 
93.1 
93.6 

93.0 
93.1 
93.6 
93-1 
93.« 

94.1 
95.3 
93.5 
93.1 
93.9 

93.5 
93.6 
93.0 
93.1 
93-1 

93.1 
93-1 
94.1 
94.1 

94.1 



164 271 

147 334 

80 263 

163 272 

275 334 

'67 275 

154 272 

77 158 

84 150 

75 263 

83 161 

167 267 

7« »55 

153 270 333 

161 271 

168 265 



'45 

148 

73 

77 

'45 
84 



156 266 

54 
61 



81 
80 

'45 



52 
160 269 



75 

83 

148 

77 
7' 
77 
75 
81 

160 
269 
147 
79* 
'47 

'45 
'48 

73 

7' 

81 

75 
86 



60 275 

54 

52* 334* 

58 

63 
64 



50 
49 
63 

49 

55 

49 265 

53 

54 

270 
333 334 

55 

i1>8 

56 263 

61 
64 
50 
55 
64 

53 
63* 



163 265 
156 266 
158 267 



5* 

7 

6 

9 
8 

8 

9 
8 
6 
6 

8 
8 
7 
5 
8 

8 
10 

9 
6 
8 

9 
6 

7 
9 
6 

9 
9 
6 
8 
9 
8 

7 
8 
6 
9 

9 
9 
7 
8 

7 

9 
9 
6 

7 
9 

6 
8 
8 

7 
8 



811 

773 
966 
909 
770 

772 
911 

773 
969 
97' 

774 
776 
780 
816 
778 

780 
879 
9'7 
976 
782 

920 
983 
789 
923 
985 

926 
927 
986 
788 
929 

789 
794 
794 
989 
935 

936 
937 
798 
795 
799 

939 
94' 
993 
806 

943 

998 
4806 
807 
809 
8fo 



1 

% 






'9 
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Nr. 



Gr. 



6501 
6502 

6505 

6506 

6507 

6508 

6509 

«-II 6510 

651 1 
6512 
6513 
6514 
6S'5 
6516 

6517 
6518 

6519 
6520 

6521 
6522 
6523 
6524 
6525 
6526 

6527 
6528 

6529 
6530 

6531 
6532 
6533 
6534 
6535 

6536 
6537 
6538 
6539 
6540 

6541 

6542 

6543 

6544 

6545» 

6546 

6547 
6548 
6549 
6550 



8.1 

9.3 
9.2 

9.5 
*8.4 

9.1 

9.2 

•8.8 

•8.9 

9.5 

8.4 
9.0 
^.o 
9.3 

[4.7] 

9.1 
•8.0 
7.8 
7.9 
8.6 

9.0 
8.2 
8.8 
9.0 
8.1 

8.8 
9.0 
7.8 
8.8 
9.1 

8.6 
9.0 
8.3 
9.3 
8.7 

8.9 

9.3 
8.0 

8.7 
8.8 

9.0 
9.0 

8.9 
7.7 
7.0 

8.9 
9.0 
9.0 
7.1 
7.3 



A.R. 1900 



18'» 55' 



55 
55 



7-95 
8.96 

9.56 

55 21-83 

55 23.88 

18 55 24.53 

55 30- »3 

55 42.48 

55 51-97 

55 53.42 

'8 55 54.29 

56 1.49 
56 5-70 
56 5.76 
56 20.42 

18 56 22.43 

56 27.17 

56 34.15 

56 34.58 

56 44.06 

18 56 49.68 

56 55.21 



57 
57 
57 



6.12 

7-57 
7.63 



18 57 12.03 

57 '7.'6 

57 24.15 

57 24.52 

57 27.14 

»8 57 31-87 

57 39.07 

57 56.81 

58 0.05 
58 5.15 

18 58 40.50 

58 41.00 

58 42.98 

58 44.34 

58 45.55 

18 58 46.81 

58 57-45 

58 58.70 

58 59.86 

59 3-71 
18 59 10.39 

59 i3.«o 

59 21.06 

59 22.07 

59 28.66 



Praec. 



Var. 
saec. 



DecL 1900 



+3?26io 

3-2994 
3.2210 
3.2938 
3.2477 

+3.2 »35 
32598 
3.2261 
3.2469 
3.2941 

+3.2322 
3.2562 
3.2167 

3.2353 
3.2063 

+3.2275 
3.2209 
3.2164 
3.2578 
32645 

+3.2285 
3.2218 
3-2773 
3.2769 
3.2796 

+3.2200 
32452 
3.2517 
3.2806 

3.2419 

+3.2053 

3.2430 

3.2081 

3.2943 
3.2433 

+3.2135 
32715 
3.2616 
3.2672 
3.2710 

+3.2500 

3-2934 
3.2807 

3.2513 
3.2048 

+3.2741 
3.2762 

3.2451 
3.2728 
32605 



—0:0024 
0.0027 
0.0021 
0.0026 
0.0023 

—0.0020 
0.0023 
0.0021 
0.0023 
0.0026 

—0.0022 
0.0023 
0.0021 
0.0022 
0.0020 

—0.0022 
0.0022 
0.0022 
0.0024 
0.0025 

—0.0023 
0.0022 
0.0026 
0.0026 
0.0026 

—0.0022 
0.0024 
0.0024 
0.0026 
0.0023 

—0.0021 
0.0023 
0.0022 
0.0028 
0.0025 

—0.0022 
0.0026 
0.0026 
00026 
0.0026 

—0.0025 
0.0028 
0.0027 
0.0025 
0.0022 

—0.0027 
0.0027 
0.0026 
0.0028 
0.0027 



-8^14' 52^0 

9 54 5.8 

6 30 5».4 
9 39 58.2 

7 40 48.3 

-6 II 17.6 

8 12 14.1 

6 44 27.8* 

7 39 2.2 

9 40 56.3 

-7 o 36.0 

8 3 10.2 

6 20 2.1 

7 8 39.6 

5 52 46.8 

-6 48 21.2 

6 31 17.1 
6 19 26.2 

8 7 22.0 
8 24 53.« 

-6 51 22.1 

6 33 56.8 
8 58 27.9 

8 57 '52 

9 4 17.5 
-6 29 II. 6 

7 35 8.6 
7 52 11.4 
9 7 >4.o 
7 26 40.4 



-5 50 

7 29 

5 58 

9 43 

7 30 

-6 12 

8 44 
8 18 

8 33 
8 43 

■7 48 
41 
8 

5' 
49 



-» 51 
8 56 

7 35 

8 48 
8 16 



55-i» 
30.5 
27.3 
2.3 
35-5 

51.2 
19.0 
29.0 

3-5 
14.2 

22.6 
14.2 
198 

47-1 
58.8 

24.5 
49.1 
55-8 
30 
11.7 



Praec. 



+4-"777 
4.779 
4.780 

4.797 
4.800 

+4.801 
4.809 
4.826 
4.840 
4.842 

+4.843 
4853 
4.859 
4.859 
4.880 

+4.883 
4.889 
4.899 
4.900 
4.9 «3 

+4.921 
4.929 
4.945 
4.947 
4.947 

+4.953 
4.960 

4.970 
4.970 

4.973 

+4.981 

4.991 
5.016 
5.021 
5.028 

+5.078 
5-078 
5.081 
5.083 
5.085 

+5-087 
5.102 
5-'03 
5-105 
5.1 10 

+5.120 
5-124 
5- »35 
5.136 
5.146 



Var. 
saec. 



£p. 



Zonen 



6.D. 



+0^460 
0.465 
0.454 
0.464 
0.458 

+0.453 
0.460 

0.454 
0.457 
0.464 

+0.455 
0.458 

0.453 
0.455 
0.452 

+0.454 
0.454 
0.453 
0.458 
0.459 

+0.455 
0.454 
0.461 
0.461 
0.461 

+0.452 
0.456 

0.457 
0.461 

0.456 

+0.450 
0.455 
0.45» 
0.463 
0.456 

+0.452 

0.459 
0.458 

0.459 
0.459 

+0.456 

0.463 
0.461 

0.457 
0.449 

+0.459 
0.459 
0.455 
0.458 

0.457 



94.1 
93-6 
93.1 
94.1 
93 5 

93.» 

94» 

94.» 95-9 

94.2 

94.3 

93.» 
94.2 

931 
94.1 

94.1 

94.1 
94.3 
93-1 
94.0 
93.» 

93.1 
93.6 
93.1 
93.» 
93-5 

93-6 
93-6 
94.1 
93.5 
94.6 

94.2 93.8 
94.1 
93-0 
94.1 
94.3 

93-5 93.2 
93» 
93» 
94.3 
93.1 

93.» 
93.1 
93-9 
93.1 
93.0 

94.1 

93-5 
93.6 
93-1 
93» 



158 267 

145 «68 

80 167 
154 268 
147 i6o* 

84 153 

167 269 

80^ 161 270* 431 j 

147 i6o^ 332 

154 268 271 

71 155 

149 263 265 

84 150 

156 271 

163 272 

»53 270 
161* 271 272 

84 »50 

149 265 

77 158 

75 163 

148 161 

81 164 
81 164 

»45 164 

84 153 269 

147 »67 

155 266 
»45 »54 
160 332 

80^ 152 263 270 

156 267 
73 »50 

163 268 

156 266 267 

80^ 148 152 

86 168 

77 »58 

164 265 275 

83 149 

71 161 

81 160 

145 154 272 

7» »55 

75 »50 

163 265 

»45 »64 

»47 167 

86 149 

77 »58 



8«' 4809 
9 4945 

6 4999 
9 4947 

7 4812 

6 5002 

8 4812 

6 5004 

7 4818 

9 4954 

7 4820 

8 4815 
6 5005 

4821 
4840 



5006 

5007 

5009 

8 4820 

8 4821 



6 5012 

6 5013 

9 496» 

S 4962 

9 4963 



5016 
4827 
4829 
4968 
4830 

4846 
4832 
5020 

497» 
4833 



6 5025 
8 4829 
8 4831 
8 4832 

8 4833 

7 4838 

9 4977 
9 4978 

7 4839 
5 4858 

8 4835 

9 4979 

7 4842 

8 4836 
8 4837 



0-s 



I 



Bf 



• 27T8 »9.6 (i) 27:0 27.7 « 56-3 55:7 53!s 54» » Z. 75: rot 
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Nr. 



Gr. 



A.R. 1900 



Praec. 



Var. 
saec. 



Ded. 1900 



Praec. 



Var. 
saec. 



Ep. 



Zonen 



B.D. 



6551 
6552 
6553 
6554 
6555 

6556 
6557 
6558 
6559 
6560 

6561 
6562 

6563 
6564 

6565 

6566 

6567 
6568 
6569 
6570 

657« 
6572 
6573 
6574 
6575 

6576 
6577 
6578 
6579 
6580« 

6581 
6582 

6583 
6584 
6585 
6586 

6587 
6588 
6589 
6590 

6591 

6592 

6593 

6594 

6595, 

6596 

6597 
6598 

6599* 
6600 



8.6 
8.9 
9.0 
9.2 
8.9 

8.5 
9-3 
8.8 
7.8 
6.3 

8.9 
9.6 
9.4 
9.4 
8.9 

9.1 
9.3 
9.0 
8.8 
8.5 

8.7 
•8.4 
8.9 
9.3 
7.0 

9.0 
8.9 

7.9 
9.0 

8.2 
8.5 
7.9 
8.1 

8.4 
8.2 
8.9 
8.9 
9.2 

7-5 

9.4 
9.1 
8.5 
8.2 

7-4 
8.9 
8.7 
8.7 
9.3 
8.7 



18' 



19 



19 



59"36?4i 
59 36.78 
59 45-91 
59 54.53 
59 57.12 

3.48 

351 

8.75 

26.62 

41.36 

55.65 
1.28 
11.70 
28.76 
36.61 

46.09 
48.18 
49.67 
50- «7 
50.3« 



19 



19 



»9 



19 



>9 



2 13.35 

2 13.68 

2 20.35 

2 3»-75 

2 35.80 



36.21 
43.73 
56.41 
905 
16.01 

16.94 

2367 
28.29 
29.48 
35-94 

38.76 
38.86 
5340 
55.06 
2.20 

6.25 
8.52 
8.88 
38.10 
39.15 
52.88 
10.00 

".33 
22.66 

3030 



+3-2380 

3.2351 
3.2770 

3.2470 
3.2158 

-•-3.2667 
3.2300 
3.2699 
3.2784 
3-2952 

+3.2990 
3.2135 
3.2767 
3.2523 
3.2540 

+3.2070 
3.2718 
3.2800 
3.2908 
3.2899 

+3.2278 
3.2436 
3.2421 
3.2308 

3-2537 

+3.2744 
3.2779 
3.2443 
3.2480 

3.2871 

+3.2332 
32449 
3.2483 
3.2758 
3.2996 

+3.2346 
3.2386 
3.2127 
3.2044 
3.2322 

+3.2677 

3.2333 
3.2872 
3.2834 
3.2404 

+3.2072 
3.2528 
3.2621 
3.2156 
3-2978 



-K>:oo25 
0.0025 
0.0028 
0.0026 
0.0024 

—0.0027 
0.0025 
0.0027 
0.0028 
0.0030 

—0.0031 
0.0024 
0.0029 
0.0027 
0.0027 

—0.0024 
0.0029 
0.0029 
0.0030 
0.0030 

—0.0026 
0.0027 
0.0027 
0.0027 
0.0028 

—0.0030 
0.0030 
0.0028 
0.0028 
0.0031 

—0.0027 
0.0028 
0.0028 
0.0030 
0.0033 

—0.0027 
0.0028 
0.0025 
0.0025 
0.0027 

—0.0030 
0.0027 
0.0032 
0.0032 
0.0028 

—0.0026 
0.0030 
0.0031 
0.0027 
0.0034 



-7« 17' 29-7 

7 9 45.5 

8 59 11.3 

7 41 20.6 
6 19 30.5 

-8 32 43.0 

6 56 53-8 

8 41 4.0 

9 3 23.3 
9 47 3.3 

-9 57 3-4 

6 13 36.7 

8 59 23.3 

• 7 55 53.3 

8 o 22.6 

-5 57 6.3 

8 47 '3.« 

9 8 20.0 
9 36 26.8 
9 34 6.3 



-6 51 59.3 



33 17.7 

29 49-4 

59 54.4 

o 11.7 



-8 54 17.3 
9 3 29.8 
7 35 41.9 
7 45 32.0I 
9 27 43.4 

-7 6 57.4 

7 37 42.5 

7 46 35.2 

8 58 35-9 
10 o 24.6 

-7 10 32.5 
7 21 3.4 

6 12 52.1 

5 51 2.0 

7 4 21.8 

-8 37 30.8 ' 

7 7 20.4 

9 28 25.8 
9 19 2.2 
7 26 14.0 

-5 59 0.7 

7 59 16.8 

8 23 38.4 

6 21 21.4 

9 57 23.6 



+5- «57 
5.157 
5.170 
5.182 
5.186 

+5.195 
5195 
5.202 
5.227 
5.248 

+5.268 
5.276 
5.291 
5.315 
5.326 

+5.339 
5342 
5.344 
5.345 
5-345 

+5.377 
5.378 
5.387 
5.403 
5.409 

+5.410 
5.420 
5.438 
5456 
5.465 

+5.467 
5.476 
5.483 
5.484 
5.493 

+5-497 
5.498 
5.518 
5.520 
5.530 

+5.536 
5.539 
5.540 
5.580 
5582 

+5.601 
5.625 
5.627 
5.643 
5.654 



+o!454 
0.453 
0.459 
0.455 
0.451 

+0.458 

0.453 
0.458 

0.459 
0.462 

+0.462 
0.450 
0.458 
0.455 
0.455 

+0.449 
0.457 
0.459 
0.460 
0.460 

+0.451 
0.453 
0.453 
0.451 
0.454 

+0.457 
0.457 
0.453 
0.453 
0.459 

+0.451 
0.453 
0.453 
0.457 
0.461 

+0.451 
0.451 
0.448 

0.447 
0.450 

+0.456 
0.450 
0.458 
0.457 
0.451 

+0.447 
0.453 
0.454 
0.447 

0.459 



94.1 
94.1 
93.1 
94.0 
93' 

93.6 
94.3 
931 
93-6 
93-5 

94- 1 
93.1 
94.1 
94.1 
93.0 

93.5 93.2 
94.3 
94.5 
94.1 
94.1 

93.1 
93.5 
93.9 
94.1 
93.0 

93.1 
93.1 
93.5 
93.5 96.5 
94.1 

94.1 

93.5 
93.6 
93.5 
94.1 

94.1 
94.1 
930 
93.3 
94.1 

93-1 
94.3 
93.5 
93.6 
93.5 
93.0 
93.1 
93- 1 
93.1 
93.5 



161 

167 
81 

147 

73 

148 
167 

83 
81 

145 

164 

75 

154 

161 

77 

SoS 
168 
145 
163 
163 

75 
"47 
147 
168 

77 

83 
81 

147 
148 
163 

167 
147 
148 
145 
164 

156 

167 

73 

75 

161 

86 
164 

'45 

81 

148 

73 
77 
83 
75 
145 



266 

266 

'63 
263 

153 
168 

267 272 
168 

154 269 
164 

268 
152 
268 
266 
'49 

'48 153 
265 269 

333 
268 
264 

164 
i6i* 

167 272 
269 

'49 

'58 
'54 
'55 
156 428^ 

264 
266 

'55 
168 

154 
268 

266 
267 
'50 

84 152 263 
267 

'49 
267 272 

'63 

168 268 
156 

'50 

'58 
'49 
'52 

'54 



844 

845 
982 
846 
033 
840 

849 
841 
986 
987 

949 
034 
996 
853 
851 

038 
852 

002 
001 
000 

040 
856 

857 
858 
859 >I 

858 
009 
861 
862 
013 

863 
864 
865 
015 
971 
867 

866 
046 
890 
869 

86s 
870 
020 
022 
872 

049 

871 

872. 

052 

981 



ff 



fl- 

Fa 



Ao 

ß'/ 

<S!S- 
ßS 



yf-b 33-3 32'o 



» Dpi. med. (8?7 8'f9) 



• DpL bor., com. 9?7 
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Zone —6^ bis —lo^ Wien-Ottakring* 



Nr. 



Gr. 



A.R. 1900 



Praec. 



Var. 
saec. 



DecL 1900 



Praec. 



Var. 
saec. 



Ep. 



Zonen 



B.D. 



Fi 

i 

h' 
f 

^^ 



Mo 

Ar 

Xo 



6601 
6602 
6603 
6604 
6605 

6606 
6607 
^6608 
6609 
6610 

661 1 
6612 
6613 
6614 
6615 

6616 
6617 
6618 
6619 
6620 

66a 1 
6622 
6623 
6624 
6625 

6626 
6627 
6628 
6629 
'6630 

•6631 
6632 

6633 
6634 
6635 
6636 

'6637 
6638 
6639 
6640 

6641 
6642 

6643 

6644 

•6645 

6646 
6647 
6648 
^6649 
6650 



9.2 
6.9 
7.0 
8.9 
8.8 

8.5 
9.1 
9.4 
8.9 
9.0 

9.6 
9.1 
9.1 
8.7 
9.0 

9.0 
9.2 
8.9 
9' 
8.8 

5.8 
8.5 
8.4 
9.0 

8.5 
9.6 
8.9 
9.3 
9.1 
9.3 
8.8 
9.6 
9.1 
9.0 
8.8 

6.6 
9.0 
7.8 
7.9 
8.9 

8.9 
8.9 
9.0 
9.0 
8.6 

6.6 
8.9 
9.1 
•9.1 
8.8 



19 



19 



«9 



19 



»9 



19 



5" 35-34 
5 35.68 
5 37.19 
5 43.06 
5 43.20 



49.69 

53.65 
59.20 

8.57 
29.77 



6 32.67 

6 41.00 

6 4576 

6 52.11 

6 53.38 

6 53.67 

6 57.02 

7 >.23 
7 1.56 
7 11.89 

7 15.^4 

7 18.21 

7 35.9« 

7 36.68 

7 43-53 

7 46.48 

7 47.57 

7 50.57 

7 55.17 

8 0.03 

8 14.61 

8 25.21 

8 29.35 

8 33-77 

8 39.93 



8 
8 
9 
9 
9 

9 
9 
9 
9 
9 

10 
10 
10 



48.65 

48.93 
0.58 
1.12 
2.21 

8.36 
23.62 

33.29 
58.66 

59-95 

1.12 

10.22 

18.71 



«o 33.57 
10 34.35 



+3-2495 
3.2253 

3-2437 
3-2197 
3.2315 

+3-2530 
3.2822 
3.2280 
3-2124 
3.2206 

+3-2309 
3.2557 
3.2731 
32778 
3.2678 

+3-2855 
32309 
3.2443 
3.2035 
3.2779 

+3^550 
3.2213 
3.2448 
3-2059 
3.2949 

+3.2176 
3.2291 
3.2628 
3.2215 
3.2646 

+3.2515 
3.2636 
3.2190 
3.2085 
3.2750 

+3.2725 
3.2802 
3.2038 

3.2529 
3.2670 

+3.2742 
3.2649 
3.2923 
3.2490 
32342 

+3.21 18 
3.2700 

3.2899 
3.2506 

3.2335 



— o!oo3o 
0.0028 
0.0029 
0.0027 
0.0028 

—0.0030 
0.0033 
0.0029 
0.0027 
0.0028 

—0.0029 
0.0031 
0.0033 
0.0033 
0.0032 

-0.0034 
0.0029 
0.0030 
0.0027 
0.0033 

—0.0031 
0.0028 
0.0030 
0.0028 
0.0035 

—0.0029 
0.0031 
0.0032 
0.0029 
0.0033 

—0.0032 
0.0033 
0.0029 
0.0028 
0.0034 

-0.0034 
0.0034 
0.0028 
0.0032 
0.0033 

-0.0034 
0.0034 
0.0037 
0.0033 
0.0031 

—0.0029 
0.0035 
0.0036 
0.0033 
0.0031 



7**SO*5o?9 

6 47 5.9 

35 23.9 

32 25.9 

3 30.0 



o 13.0 

16 54.0 

54 32.7 

13 6.6 

35 0.6 



-7 2 21.7 

8 7 50.3 

8 53 37.7 

9 6 9.2 

8 39 54.7 



38 

50 

6 



26 14.7 
2 34.0 
2.6 

3.1 
30.0 

6 24.2 

37 33-9 

39 40.6 

56 46.6 

51 16.2 



-6 27 48.8 

6 58 25.5 

8 27 28.4 

6 38 24.1 

8 32 6.5 

-7 57 52.9 

8 29 48.7 

6 31 46.6 

6 3 58.4 

8 59 53.6 

-8 53 21.4 

9 13 42.4 
5 51 49.1 
8 2 5.7 
8 39 11.4 

-8 58 14.7 

8 34 0.2 

9 46 6.6 

7 52 25.7 

7 13 15.9 

-6 13 24.9 

8 47 48.3* 

9 40 21.4 
7 56 58.1 
7 'I 31.6 



+5!66i 
5.661 
5.663 
5.671 
5-672 

+5.681 
5.685 
5.694 
5.707 
5-737 

+5.741 
5.752 
5-759 
5.768 
5.770 

+5.770 
5.775 
5.781 
5.781 
5.796 

+5«8oo 
5.804 
5.815 
5.830 
5.840 

+5.844 
5.845 
5.850 
5.856 
5.863 

+5.883 
5.898 
5.904 
5.908 
5.918 

+5.930 
5.931 
5-947 
5.948 
5-949 

+5-958 
5.979 
5.993 
6.028 
6.030 

+6.031 
6.044 
6.056 
6.076 
6.078 



+OÜ452 
0.448 

0.451 
0.448 
0.449 

+0.453 
0.456 
0.449 
0.447 
0.448 

+0.448 
0.452 

0.455 
0.455 
0.454 

+0.456 
0.448 
0.451 

0.445 

0.455 

+0^53 
0.447 
0.45« 
0.445 
0.457 

+0.446 
0.448 
0.452 
0.446 

0.453 
+0.451 
0.452 
0.446 
0.444 
0.454 

+0.454 
0.455 
0.444 
0.451 

0.453 

+0.454 
0.452 
0.455 
0.449 
0.447 

+0.444 
0.452 

0.455 
0.450 
0.447 



93.5 
93.1 
93.5 
93.1 
94.1 

93.6 
94.1 
93-6 
93.1 
94.1 

95.» 
93.1 
94.1 
93.5 
94.1 

94.1 
95.3 
93.5 
93.1 
93.5 

930 
93.5 
93.1 
93.5 

95-» 
94.1 
94.1 
94.6 
94.2 97.0 

93-1 
94.6 

93. > 
93.1 
94.1 

93-1 
94.1 
93.0 
93.1 
93.6 

93.6 
93-» 
93.5 
93.5 
93.6 

930 
93.6 
93.1 
94.1 
93.5 



148 155 

80 150 

147 164 
73 153 

163 267 

77 158a 263 

168 264 

84 263 

84 167 

150 269 

270 334 

83 163 
168 269 

«45 154 

158 270 

164 268 

267 333 334 

»47 155 

80 152 

»45 »54 

Fund. Cat. 

73 150 

»47 »55 

80 153 

145 »63 

263 332 

156 269 

168 270 

75 333 334 

168 271 431^ 

77 »64 

263 271 272 

73 »53 

84 164 
»54 264 

86 158 

167 268 

75 »50 

77 »6» 

148 163 

145 »68 
49 
60 



83 

»45 



»47 »55 

156 164 

67 »52 

86 158 167 269 

81 161 

77* 163 270 334 

147 »56 



7*4875 

6 5054 

7 4876 

6 5055 

7 4878 

8 4877 

9 5027 
6 5057 
6 5059 

6 5060 

7 4882 

8 4881 

8 4884 

9 5033 

8 4885 

9 5034 
7 4886 

7 4887 

5 4902 
9 5036 

8 4887 

6 5063 
4888 
5065 
504» 

5066 
4890 
8 4892 
6 5067 
8 4893 
8 4896 

8 4897 
6 5071 

6 5072 

9 5047 

8 4900 

9 5048 

5 49» 5 
8 4902 

8 4903 

9 5052 

8 4905 

9 5055 

7 4898 
__ 1 

6 5077 

8 4906 

9 5062 
8 49»» 

7 4902 



» Var. = W Aquilae ; fehlt in B. D. 



> 48?4 46?8 49!6 48^4 
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Nr. 



Gr. 



6651 
6652 
6653 
6654 
6655 
.6656 

6657 
6658 
6659 
6660^ 

6661 
6662 
6663 
6664 
6665 

6666 
6667 
6668 
6669 
6670 

6671 
6672 

6673 
6674 
6675 

"^6676 
6677 
6678 

6679 
6680 

6681 
6682 
6683 
6684 
6685 

6686 
-^687 
6688 
6689 
6690 

6691 
6692 

6693 
6694 
6695 

6696 
6697 
6698 
6699 
6700 



8.6 

7-4 
9.0 

9.3 
9.0 

8.8 
9.1 
•8.9 
9.3 
9.2 

•9.0 
8.6 

9.4 
9.0 
9.2 

•7.9 
9.3 
9.0 

8.7 
8.9 

9.0 
•7.8 
9.3 
9.0 
8.1 

9.4 
9.4 
•8.5 
8.5 
8.3 

8.5 
9.0 

•8.5 

•8.4 

8.6 

•7.5 
9.0 
9.0 
6.8 
9.0 

8.0 
8.6 

8.3 
8.8 

9.1 

8.9 
9" 
8.7 

9.3 
8.6 



A.R. 1900 



19" 



19 



19 



19 



19 



19 



19 



19 



19 



'36?67 
49.62 

56.64 
56.69 
57.56 

58.57 
5992 
17.85 
32.69 
35-56 

50.11 
6.83 
18.24 
20.98 
26.38 

3»-4i 
33.15 
48.28 

57.53 
4.20 

7.69 
10.81 
10.86 
23.26 
26.78 

30.94 
36.81 

50.51 

58.08 

3.86 

3-94 
16.77 
23.76 
32.66 
32.70 



4 33.79 

4 34.56 

4 36.39 

4 40.49 

4 45-53 



11.56 
11.68 
15.29 
16.94 
21.42 

i.28 



5 25 
5 34. 
5 35. 
5 55.35 
3.92 



.43 
.88 



Praec. 



+3?2026 

3.2714 
3.2047 
3.2307 
3.2881 

+3.2295 
3.2615 
3.2881 

3.2523 
3.2377 

+3.2874 
3.2300 
3.2578 
3.2098 
3.2344 

+3.2937 
3.2604 
3.2366 
3.2318 
32341 

+3.2193 
3.2256 

3.2445 
3.2572 
3.2050 

+3.2554 
3.2321 

3.2764 
3.2329 
3.2370 

+3.2014 
3.2778 
3.2878 
3.2746 
3.2847 

+3.2869 
3.2885 
3,2671 
3.2240 
3.2413 

+3.2266 
3.21 II 

3-2597 
3.2306 
3.2916 

+32074 
32574 
3.2948 
3.2190 
3.2008 



Var. 
saec. 



— 0?0029 

0.0036 
0.0030 
0.0032 
0.0037 

—0.0032 
0.0035 
0.0037 
0.0034 
0.0033 

—0.0037 
0.0032 
0.0036 
0.0030 
0.0033 

—0.0039 
0.0036 
0.0034 
0.0033 
0.0033 

—0.0032 
0.0033 
0.0034 
0.0036 
0,0031 

-0.0035 
0.0033 
0.0038 
0.0034 
0.0034 

—0.003 1 
0.0038 
0.0039 
0.0038 
0.0039 

-0.0039 
0.0039 
0.0037 
0.0034 
0.0035 

-0.0034 
0.0032 
0.0038 
0.0034 
0.0041 

—0.0032 
0.0038 
0.0041 
0.0034 
0.0033 



Decl. 1900 



-5%9'i5'6 

8 51 56.4 

5 55 >3.i 

7 4 34.7 

9 36 8.0 

-7 I 15.8 

8 25 56.8 

9 36 15-5 
8 2 5.4 
7 23 19.8 

-9 34 54.» 

7 3 7-4 

8 17 22.8 

6 9 28.7 

7 15 9.7 

-9 51 58.3 

8 24 8.5 
7 21 16.6 
7 8 38.9 
7 '4 42.8 

-6 35 11.6 

6 52 8.9 

7 42 25.3 

8 16 18.7 

5 57 12.6 
-8 II 51.6 

7 9 45.3* 

9 7 43.9 
7 12 II. I 

7 22 57.3 

-5 47 504 

9 " 34.5 

9 38 7." 

9 3 25.0 

9 29 54.9 

-9 35 44.6 

9 39 56.9 

8 43 32.7 

6 48 43.4 

7 34 54.1 
-6 56 0.5 

6 14 24.5 

8 24 22.1 

7 6 54.0 

9 49 2.7 

-6 4 33-9 

8 18 26.7 

9 57 45.1 
6 36 8.1 

5 47 7.7 



Praec. 



+67o8i 
6.099 
6.108 
6.109 
6.110 

+6.1 II 
6.113 
6.138 

6.159 
6.163 

+6.183 
6.206 
6.222 
6.225 
6.233 

+6.240 
6.241 
6.263 
6.276 
6.285 

+6.290 
6.295 
6.295 
6.312 

6.317 
+6.322 
6.33« 
6.349 
6.360 
6.368 

+6.368 
6.386 

6.395 
6.408 
6.408 

+6.409 
6.410 
6.413 
6.419 
6.425 

+6.462 
6.462 
6.467 
6.469 
6.475 

+6.480 
6.493 
6.495 
6.522 

6.534 



Var. 
saec. 



+o?442 
0.452 
0.442 
0.445 
0.454 

+0.445 
0.450 
0.454 
0.449 
0.447 

+0.454 
0.445 
0.449 
0.441 
0.445 

+0.454 
0.449 
0.445 
0.445 
0.445 

+0.443 
0.444 
0.446 
0.448 
0.441 

+0.448 
0.444 
0.450 
0:444 
0.445 

+0.439 
0.45 « 
0.451 
0.449 
0.450 

+0.451 
0.451 
0.448 
0.442 
0.445 

+0.442 
0.440 

0.447 
0.442 

0.45« 

+0.439 
0.447 
0.452 
0.441 
0.438 



£p. 



92.9 
93-3 
930 
93.9 
94.1 

93.6 
93.9 
93.1 
94-3 
93-5 

93.1 
93.1 
93.6 
93.2 
93.5 

93.9 
94.6 

93-5 
92.9 

93.5 

93.0 
93.0 
94-1 
93.6 
93.0 

93.6 
94.1 99.2 
93-9 
94.1 
93-6 

92.9 
93.5 
94-1 
93.5 
94.1 

93.1 
94.1 
93-3 
93.0 
93.5 
94.2 
931 
93.1 
93.1 
94.1 

94.1 
93.9 
93.5 
93.0 
93.1 



Zonen 



73 75 

83 '58 
67 150 

148 155 

154 264 

84 155 

149 167 

81 154* 

163 268 
148 156 

81 154* 

80 153 

86 158 

73 152 

147 163 

145 i6o* 

164 268 

148 155 

80 84 

147 163 

67 152 

67 150^ 

161 267 
77 149 
73 150 

83 '58 

5 Beob.* 

145 i6o* 

155 267 

148 162 

73 75 

145 154 
161* 264 

145 i6o* 

164 264 

81 i6i* 

162 268 

86 158 167 

67 152 

147 156 

147 155 333 
75 153 

83 149 

80 156 

163 264 

150 270 

77 149 334 

148 160 

67 153 

73 152 



150 
162 

263 

263 
268 

269 



270 
167 

264 
334 

153 



167 271 

269 
272 

152 



B.D. 



5** 4921 

8 4912 

5 4922 
7 4905 

9 5068 

7 4906 

8 4913 

9 5072 

8 4917 
7 4909 

9 5074 

7 4912 

8 4920 

6 5086 

7 4915 

9 5079 

8 492 r 
7 4916 
7 4917 
7 4918 

6 5091 

6 5092 

7 4919 

8 4929 

6 5096 

8 4930 

7 4921 

9 5088 
7 4923 
7 4924 



4933 
5090 
5091 
5093 
5092 



% 



9 5094 
9 5095 

8 4934 

6 5103 

7 4928 

7 4929 

6 5107 

8 4939 

7 4930 

9 5099 

6 5109 

8 4941 
10 5039 

6 5112 
5 4941 



BJ 

ko 

ß9 

Fe 

F 

Bf 

//r 

Ao 

Bi 
Ao 

PS 

\Ko 

B9 

/s. 

Fo 
F^ 
Fz. 



\ 



/(r 



^ Z. 148: Dpi. maj., com. lo" 



* 46:7 43% 45-2 45-7 45?4 



s ZZ.156 267 428^ 429^ 431^ 
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Zone —6" bis —10". Wien-Ottakring. 



Nr. 


Gr. 


A.R. 1900 


Praec. 


Var. 
saec. 


Decl. 1900 


Praec. 


Var. 
saec. 


Ep. 


Zonen 


B.D. 


6701 


9.1 


19*" i6"2i!38 


+3-2589 


— o?oo38 


— 8*22'56?2 


+6^558 


+o?446 


93.1 


83 


'58 


8*4947 


6702 


•8.2 


16 44.88 


3.2451 


0.0037 


7 46 31.8 


6.590 


0.444 


93.5 


147 


155* 


7 4933 


6703 


8.0 


'6 5057 


3.2106 


0.0033 


6 14 5-8 


6.598 


0.439 


930 


64 


»50 


6 5«»7 


6704 


8.4 


16 54.08 


3.2482 


0.0038 


7 55 1.8 


6.603 


0.444 


94.1 


»55 


267 


7 4934 


6705 


6.8 


16 55.08 


3.2589 


0.0039 


8 23 23.4 


6.604 


0.445 


93.0 


77 


»49 


8 4950 


6706 


•7.9 


19 17 5-44 


+3.2368 


—0.0036 


-7 24 300 


+6.618 


+0.442 


93.9 


162« 


163 267 


7 4935 


6707 


9.2 


'7 5.63 


3.2859 


0.0041 


9 35 18.5 


6.619 


0.449 


94.1 


161 


264 


9 5 »07 


6708 


8.9 


17 10.87 


3.2713 


0.0040 


8 56 44.3 


6.626 


0.447 


93.5 


M5 


160 


9 5 »08 


6709 


8.6 


17 13.02 


3.2939 


0.0042 


9 56 52.5 


6.629 


0.450 


93.6 


148 


167 


10 5053 . 


6710 


8.5 


17 18.56 


3.2347 


0.0036 


7 19 6.4 


6.637 


0.442 


94.1 


162 


267 


7 4938 


671 1 


9.3 


* 19 17 »8.81 


+3.2627 


—0.0039 


-8 34 o.i 


+6.637 


+0.446 


93-3 


86 


158 168 


8 4953 


6712 


9.1 


17 28.76 


3.2806 


0.0041 


9 21 38.0 


6.651 


0.448 


94.1 


167 


264 


9 5»»o 


67>3 


9.0 


'7 34.55 


3.2312 


0.0036 


7 9 45.3 


6.659 


0.441 


94.1 


80 


156 272 334 


7 4940 


6714 


7.9 


17 36.18 


3.2309 


0.0036 


7 8 56.2 


6.661 


0.441 


93.1 


80 


156 


7 4941 


67<5 


•6.8 


17 40.45 


32407 


0.0037 


7 35 28.9 


6.667 


0.443 


93.5 


M7 


164* 


7 4942 


6716 


8.9 


19 17 41.84 


+3.2256 


—0.0036 


-6 54 57.4 


+6.669 


+0.441 


930 


67 


'50 


6 5123 


6717 


8.9 


17 42.67 


3.2363 


0.0037 


7 23 36.2 


6.670 


0.442 


95.1 


270 


333 


7 4944 


6718 


9« 


17 43.03 


3.2293 


0.0036 


7 4 42.5 


6.670 


0.441 


93.1 


84 


»53 


7 4945 


6719 


9.0 


17 49.20 


3.2755 


0.0040 


9 8 5.9 


6.679 


0.447 


93.5 


145 


164 


9 5i»5 


6720 


8.9 


18 17.94 


3.2953 


0.0043 


10 1 13.6 


6.718 


0.449 


94.1 99.5 


1542640428^429^ 


10 5061 


6721 


9.3 


19 18' 19.05 


+3.2592 


—0.0040 


-8 25 30.9 


+6.720 


+0.444 


93-6 


77 


149a 168 269 


8 4959 


6722 


8.1 


18 26.21 


3.2589 


0.0040 


8 24 350 


6.729 


0.444 


93.6 95.8 


77 


»49 269 431^ 


8 4960 


6723 


9.0 


'8 29.43 


3.2851 


0.0042 


9 34 19.1 


6.734 


0.448 


93.9 


148 


i6o 271 


9 5120 


6724 


7.2 


18 40.34 


3.23 II 


0.0037 


7 10 16.8 


6.749 


0.441 


93.1 


80 


»55 


7 4947 


6725 


8.9 


18 52.33 


3.2586 


0.0040 


8 24 19.0 


6.765 


0.444 


93.9 


83 


158 334 


8 4962 


6726 


7.6 


19 18 55.07 


+3.2840 


—0.0042 


-9 31 53.6 


+6.769 


+0.448 


93.5 


148 


»54 


9 5123 


.6727 


9.2 


19 1.56 


3.2327 


0.0037 


7 14 55.6 


6.778 


0.441 


93.5 


147 


'55 


7 4949 


6728 


8.5 


19 6.41 


3.2462 


0.0039 


7 50 58.6 


6.785 


0.443 


94.1 


156 


267 


7 4950 


6729 


9.6 


19 >5.0' 


3.2045 


0.0035 


5 58 5'.6 


6.796 


0.437 


94.1 


64 


333 


6 S»33 


6730 


8.9 


19 24.82 


32948 


0.0044 


10 58.7 


6.810 


0.448 


94.1 


161 


264 


10 5066 


6731 


8.5 


«9 19 27.32 


+3.2864 


—0.0043 


-9 38 46.9 


+6.813 


+0.447 


93.5 


»45 


160 


9 5«25 


6732 


9.0 


'9 27.59 


3.2561 


0.0041 


8 17 50.9 


6.814 


0.443 


93.1 


86 


»52 


8 4966 


6733 


9.0 


«9 39.47 


3.2516 


0.0040 


8 5 54.9 


6.830 


0.442 


94.1 


152 


270 


8 4968 


-6734 


9.3 


»9 43.21 


3.2196 


0.0036 


6 39 58.6 


6.835 


0.438 


93.0 


67 


»50 


65138 


-6735 


9.8 


20 4.43 


3.2864 


0.0043 


9 39 7.9 


6.864 


0.447 


93.5 


145 


167 


9 5»27 


6736 


8.6 


19 20 6.24 


+3.2298 


-0.0037 


-7 7 30.5 


+6.867 


+0.439 


93.1 


84 


»56 


7 4953 


6737 


9.4 


20 18.46 


3.2849 


0.0043 


9 35 25.6 


6.884 


0.447 


94.« 


»54 


268 


9 5128 


6738 


9.1 


20 23.04 


3.2884 


0.0044 


9 45 5.2 


6.890 


0.447 


94.1 


161 


268 


9 5»29 


6739 


9.1 


20 23.22 


3.2194 


0.0036 


6 40 1.4 


6.890 


0.438 


93.0 


67 


»50 


6 S»42 


•6740 


9.2 


20 27.86 


3.2536 


0.0040 


8 II 49.8 


6.896 


0.443 


94.6 


»49 


267 334 


8 4973 


•6741 


8.0 


19 20 29.08 


+32763 


—0.0042 


-9 12 36.4 


+6.898 


+0.446 


94.1 


162 


264 


9 5130 


6742 


8.6 


20 44.63 


3.2312 


0.0038 


7 12 0.8 


6.919 


0.439 


93.1 


80 


»55 


7 4956 


6743 


8.0 


21 7.70 


3.2570 


0.0042 


8 21 38.2 


6.951 


0.442 


93.1 


77 


»52 


8 4977 


6744 


8.4 


21 14.20 


3.2470 


0.0041 


7 54 56.3 


6.960 


0.441 


93.1 


86 


149 


8 4979 


6745 


9.2 


21 14.75 


32785 


0.0044 


9 19 28.8 


6.960 


0.445 


94.1 


168 


268 


9 5132 


6746 


•8.9 


19 21 16.01 


+3.2592 


—0.0042 


-8 27 30.5 


+6.962 


+0.442 


93-2 93- 1 


77 


152a 158* 


8 4978 


6747 


8.8 


21 16.81 


3.2228 


0.0038 


6 49 38.9 


6.963 


0.437 


93-6 


73 


»53 271 


6 5»47 


6748 


8.9 


2 1 26.42 


3.2589 


0.0042 


8 26 55.6 


6.976 


0.442 


93.1 


83 


»58 


8 4981 


6749 


9.2 


21 3».5i 


3.2492 


0.0041 


8 1 7.2 


6.983 


0.441 


93.1 


86 


»63 


8 4982 


6750 


9.0 


21 41.36 


3.2598 


0.0042 


8 29 45-8 


6.997 


0.442 


93-6 


148 


»63 


8 4983 
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Nr. 



Gr. 



A.R. 1900 



Praec. 



Var. 
saec 



DecL 1900 



Praec, 



Var. 
saec. 



Ep. 



Zonen 



B.D. 



6751 
6753 
6753 
6754 
6755 

6756 
6757 
.6758 
6759 
6760 

6761 
6763 
6763 
6764 
6765 
6766 
6767 
6768 
6769 
6770 

6771 

.6772 

6773 

6774' 

6775* 

6776 

-6777 

6778 

6779 

^780 

6781 
-6782 

6783 
6784 
6785 
6786 
6787 
6788 
6789 
6790 

6791 
6792 
6793 
6794 
6795 
.6796 

.6797 
6798 
6799 
6800 



7.8 
8.4 
8.8 

9.1 
8.2 

9.0 

8.6 

9.3 
9.0 
8.2 

•8.4 
•8.5 
9.4 
9.4 
9.1 

8.5 
8.9 

•9.0 
8.4 

*8.9 

6.8 
9.3 
8.7 



9.5 

•8.5 

8.9 

9.3 

•8.9 

•8.5 
91 
9.6 
8.8 
7.6 

9.0 
8.8 
7.0 
8.9 
8.7 

9.4 
8.7 
9.7 
8.9 
9.2 

9.3 
9.2 

8.9 
9.0 
8.9 



19** 22" 
22 
22 
22 
22 

19 22 
22 
22 
22 
22 



19 



19 



o!44 

0.52 

1.09 

1.90 

M.55 

19.86 

26.34 

31.10 

3^-69 

34.70 



19 22 44.35 

22 45.00 

22 45.30 

22 51.98 

23 2.61 



19 23 
23 



7.45 
14.16 

23 37.05 

23 37.82 

23 44.24 
19 23 58.38 

24 4.05 
24 24.02 
24 31.68 
24 31.69 

19 24 3303 

24 33.83 

24 41.43 

24 44.58 

24 55-74 



19 24 57.01 

57.07 

5-34 

9.96 

16.51 

26.48 
26.89 
31.94 
36.35 
36.69 

39.79 
53. «4 
55-97 
59.32 
"54 

19 26 16.54 

26 19.47 

26 23.77 

26 24.89 

26 34.86 



24 
24 

25 
25 
25 

25 
25 
25 
25 
25 

25 
25 
25 
25 
26 



+3!2028 

32575 
3.2398 
3-2345 
3.2614 

+3.2440 
3.2779 
3.2612 

32578 
3-2849 

+32874 
32875 
3.2749 
3.2313 
3.2667 

+3.2799 
3.2562 
3-2362 
3.2123 
32346 

+3.2314 
3.2559 
3-2530 
3.2088 
3.2088 

+32468 
3.2581 
3.2642 

3.2433 
3.2204 

+3.2199 
3.2307 

3.2363 
3.2621 

32565 

+32783 
3.2940 
3-2194 
3.2341 
3.2506 

+3-2381 
3.2008 
3.2488 
3.2631 
3.2257 

+3.2517 
3.2297 
3.2807 
3.2168 
3.2850 



— o?oo36 
0.0042 
0.0040 
0.0039 
0.0042 

—0.0040 
0.0045 
0.0043 
0.0043 
0.0045 

-0.0045 
0.0045 
0.0044 
0.0040 
0.0044 

-0.0045 
0.0043 
0.0040 
0.0038 
0.0040 

—0.0040 
0.0043 
0.0043 
0.0038 
0.0038 

—0.0043 
0.0044 
0.0044 
0.0042 
0.0040 

—0.0039 
0.0041 
0.0041 
0.0044 
0.0044 

—0.0046 
0.0048 
0.0039 
0.0041 
0.0043 

—0.0042 
0.0039 
0.0044 
0.0045 
0.0041 

—0.0044 
0.0042 
0.0047 
0.0040 
0.0048 



-5« 56» 4?2 

8 23 41.8 

7 35 510 

7 21 38.7 

8 34 21.9 

-7 47 41.6 

9 18 34.3 
8 34 15-4 

8 25 4-8 

9 37 41.0 

-9 44 23.2 

9 44 29.9 

9 10 54.9 

7 13 41.2 

8 49 16.6 

-9 24 35-4 

8 21 20.8 

7 27 38.2 

6 22 42.0 

7 23 6.8 

-7 14 58.4 

8 20 57.9 
8 13 37.3 
6 13 41.5 

6 13 39.5 

-7 57 6.6 

8 27 36.1 

8 44 0.8 

7 47 27.7 

6 45 47.1 

-6 44 26.3 

7 13 30.0 

7 28 53.5 

8 38 39.4 
8 23 40.5 

—9 22 41.0 

10 4 39.1 

6 43 9.6 

7 23 18.6 

8 8 3.5 

-7 34 13.8 

5 52 52.8 
8 3 26.5 

8 42 4.0 
7 o 55.2 

-8 II 42.4 

7 II 48.6 

9 30 o.i 

6 36 49.2 
9 41 41.9 



?023 

023 
,024 
025 
042 

050 
058 
065 
066 
,070 

083 
,084 
084 

093 
,108 

114 
.124 

■155 
156 
.164 

.184 
.191 
.219 
.229 
.229 

.231 
232 
.242 

247 
.262 

.264 
.264 

.275 
.281 
.290 

304 
304 
311 
317 
317 

322 
340 
344 
348 
365 

37« 
376 
381 
383 
396 



+0^434 
0.^41 

0.439 
0.438 
0.442 

+0.439 
0.444 
0.442 
0.441 
0.445 

+0.445 
0.445 
0.444 
0.438 
0.442 

+0.444 
0.440 
0.437 
0.434 
0.437 

+0.437 
0.440 
0.439 
0.433 
0.433 

+0.438 

0.439 
0.440 

0.437 
0.434 

+0.434 
0.436 
0.436 
0.440 
0.439 

+0.442 
0.444 
0.434 
0.436 
0.438 

+0.436 
0.431 
0.437 
0.439 
0.434 

+0.438 
0.435 
0.442 
0.433 
0.442 



930 
93.1 
93-5 
931 
93-6 

93-5 
94.1 
93.6 
93.1 
93-5 

93.9 
93-9 
94.1 
93.1 
94.1 

94.1 
94.1 
93.5 
93.0 
93- 1 

93.5 
94.1 
94.1 
95-6 
94.3 

94.1 
94.1 

93-6 

96.9 94. 

93-0 

93.0 
93.1 
94.1 
93-6 
93.0 

94.1 
94.1 
93.0 
93.5 
93.1 

94.1 
93.1 
94.1 
93-1 
94.1 

94.1 
94.5 
94.1 
93.1 
94.1 



67 150 

83 158 

147 156 

84 162 

148 161 

147 155 
154 264 

148 168 
77 152 

145 160 

160 163 268* g 

160 163 268* 
167 264 

80 168 

149 267 

154 269 

161 270 
147 156* 

64 150 

84 156* 

147 155 

158 270 

152 269 

332 334 

64 168 332 334 



167 

149* 

148 
156 
67^ 

67* 

84 
163 
148 

77 

157 
160 

64 

147 

83 

162 

80 
168 

86 
167 

149 
147 
157 
84 
161 



272 

270 
161 
272 431a 

153 

153 
»55 
271 
161 

149 
264 
264 

153 
160 

152 

267 
167 
270 
158 
267 

269 

333 
264 

153 
268 



6*5151 
8 4986 

7 4959 

7 4960 

8 4987 

7 4961 

9 5139 

8 4988 

8 4989 

9 5141 

5143^ 
5143" 
5142 
4963 






8 4993 

9 5146 
8 4995 
7 4965 

6 5158 

7 4967 

7 4968 

8 5000 
8 5002 
6 5164A 

6 5164M 

8 5005 

8 5003 

8 5006 

7 4969 
6 5165 

6 5166 

7 4970 

7 4971 

8 5007 

8 5008 

9 5160 
10 5100 

6 5170 

7 4974 

8 5009 

7 4975 

5 4989 

8 5012 

8 5013 

7 4977 

8 5016 
7 4978 

9 5165 

6 5172 
9 5167 
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^ DpL maj., Gr. siehe Anm. zu Nr. 6775 * ZZ. 168 (9^4 9^3) 332 und 334 Dpi. med., Z. 64: 9?i, keine Bern, über Duplicität 
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Zone —6° bis —10°. Wien-Ottakring. 





Nr. 


Gr. 


A.R. I 


900 


Praec. 


Var. 
saec. 


DecL 1900 


Praec. 


Var. 
saec. 


Ep. 


Zonen 


B.D. 




6801 


8.6 


19'' 26" 


'44?59 


+3-2735 


— o!oo47 


-9«io'46!o 


+7!4io 


+0^441 


93.5 


148 


157 


9*5'68 




6802 


8.7 


27 


3-75 


3.2742 


0.0047 


9 13 7.3 


7.435 


0.440 


93.5 


148 


'57 


9 5 '69 




6803 


9.0 


27 


18.64 


3.2369 


0.0043 


7 32 6.0 


7.456 


0.435 


93.1 


89 


'55 


7 4979 


— 


6804 


9.6 


27 


21.47 


3.2258 


0.0041 


7 2 1.6 


7-»6o 


0.433 


93.1 


87 


'56 


7 4981 




6805 


9.1 


27 


23.87 


3.2040 


0.0039 


6 2 22.6 


7463 


0.430 


93.0 


67 


'53 


6 5177 




6806 


8.7 


19 27 


32.12 


+3.2517 


-0.0045 


-8 12 37.0 


+7.474 


+0.437 


93.0 


77 


'49 


8 5023 




6807 


9.0 


28 


0.08 


3.2323 


0.0043 


7 20 13. 1 


7.5'3 


0.434 


93.5 


>47 


'55 


7 4984 


«. 


.6808 


9.5 


28 


1.99 


3.2722 


0.0047 


9 8 4».5 


7.514 


0.439 


93.5 


145 


'54 


9 5'73 




6809 


9.0 


28 


3.97 


3.2213 


0.0042 


6 50 21.7 


7.517 


0.433 


93.0 


64 


'50 


6 5«79 




6810 


9.0 


28 


38.64 


3.2438 


0.0045 


7 52 7.5 


7.564 


0.435 


94.1 


156 


267 


7 4989 




6811 


9-1 


19 28 


45.95 


+3.2643 


—0.0047 


-8 47 56.0 


+7.574 


+0.437 


93.1 


83 


'58 


8 5028 




6812 


9.0 


28 


56.13 


3.2332 


0.0043 


7 23 23.5 


7.587 


0.433 


93.5 96.5 


147 


160 429^ 


7 4990 




6813 


9.2 


29 


330 


3.2621 


0.0046 


8 42 15.7 


7-597 


0.437 


. 93-1 


86 


'53 


8 503' 




6814 


8.4 


29 


7.96 


3.3247 


0.0042 


7 12.6 


7.603 


0.433 


93.9 


87 


'60 333 


7 499' 




6815 


9.1 


29 


15-75 


3.2421 


0.0045 


7 48 7.1 


7.614 


0.434 


93.5 


148 


'56 


7 4993 


«. 


.6816 


9.4 


19 29 


27.57 


+3.2193 


-0.0043 


-6 45 35.1 


+7.630 


+0.430 


93.0 


64 


'53 


6 5186 


- 


.6817 


9.2 


29 


29.79 


3.2426 


0.0045 


7 49 23.3 


7.633 


0.433 


93.6 


148 


'63 


7 4994 




6818 


9.2 


29 


30.94 


3.2328 


0.0044 


7 32 44.3 


7.634 


0.433 


93.6 


'47 


167 


7 4995 




6819 


9.4 


29 


33.82 


3.2218 


0.0043 


6 52 46.6 


7.638 


0.43 « 


93.0 


67 


'50 


6 5189 




6820 


9.1 


29 


40.30 


3.2405 


0.0045 


7 43 47.8 


7.647 


0.433 


94.1 


161 


267 


7 4996 


- 


6821 


9-4 


19 29 


46.43 


+3.2523 


—0.0046 


-8 15 59.6 


+7.655 


+0.435 


93.0 


77 


'49 


8 5035 




6822 


9.3 


' 29 


53.89 


3.2533 


0.0046 


8 19 10.6 


7.665 


0.435 


93.0 


77 


'49 


8 5036 




6823 


9.2 


29 


57.68 


3.2466 


0.0046 


8 54.7 


7.671 


0.434 


94.1 


»58 


268 


8 5037 




6824 


9.3 


30 


2.25 


3.2043 


0.0041 


6 4 58.4 


7.677 


0.428 


93.1 


80 


163 


6 5'93 




6825 


•6.9 


30 


S.91 


3.2393 


0.0045 


7 40 43.2 


7.682 


0.433 


94.1 


161 


267* 


7 4998 




6826 


8.1 


19 30 


12.04 


+3.3791 


—0.0049 


-9 39 35.3 


+7.690 


+0.438 


935 


'45 


'54 


9 5'79 




6827 


8.2 


30 


12.11 


3.2360 


0.0045 


7 33 8.6 


7.690 


0.433 


93.1 


89 


167 • 


7 5000 




6828 


9.1 


30 


19.44 


3.2104 


0.0042 


6 21 58.0 


7.700 


0.439 


93.1 


67 


168 


6 5'95 




6829 


9.2 


30 


21.05 


3.2243 


0.0043 


6 59 55.9 


7.702 


0.431 


93.6 


87 


160 267 


7 5001 




6830 


8.7 


30 


34.09 


3.1976 


0.0040 


5 46 48.8 


7.720 


0.426 


93.1 


80 


'53 


5 50'6 




6831 


8.6 


19 30 


37.49 


+3.2748 


—0.0049 


-9 18 15.7 


+7.734 


+0.437 


94.1 


157 


264 


9 5 '83 




6832 


8.9 


30 


53.02 


3.2552 


0.0047 


8 25 i.o 


7.745 


0.434 


93.1 


83 


'58 


8 5043 




6833 


8.3 


30 


55.23 


3.3799 


0.0051 


9 33 29.0 


7.748 


0.438 


93-5 


145 


'54 


9 5'84 


— 


6834 


9.2 


30 


58.28 


3.2076 


0.0041 


6 14 37.6 


7753 


0.428 


93.1 


84 


168 


6 5200 




6835 


8.5 


31 


5.32 


3.2064 


0.0042 


6 II 28.5 


7.761 


0.428 


93.1 


84 


162 


6 5301 




6836 


8.1 


19 31 


22.18 


+3.1983 


—0.0041 


-5 49 6.5 


+7.784 


+0.426 


94.1 


163 


269 


5 5022 




6837 


5^ 


31 


30.70 


3.2Ä94 


0.0043 


7 14 59*5 


7.796 


0.43a 




Fand. Cat. 


7 5006 




6838 


8.4 


31 


47.42 


3.2519 


0.0048 


8 16 47.2 


7.818 


0.433 


93.1 


77 


'58 


8 5050 




6839 


7.8 


32 


6.89 


3.2887 


0.0052 


9 57 «90 


7.844 


0.438 


93.5 


'45 


'57 


'O 5'35 


"^ 


'6840 


9.5 


33 


18.51 


3.2300 


0.0045 


7 17 "3.9 


7.860 


0.430 


94.1 


160 


267 


7 50" 




6841 


9.3 


19 32 


22.89 


+3.2066 


—0.0042 


-6 12 44.1 


+7.866 


+0.427 


93.1 


84 


162 


6 5210 




6842 


9.0 


32 


24.40 


3.202 1 


0.0042 


6 31.8 


7.868 


0.426 


94.1 


'63 


270 


6 521 1 




6843 


9.2 


32 


29.39 


3.2187 


0.0044 


6 46 11.4 


7.874 


0.428 


94.1 


'53 


270 


6 521a 




6844 


8.3 


32 


29.72 


3.2099 


0.0043 


6 22 4.9 


7.875 


0.437 


94.1 


167 


269 


6 5313 


— 


6845 


9.0 


32 


32.61 


3.2774 


0.0051 


9 27 II. 1 


7.879 


0.436 


94.1 


'57 


268 


9 5'90 




6846 


8.9 


19 32 


36.93 


+3.»977 


—0.0041 


-5 48 17.4 


+7.884 


+0.425 


94.1 


167 


269 


5 5029 


"" 


6847 


9.2 


32 


40.65 


3.2315 


0.0045 


7 21 46.6 


7.889 


0.430 


94.3 


168 


271 


7 50'3 




6848 


8.7 


32 


45.67 


3.2872 


0.0053 


9 54 8.4 


7.896 


0.438 


93.6 


145 


168 


10 5138 




6849 


91 


32 


50.57 


3.2753 


0.0051 


9 31 34.6 


7.903 


0.435 


94.1 


'57 


264 


9 5'93 




6850 


8.7 


32 


58.42 


3.357» 


0.0049 


8 32 21.2 


7.913 


0.433 


93.0 


69 


158 


8 5055 



K 
h' 

Ac 



<7r 
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Nr. 



Gr. 



A.R. 1900 



Praec. 



Var. 
saec. 



DecL 1900 I Praec. 



Var. 
saec 



Ep. 



Zonen 



B.D. 



6851 
6853 
6853 
6854 
6855 

6856 

6857 
6858 
6859 
6860 

6861 
6863 
6863 
6864 
6865 

6866 
6867 
6868 
6869 
6870 

6871 
6873 
6873 
6874 
'6875 

6876 

6877 
6878 
6879 
6880 

6881 
,6882 
6883 
6884 
6885 

6886 
6887 
6888 
6889 
6890 

6891 
6892 
6893 
6894 
6895 

6896 
6897 
6898^ 

6899 
6900 



9.0 
8.8 
8.9 
9.3 
•8.7 

8.8 
8.8 

8.3 
7.6 

8.4 

7.5 
8.9 
8.6 
8.8 
8.6 

9.3 
6.9 

8.3 
9.0 
9.2 

8.9 
9.0 
9.0 
8.4 
9.3 

9.3 
8.9 
9.1 
8.6 

9.1 
6.6 
9.1 
9.1 
8.6 
8.3 

8.9 
9.» 
8.4 
9.4 
8.3 

9.2 

7.3 
9.3 

7.7 
8.8 

8.5 
8.3 

9-4 
8.0 



'9*^ 33' 



3«?o3 

33 34.45 

33 3563 

33 38.26 

33 38.99 

'9 34 1.99 

34 »2.10 
34 «8.07 
34 18.08 
34 34.37 

19 34 40.17 

34 42.18 

34 56.09 

35 4.51 
35 '0.33 

19 35 16.78 

35 20.91 

35 21.33 

35 23.31 

35 26.48 

19 35 27.28 

35 28.34 

35 34.20 

35 38.95 

35 40.30 

'9 35 52.29 

35 54.21 

36 0.73 
36 11.38 
36 36.07 

19 36 35.36 

36 38.06 

36 49.65 

36 52.09 

36 57.59 

19 37 6.11 

37 M.97 
37 17.24 
37 21.95 
37 24.86 

19 37 33.85 

37 37.77 

37 40.67 

37 41.39 

37 43.03 

19 37 53.48 

37 54.19 
7.09 
8.70 
11.47 



38 
38 
38 



-•-3'283i 
3.2370 
3.2009 
3.2684 
3.2598 

-•-3.2330 
3.2259 
3.2078 
3.3317 
3.3096 

+3.3492 
3.3086 
3.2031 

3-2413 
3.2521 

+3.3300 
3.2390 
3.2743 
3.2555 
3.2549 

+3.2415 
3.2372 
3.2465 
3.3806 
3.3610 

+3.3287 
3.3106 
3.3003 
3.2630 
3.2340 

•+•3.2752 
3.2613 
3-2854 
3.2782 

3.2075 

•+•3.2434 
3.1981 

3-2754 
3.3633 
3.3160 

+3.3603 

3.255s 
3.3367 
3.2560 
3-243^ 
+3.3082 

3.2524 
3.3730 
3.3000 
3.2597 



— o!oo53 
0.0047 
0.0043 
0.0050 
0.0049 

— 0.0046 
0.0045 
0.0044 
0.0045 
0.0044 

—0.0049 
0.0044 
0.0043 
0.0049 
0.0050 

—0.0046 
0.0048 
0.0053 
0.0050 
0.0050 

—0.0049 
0.0048 
0.0049 
0.0053 
0.0051 

—0.0046 
0.0045 
0.0044 
0.0053 
0.0046 

-0.0053 
0.0051 
0.0055 
0.0054 
0.0045 

—0.0050 
0.0045 
0.0053 
0.0053 
0.0046 

—0.0053 
0.0053 
0.0048 
0.0053 
0.0050 

—0.0046 
0.0051 
0.0054 
0.0045 
0.0053 



-9*43' 39-1 

7 37 27.9 

5 57 39.6 
9 3 42.3 

8 40 13.9 

-7 36 56.0 

7 7 26.3 

6 17 39.8 
6 56 10.5 
6 33 50.6 

-8 12 13.3 
6 19 59." 

6 4 56.5 

7 50 40.7 

8 20 55.2 

-6 52 8.8 

7 44 29.9 

9 21 45.7 

8 30 14.9 
8 28 30.2 

-7 5« 47.3 

7 39 41.7 

8 5 31.8 

9 39 11.6 
8 45 33-7 

-7 16 43.3 

6 26 28.1 

5 57 35-9 

8 51 41.4 

7 3 46.8 

-9 25 30.2 

8 47 36.6 

9 53 43.8 

9 34 4.4 

6 18 44.6 

-7 58 18.7 

5 52 46.3 
9 26 45.9 
8 50 27.1 

6 42 32.9 

-8 45 23.0 
8 32 30.3 

7 12 38.3 

8 33 51.3 

7 58 10.6 

-6 21 21.8 

8 24 4.6 

9 18 16.2 
5 58 19.3 
8 44 33.8 



+7-957 
7.962 

7.963 
7.967 
7.968 

+7.998 
8.012 
8.020 
8.020 
8.042 

+8.049 
8.052 
8.071 
8.082 
8.090 

+8.098 
8.104 
8.104 
8.107 
8.111 

+8.1 12 
8.114 
8.122 
8.128 
8.130 

+8.146 
8.148 

8.157 
8.171 
8.191 

+8.203 
8.207 
8.222 
8.225 
8.233 

+8.244 
8.256 

8.259 
8.265 
8.269 

+8.281 
8.286 
8.390 
8.391 
8.393 

+8.307 
8.308 
8.325 
8.327 
8.33« 



+of436 
0.430 
0.425 
0.434 
0.433 

+0.438 
0.437 
0.435 
0.427 
0.425 

+0.431 
0.425 
0.424 
0.439 
0.430 

+0.436 
0.428 
0.433 
0.43 » 
0.430 

+0.439 
0.438 
0.429 
0.434 
0.43 « 

+0.427 
0.434 
0.423 

0.431 
0.425 

+0.433 
0.430 
0.434 
0.433 
0.423 

+0.438 
0.431 

0.431 
0.430 
0.423 
+0.429 
0.429 
0.425 
0.429 
0.427 

+0.422 
0.428 

0.43» 
0.421 
0.429 



93.5 
93.1 
94.1 
94.1 
930 

93.5 
931 
93.» 
94.1 
93-0 

93.1 
930 
93.1 
93.5 
93.0 

94.1 
93.1 
93.9 
93.1 
93.1 

93-5 
93.» 
93.1 
93.5 
94.1 

94.1 
93.0 
93.1 
93.1 
93.6 

94.1 
93.1 
94.5 
94.1 
93.6 

93.1 
93» 
94.1 
94.1 
93.1 

93.0 
93.1 
92.9 
93.1 
93.1 

93-0 
93- i 

93.5 
93.1 
93.0 



145 «57 

89 155 

153 269 

154 268 
69 149* 

147 156 

87 155 

84 161 

160 267 

67 »53 

77 158 

67 153 

84 163 

147 156 

69 158 

163 270 

87 160 

154 157 264 

83 149 

83 149 

147 «55 

89 160 

77 '67 

145 «54 

167 268 

168 267 
64 159 
67 163 
86 158 

147 168 

157 264 

69 168 

«45 333 

154 268 

64 161 271 

77 162 

84 153 
157 264 
163 268 

67 «59 

69 149 

83 '58 



87 
83 

77 «67 

64 161 

86 167 

«45 «57 

84 168 

69 149 



89 156 
58 



9'5«95 

7 5018 
6 5217 
9 5«96 

8 5057 



5022 

5023 
5221 

5024 
5222 

8 5062 

6 5223 

6 5226 

7 S026 

8 5064 

6 5227 

7 5028 

9 5203 

8 5066 
8 5067 

7 5029 

7 5030 

8 5068 

9 5204 
8 5069 

7 5032 
6 5230 

6 5233 

8 5073 

7 5036 

9 5209 

8 5074 
10 5«57 

9 5213 
6 5237 

8 5075 

5 5043 

9 5216 
8 5076 

6 5241 

8 5077 

8 5078 

7 5042 

8 5079 
8 5080 

6 5243 

8 5081 

9 5219 
6 5243 
8 5083 



Ao 

Bf 

Gs' 
Az 

G( 

Fe 

Heu 
Ko 

Go 
Fe 
Ho 

Go 
GS 

Ko 



Ks 



Ft> 

/-^ 
Ks 

\K2 

Ko 

Fe 

Go 

kc 
Ho 



« Dpi. med. (8'?8 9"«) 



i8* 
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Nr. 



Gr. 



A R. 1900 



Praec. 



Var. 
saec. 



Decl. 1900 



Praec. 



Var. 
saec. 



Ep. 



Zonen 



B.D. 



6901 
6903 
6903 
6904 
6905 

6906 
6907 
6908 
6909 
6910 

691 1 
6912 

6913 
6914 

69>5 
6916 
6917 
6918 
6919 
6920 

6921 
6923 
6923 
6924 
6935 

6926 
6927 
6928 
6929 
6930 

6931 
6932 
6933 
6934 
6935 

6936« 
6937 
6938 
6939 
•6940 

6941 
6942 

6943 
6944 

6945 

6946 

6947 
6948 

6949 
6950 



9.2 
9.5 
8.7 
9.5 
9.5 

9.« 
•8.8 

8.9 
9.0 

9-4 
8.8 

9-4 
8.8 

8.4 
8.6 

8.7 
8.6 

9.4 
8.6 

8.4 

8.6 
9.0 

8.7 
9.2 
7.8 

8.0 
9.0 
7.8 

8.5 
8.1 

8.9 

•8.8 

8.2 

8.8 

•8.8 

9.0 
9.1 
8.9 
8.9 
9.1 

8.7 
•8.9 

8.8 
•9.0 

8.9 

8.8 
9.2 
8.1 

9.3 
8.8 



19'' 38"! 7-97 
38 21.83 
38 25.37 
38 37.64 
38 40.34 



19 



38 
38 
39 
39 
39 



19 



19 



48.69 

330 

9.08 

21.41 



19 39 22.00 

39 30.23 

39 34.58 

39 36.77 

39 41.72 



19 



39 
39 
39 
40 
40 

40 
40 
40 
41 
41 



43.07 
54.68 

59.75 
3.29 
5.47 
34.00 
38.42 
39.45 
39.64 
43.15 



41 46.23 

41 54.13 

42 0.02 
42 0.30 
42 19.34 



19 



43 
43 
43 
43 
43 



27.51 
46.87 
48.23 
54.46 
58.61 



19 44 1.59 

44 10.65 

44 15-87 

44 4980 

45 0.08 

19 45 5.70 

45 7.36 

45 20.21 

45 3 1-39 

45 33.50 

19 45 34.71 

45 41.66 

45 52.86 

45 57.72 

46 44.82 



+3:2271 
3.2868 
3.2791 
3.2637 
3.2187 

+32401 
3.2563 
3.2327 
3.2288 
3.2169 

+3.2555 
3.2606 
3.2420 
3.2621 
3.2471 

+3.2787 
3.2390 
3.2083 
3.2172 
3.2270 

+3.2391 
3-3235 
3.2566 

3.1987 
32509 

+3.3377 
3.2626 
3.2120 
32839 
3.2334 

+32479 
32446 
3.2668 
3.2049 
32419 

+32545 
3.2476 
3.221 1 

3.2595 
3.2587 

+3.2266 
3.2290 

3.1995 
3.2266 
3.2680 

+3.2647 
32833 
3.2790 
3.2256 
3.2109 



-o?oo48 
0.0056 
0.0055 
0.0053 
0.0047 

-0.0050 
0.0052 
0.0050 
0.0049 
0.0048 

-0.0053 
0.0053 
0.0051 
0.0054 
0.0052 

-0.0056 
0.0050 
0.0047 
0.0048 
0.0049 

-0.0050 
0.0048 
0.0053 
0.0047 
0.0053 

-0.005 1 
0.0055 
0.0048 
0.0058 
0.0051 

-0.0054 
0.0053 
0.0057 
0.0049 
0.0053 

-0.0055 
0.0054 
0.0050 
0.0056 
0.0056 

-0.0052 
0.0052 
0.0048 
0.0052 
0.0058 

-0.0057 
0.0060 
0.0060 
0.0052 
0.0050 



-7"i4'i5'3 

9 59 8.2 

9 38 11.8 

8 55 55.0* 

6 51 10.3 

-7 50 47.4 

8 35 54.0 

7 30 31.6 

7 19 48.4 

6 46 35.3 

-8 33 55-9 

8 48 25.2 

7 57 1.1 

8 52 34.9 
8 II 12.2 

-9 38 29.9 

7 48 56.4 

6 23 0.4 

6 48 10.8 

7 15 31-9 

-7 49 45.9 

7 6 18.5 

8 38 37.3 

5 57 33.4 
8 23 50.1 

-7 47 0.2 

8 56 34.7 

6 35 13.7 

9 55 31.3 

7 35 32.9 

-8 17 

8 8 

9 10 
6 16 
8 o 



-8 36 
8 17 

7 2 

8 5« 
8 49 



16.3 
1.8 
19.9 
39.8 
50.8 

14.0 
14.2 
47.8 
12.0 

9.5 

-7 18 53.1 
7 25 50.3 

6 2 40.7 

7 19 27.4 
9 15 49.0 

-9 6 23.9 

9 58 35-7 

9 46 47.3 

7 17 2.2 

6 36 6.3 



+8?339 
8.344 
8.349 
8.365 
8.369 

+8.380 
8.383 
8.399 
8.407 
8.423 

+8.424 
8.435 
8.441 
8.444 
8.450 

+8.452 
8.467 
8.474 

8.479 
8.482 

+8.519 

8.525 
8.526 
8.606 
8.61 1 

+8.614 
8.625 
8.633 
8.633 
8.658 

+8.748 
8.773 
8.775 
8.783 
8.788 

+8.792 
8.804 
8.8 II 

8.855 
8.869 

+8.876 
8.879 
8.895 
8.910 

8.913 

+8.914 

8923 
8.938 

8.944 
9.006 



+0^425 
0.433 
0.431 
0.429 
0.423 

+0.426 
0.428 

0.425 
0.424 
0.422 

+0.428 
0.427 

0.425 
0.428 
0.426 

+0.430 
0.424 
0.420 
0.421 
0.423 

+0.423 
0.421 
0.426 
0.417 
0.424 

+0.422 
0.426 
0.419 
0.429 
0.422 

+0.423 
0.421 

0.425 
0.416 
0.421 

+0.423 
0.422 
0.418 

0.423 
0.422 

+0.418 
0.418 

0.414 
0.417 
0.423 

+0.422 
0.425 
0.424 
0.417 
0.414 



93.1 

94.1 

94.1 

94.1 96.9 

94.1 

93.5 
93.1 
95.1 97.6 
93.1 
93-6 

94.1 
94.1 

931 
93.1 
93.1 

935 
93-5 
93.6 
93.1 
94.1 

93-5 
93-3 
930 
93.1 
92.9 

93.5 96.5 
93.6 
93.6 
93.5 
93.1 

93.0 
93.3 
93-5 
92.9 
931 

93.1 
93.1 
93.9 
93.1 
931 

93.1 
94.1 
93.0 
93.1 
94.1 

94.1 
94.1 
94.1 
94.6 
93.0 



89 
163 
154 
168 

153 

147 

86^ 
267 

89 

67 

158 

163 

77 

86 

83 

145 

147 
64 
84 

155 

147 
89 
69 
67 
69 

147 
145 

64 
145 

89 

69 
83 
145 
64 
83 
86 
69 
89 
86 

83 

89 
i6o^ 

64 
89 



'56 

264 

268 

264 429^ 

270 

160 
162 

333 43«^ 
160 
159 270 

268 
271 

67 

49 

62 

54 
56 

53 370 
59 
267 



56 429^ 
54 167 

53 271 
57 

55 

49 

49* 167 

54 157 
84 153 
49* 

58 

62 

56 334 

58 

58 



56 • 
267 
53 
56* 
157 268 

157 268 

168 270 

157 268 

156 270 334 

64 153 



7'' 5045 

10 S167 

9 5223 

9 5225 

6 5246 

7 5047 

8 5085 

7 5050 

7 5051 

6 5348 

8 5090 
8 5093 
8 5094 
8 5095 

8 5096 

9 5330 

7 5055 
6 5353 

6 5254 

7 5056 



55 


156 


7 5057 


60 


167 


7 5058 


58 


• 


8 5098 


59 




6 5260 


77 


149 


8 5103 



7 5060 

9 5244 

6 5263 
10 5183 

7 5061 

8 5111 

8 5112 

9 5253 

6 5269 
8 5114 

8 5115 

8 5117 

7 5072 

8 5121 
8 5123 



5076 
5077 
5375 
5080 

5363 

9 5364 
10 5200 
9 5367 
7 5083 
6 5284 



^s- 



I4a 

Fs- 

A 

Ko 

h 

kl. 



X' 



Kc 

/Co 

/f.- 

Go 



Kz 

er 
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Nr. 


Gr. 


695' 


9.3 


6952 


8.4 


6953 


9-3 


6954 


8.5 


6955 


8.1 


6956 


8.4 


6957 


9.2 


6958 


8.6 


6959 


9.0 


6960 


9.2 


6961 


7.7 


6962 


8.5 


6963 


8.6 


6964 


9.0 


6965 


8.3 


6966 


8.9 


6967 


8.8 


6968 


5.8 


6969 


8.4 


6970 


•6.1 


6971 


6.2 


6972 


8.7 


6973 


8.5 


6974 


8.8 


6975 


8.9 


6976 


8.6 


6977 


^7.6 


6978 


9.0 


6979 


•7.0 


6980 


9.0 


6981 


9.1 


6982 


♦8.8 


6983 


8.6 


6984 


8.6 


6985 


8.9 


6986 


8.9 


6987 


9.1 


6988 


9.0 


6989 


8.9 


6990 


9.0 


6991 


8.4 


6992 


9.1 


6993 


9.2 


6994 


9.3 


6995 


8.4 


6996 


7.8 


6997 


6.7 


6998 


•8.6 


6999 


•9.0 


7000 


9.« 



A.R. 1900 



Praec. 



Var. 
saec. 



DecL 1900 



Praec 



Var. 
saec. 



£p. 



Zonen 



B.D. 



19*" 46" 45-66 

46 5« -35 

47 1 1 .02 
47 20.21 
47 31.91 



19 



»9 



47 
47 
47 
47 
47 

47 
47 
48 
48 
48 

48 
48 
48 
49 
49 



19 



24.85 
3309 
34.09 
44.62 

48.75 

54.86 

59.35 
1.61 

3.52 
390 

6.20 
37-61 
42.74 
11.32 
12.84 



19 



49 13.23 

49 33.64 

49 33.93 

49 38.50 

49 41.58 

49 41.86 

49 4928 

49 49.55 

49 57.76 

50 10.97 



19 



12.67 
13.52 
14.30 
19.72 

2333 



19 50 25.29 

50 27.14 

50 41. II 

50 44.04 

50 51.28 

19 50 59.63 

51 17.76 
51 18.37 
51 20.78 

51 40.91 
19 51 48.80 

52 3-14 
52 4.13 
52 12.80 
52 15.26 



+3-2677 
3.2793 
3.2657 

31941 
3.2394 

+3.2013 
3.2161 
3.2085 

3.2513 
3.2264 

+3.1936 
3.2205 

3-2034 
3.2035 
3.2335 

+3.2615 
3.2190 

3-2575 
32109 

3-2499 

+3.2501 
3-2215 
3.2252 

3.2335 
3.2388 

+3.2227 

3.2409 
3.2048 
3.2182 
3.2607 

+3-2404 
3-2474 
3.2607 
3.2176 
3.2413 

+3.2718 

32793 
3.2464 
3.2602 
3-2443 

+3.2206 
3.2264 

3.2423 
3.2068 
3.2684 

+3.2318 
3.2168 
3.2462 
3.2129 
3.215« 



— o?oo59 
0.0060 
0.0059 
0.0049 
0.0055 

^0.0049 
0.0052 
0.0050 
0.0057 
0.0053 

—0.0049 
0.0052 
0.0050 
0.0050 
0.0054 

-0.0059 
0.0052 
0.0058 
0.0052 
0.0058 

—0.0058 
0.0053 
0.0054 
0.0055 
0.0056 

-0.0054 
0.0056 
0.0051 
0.0053 
0.0060 

—0.0056 
0.0058 
0.0060 
0.0053 
0.0056 

—0.0062 
0.0063 
0.0057 
0.0060 
0.0057 

—0.0053 
0.0055 
0.0058 
0.0052 
0.0062 

—0.0056 
0.0054 
0.0058 
«0.0053 
0.0054 



9»i6'i2!i 

9 48 59.1 

II 7.9 

48 31.6 

57 10.2 

9 8.6 

51 19.1 

29 52.5 

8 31 28.7 

7 20 43-4 



-5 47 51-4 

7 4 21.6 

6 15 451 

6 15 54.6 

7 41 14.3 
-9 o 33.3 

7 o 49.3 

8 50 2.3 

6 38 22.5 
8 29 16.1 

-8 29 51.3 

7 8 48.5 
7 19 0.3 
7 43 10.7 

7 58 10.9 

-7 12 15.2 

8 4 8.3 
6 21 7.4 
6 59 44-9 

9 o 42.5 

-8 3 16.7 

8 23 9.5 

9 o 55.6 

6 58 25.1 

8 5 54.5 
-9 32 23.8 

9 53 44.2 
8 20 47.5 
8 59 55-8 
8 14 46.8 

-7 7 19.4 

7 24 11.8 

8 9 36.9 
6 28 25.6 

9 24 15.6 
-7 40 17.6 

6 57 38.7 

8 21 34.9 

6 46 40.0 

6 53 2.7 



+9*007 
9.014 
9.040 
9.052 
9.054 

+9.058 
9.069 
9.070 
9.083 
9.089 

+9.097 
9103 
9.105 
9.108 
9.108 

+9.1 II 
9.152 
9.159 
9.196 
9.198 

+9.198 
9.225 
9.225 
9.231 
9.235 

+9.236 
9.245 
9.245 
9.256 

9.273 

+9.275 
9.276 
9.277 
9.285 
9.289 

+9.292 
9.294 
9.312 
9.316 
9.325 

+9.336 
9-359 
9.360 
9.363 
9.389 

+9.399 
9.418 
9.419 
9.430 
9.434 



+0?422 
0.422 
0.421 
0.4 II 
0.418 

+0.412 
0.414 
0.412 
0.419 
0.415 

+0.411 
0.414 
0.412 
0.412 
0.416 

+0.420 

0.413 
0.419 
0.412 
0.417 

+0.417 
0.412 

0.413 
0.414 
0.415 

+0.413 
0.415 
0.410 
0.412 
0.418 

+0.415 
0.416 
0.418 
0.412 
0.415 

+0.419 
0.420 
0.415 
0.417 
0.415 

+0.41 I 
0.412 

0.414 
0.408 

0.417 
+0.412 
0.410 
0.414 
0.409 
0.410 



94.1 
94.1 
95.1 

93-1 
93.0 

931 
94.1 
93.1 
93.1 
93.1 

93-1 
93.1 
93.1 
93.1 
93.1 

94.1 
93-1 
93-0 
93.6 
93-9 

93-9 
93.1 
94.1 
93.1 
93-1 

93.1 
93-1 
93-0 
93.1 
94.1 

93.1 
94.1 
94.1 
97.6 
93.1 
94.1 
94.1 
94.1 
94.1 
94.1 

931 
94.1 
93.0 
93.6 
94.1 

93.1 
93.1 
92.9 
93-6 
94.1 



157 264 
167 268 
264 334 



67 
69 

84 



168 270 



59 
49 

53 



64 
83 
89 

67 
72 
84 
84 
87 

167 
72 
69 
64 
69 

69 

89 

162 

87 
77 

89 
86 

64 
72 
157 264 

86 158 
163* 270 
157 264 

72 431 
77 158 

167 268 

167 268 

163 270 

157 264 

149 270 

84 168 

160 267 

69 149 

64 153 271 

167 268 

87 156 
72 163 
83 86 158* 

64* 153 172 270 
160 267 



63 
49 
56 

59 
60 

63 
63 
60 

268 
68 
58 

59 271 
49* 334 

49 343 
56 
267 
60 
63 

56 

58* 

53 

62* 



9^*5270 
9 5272 
9 5275 

5 5091 
8 5141 

6 5286 
6 5289 

6 5290 
8 5144 

7 5090 



5096 
5091 
5294 
5295 
5092 

5278 
5094 
8 5150 

6 5300 
8 5154 

8 5155 

7 5098 
7 5099 

7 5100 

8 5'57 

7 5101 

8 5160 

6 5305 

7 S102 

9 5288 

8 5166 

8 5165 

9 5289 

7 5103 

8 5168 

9 5290 
10 5226 

8 5169 

9 5294 
8 5170 

7 5106 

7 5108 

8 5171 

6 5310 

9 5297 

7 5114 

7 5115 

8 5175 

6 5313 

7 5116 



Ao 
Fs 

Ks 

fco 

ßi 



o 

Ac 

GS 

Fo 
(SS 
Ko 
Go 

GS 

Ss- 

A3. 

FS 
Ar. 

Ao 

Gs- 
Fs- 

rs- 

6«r 
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Zone —6° bis — lo". Wien-Ottakring. 



Nr. 


Gr. 


7001 


8.7 


7002* 


7-7 


7003 


9.0 


7004 


8.6 


7005 


7.8 


7006 


•8.5 


7007 


8.2 


7008 


9.0 


7009 


8.9 


7010 


9.3 


7011 


9.a 


7012 


9.0 


7013 


7.9 


7014 


8.6 


7015 


8.5 


7016» 


9.1 


7017 


9.1 


7018 


8.6 


7019 


9.2 


7020 


9.0 


7021 


9.1 


7022 


9.0 


7023 


8.9 


7024 


7.6 


7025 


8.5 


7026 


8.8 


7027 


8.9 


7028 


8.9 


7029 


9.2 


7030 


8.8 


7031 


8.9 


7032 


9.1 


7033 


9.2 


7034 


8.7 


7035 


8.9 


7036 


9.0 


7037 


9.0 


7038 


9.1 


7039 


9.0 


7040 


8.4 


7041 


8.8 


7042 


7.7 


7043 


9.1 


7044 


8.1 


7045 


8.9 


7046 


9.2 


7047 


9.0 


7048 


8.9 


7049* 


•7.9 


7050 


•9.0 



A.R. 1900 



Praec. 



Var. 

saec. 



Decl. 1900 



Praec. 



Var. 
saec. 



Ep. 



Zonen 



B.D. 



>9**53"i9"72 

52 27.33 

52 29.04 

53 34.03 
52 36-46 

19 53 47.98 

52 5342 

53 21.90 
53 24.82 
53 36.33 



19 



19 



19 



19 



19 



53 
53 
54 
54 
54 

54 
54 
54 
55 
55 

55 
55 
55 
55 
56 

56 
56 
56 
56 
56 

56 
56 
56 
57 
57 

57 
57 
57 
57 
57 



46.18 
4727 
0.28 
14.38 
15.85 

30.63 
45.68 
52.20 
22.11 
3 '35 
48.22 
49.34 
54.40 
56.44 
'505 

19.97 
20.50 
29.50 
30.63 
35-39 
40.56 
48.52 
50.89 
1.04 
9.72 

12.83 
20.00 
25.86 
27-72 
3100 



«9 57 32.29 

57 35.24 

57 38.61 

57 40.39 

57 42.71 

19 57 44.37 

57 55.82 

58 24.00 
58 33.93 
58 35.04 



+3-2698 
3.2664 
3.2223 
3.2667 
3-2II5 

+3.2443 
3.2094 
3.2208 
3.2491 
3.2767 

+3.2155 
3.2375 
3-2454 
3.2103 
3.2621 

+3.2006 
3- »947 
3.2571 
3.2455 
3.2520 

+3-2235 
3.2184 
3.2605 

3-2739 
3.2090 

+3.2771 
3.2255 
3.2106 

3.2235 
3.2059 

+3.2076 
3.2390 
3-2294 
3.2266 

3.2753 

+32244 
3.2084 
3.1908 
3.2621 
3.2591 

+3.2217 
3.2638 
3.2097 
3.2358 
3.2262 

+3.2067 
3- '963 
3.2570 
3-2652 
3.2666 



— o?oo62 
0.0062 

0.0055 

0.0062 

0.0053 

—0.0058 
0.0053 
0.0056 
0.0060 
0.0065 

-0.0055 
0.0058 
0.0059 
0.0054 
0.0062 

-0.0053 

0.0052 
0.0062 
0.006 X 
0.0062 

-0.0057 
0.0056 
0.0063 
0.0065 

0.0055 

—0.0066 
0.0057 
0.0055 
0.0057 
0.0055 

-0.0055 
0.0059 
0.0058 
0.0059 
0.0067 

—0.0058 
0.0056 
0.0053 
0.0065 
0.0064 

—0.0058 
0.0065 
0.0056 
0.0060 
0.0059 

—0.0056 
0.0054 
0.0064 
0.0065 
0.0065 



-9^29' 13:2 

9 19 35.5 

7 13 39.2 

9 20 33.3 

6 42 47.9 

-8 17 13.0 

6 37 »2.5 

7 10 18.5 

8 31 47.0* 

9 50 27.5 

-6 55 32.1 

7 58 50.3 

8 21 39.0 

6 41 2.8 

9 9 39.7 
-6 13 23.3 

5 56 16.3 
8 56 27.4 
8 23 27.9 

8 42 26.3 

-7 20 37.2 

7 5 59.5 

9 7 17.2 
9 45 47.1 

6 39 2.5 

-9 55 26.5 

7 26 58.4 

6 43 52.8 

7 21 34.5 

6 30 40.9 

-6 35 43.5 

8 6 34.4 

7 38 56.2 
7 30 43.6 

9 5« 28.3 



24 5>.3 
38 35-3 
47 »4.9 
14 2.4 

5 27.9 
-7 17 26.1 
9 >9 4.2 

6 42 36.7 

7 58 26.8 
7 30 34.8 

-6 33 50.» 

6 3 42.9 

9 o 31.5 

9 24 24.1 

9 28 37.8 



+9"439 
9.449 
9-451 
9.458 
9.461 

+9.476 
9483 
9.5'9 
9.523 
9538 

+9.550 
9.552 
9.568 
9-586 
9.588 

+9.607 
9.627 
9635 
9.673 
9.685 

+9.706 
9.708 
9.7 M 
9.717 
9.741 

+9.747 
9.748 
9759 
9.760 

9.767 

+9.773 
9.783 
9.786 

9.799 
9.810 

+9.814 
9.823 
9.831 
9.833 
9.837 

+9.839 
9.843 
9.847 
9.849 
9.852 

+9.854 
9.869 

9.905 
9.917 
9.918 



+07416 
0.416 
0.410 
0.416 
0.408 

+0.413 
0.408 

0.409 
0.413 
0.416 

+0.408 
0.41 1 
0.412 
0.407 
0.413 

+0.405 
0.404 
0.412 
0.410 
0.4 II 

+0.407 
0.406 
0.412 
0.414 
0.405 

+0.413 
0.407 
0.405 
0.406 
0.404 

+0.404 
0.408 
0.407 
0.406 
0.412 

+0.406 
0.404 
0.401 
0.410 
0.410 

+0.405 
0.41 1 
0.403 
0.407 
0.406 

+0.403 
0.401 
0.409 
0.410 
0.410 



94.1 
94.1 

93.1 
94.1 
93.1 

930 
93.6 
92.9 

93.3 
94.1 96.9 

93.1 
93.3 
92.9 

93.0 
94.1 

93.6 

94.1 93.6 

94.1 

93.3 
93.» 

93.1 
93.1 
94.1 
94.1 
93.0 

94.« 
93.1 
93.1 
93-1 
94.1 93.6 

93.1 
930 
94.1 
93.1 
94.1 

93.1 
93.0 
94.1 
94.6 
95.0 

94.1 
94.3 
93.2 
93.0 
93-1 

94.2 
94.1 
94.1 
94.1 
94.1 



162 264 

157 268 

89 156 

157 268 

67 159 

69 158* 

67 '59 271 

84 89 160 

83 149 169 
167 264 429^ 

87 '63 

77 '58 168 

69 86 1 49 

64 153 

157 264 

84 153 '67 271 
67^ 159 270 

162 264 

69 158 168 

83 '49 

72 160 

89 160 

162 268 

157 268 

64 '59 

'57 264 

87 163 

84 '53 
72 163 

67^ '59 270 

84 159 

69 158 

160 270 

87 162 

'57 264 

72 163 

64 '53 

167 271 

173 268 334 

168 332 334 

170 267 

168 268 271 

84 172 

69 149 

87 '63 



172 
167 

157 
168 
162 



273 

270 

268 

264* 

264* 



9*5302 
9 5303 

7 5"7 
9 5304 
6 53'9 

8 5'78 

6 5320 

7 5'26 

8 5182 

9 5308 

7 5'28 

8 5'85 

8 5186 
6 5326 

9 53" 

6 5327 

6 5331 
9 53'6 
8 5'94 

8 5196 

7 5'43 
7 5 '44 

9 5323 
9 5324 

6 5339 

10 5249 

7 5 '46 

6 5341 

7 5'47 
6 5342 

6 5343 

8 5200 

7 5'49 
7 5'5« 

9 5332 

7 5'52 

6 5345 

5 5 '40 
9 5335 
9 5336 

7 5' 54 
9 5337 

6 5346 

8 5205 

7 5'55 

6 
6 
9 
9 
9 



5347 
5348 
5340 
5343 
5344 



Ac 



(1 ■ 

Gc 
Ao 

GS- 

4s- 

Gc 

Go 

A/ 

/4i 

^ 

G: 
Ar 

Ac 

A-- 
K^: 

F< 
Ko 
GS- 

<?.' 

Ac 
Ao 



Dpi. praec. 



» 46r7 45^9 48r4 



* Z. 153: 9?7 nahe, praec. 



^ Z. 264: Dpi.? maj. 
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Nr. 


Gr. 


7051 


6.6 


7053 


9.2 


7053 


9.0 


7054 


8.9 


705s 


8.8 


7056 


8.1 


7057 


8.6 


7058 


8.9 


7059 


♦8.0 


7060 


8.5 


7061 


8.7 


7062 


9.0 


7063 


8.6 


7064 


•8.5 


7065 


8.9 


7066 


9.0 


7067 


9.1 


7068 


8.9 


7069 


9-1 


7070 


9.0 


7071 


8.1 


7073 


8.8 


7073' 


7.4 


7074 


9.1 


7075 


•8.1 


7076 


N.3 


7077 


9.0 


7078 


9.0 


7079 


9.3 


7080 


9.1 


7081 


8.8 


7082 


9.0 


7083 


8.7 


7084 


9.0 


7085 


6.7 


7086 


9.3 


7087 


8.5 


7088 


8.8 


7089 


8.9 


7090 


8.2 


7091 


9.3 


7092 


8.6 


7093 


8.7 


7094 


9.4 


7095 


8.8 


7096 


8.9 


7097 


9.3 


7098 


9.6 


7099 


9.2 


7100 


9.1 



A.R. 1900 



Praec. 



Var. 
saec. 



DecL 1900 



Praec. 



Var. 
saec 



Ep. 



2^nen 



B.D. 



19*" 58" 38*25 
58 47.84 
58 53.40 

58 53.65 

59 Ml 



59 
59 
59 
59 
59 



1.34 
43.35 
49.30 
49.98 
59.15 



20 



20 



20 



o 0.63 

o 5.10 

o 21.36 

o 31.85 

o 45-73 



52.23 
53-52 
54.03 
2.38 
18.61 

22.08 
23.32 
30.16 
36.44 
39-44 

53.87 

54.03 

8.62 

14.71 
24.99 

29.27 
30.91 
40.69 
42.68 
46.33 



2 52.74 

3 0.64 
3 3.88 

3 4.43 

3 21.26 

4 1.30 
4 7.89 
4 11.75 
4 29.22 

4 35.33 



43.64 
50.20 

51. >7 

59.78 

4.73 



+3-2308 

3.1984 
3.2362 
3.2008 
3.2488 

+•3.2716 
3.2470 
3.2498 

3-2435 
3.2121 

+3. '960 

3-2345 
3.1982 

3.2436 
3.1883 

+3-25" 
3-2725 
3.2213 
3.2486 
3.2193 

+3.2205 

3.2415 
3.2596 
3.2406 
3-2444 

+3.2511 
3.2065 
3.2061 

3.2155 
3.2610 

+3.2682 
3.2469 
3-2247 
3.2245 
3.ai49 

+3.1944 
3.2219 
3-2430 
3.2282 
3.2201 

+3.2230 
3.2481 
3.2634 
3.2229 
3.2410 

+3-2457 
3.2435 
3.2278 
3.1916 
3.2570 



-o!oo59 
0.0055 
0.0060 
0.0055 
0.0064 

—0.0067 
0.0063 
0.0064 
0.0063 
0.0058 

-0.0055 
0.0061 
0.0056 
0.0063 
0.0054 

—0.0064 
0.0067 
0.0059 
0.0064 
0.0060 

—0.0060 
0.0063 
0.0067 
0.0063 
0.0064 

—0.0065 
0.0058 
0.0058 
0.0059 
0.0067 

—0.0068 
0.0064 
0.0061 
0.0061 
0.0059 

—0.0056 
0.0060 
0.0064 
0,0061 
0.0060 

—0.0061 
0.0066 
0.0068 
0.0061 
0.0064 

—0.0065 
0.0065 
0.0062 
0.0057 
0.0068 



-7%4'58?6 
6 10 41.9 

8 I 4.3 
6 18 3.0 
8 37 35-9 

-9 43 19.8 
8 33 21.6 
8 41 
8 23 
6 52 



19.9 

18.1 

8.0 



-6 4 48.1 

7 57 '49 

6 II 35.2 

8 24 21.5 

5 42 46.1 

—8 46 40.9 

9 48 39-6 

7 '9 53-» 

8 39 34.8 

7 14 27.2 

-7 18 4.5 

8 19 30.0 

9 12 5.0 
8 16 59.1 

8 28 8.2 

-8 48 3.2 

6 37 25.3 

6 36 3'.5 

7 4 41 

9 17 33.7 

-9 38 39.5 

8 36 41. 1 

7 3' 40.7 

7 3' 5.9 

7 3 1.9 



-6 2 

7 23 

8 25 
7 42 

7 18 

-7 28 

8 42 

9 27 

7 28 

8 22 

-8 36 

8 29 
7 43 
5 56 

9 9 



49.7 
45-9 
50.1 
16.5 
40.9 

21.5 
25.4 

8.5 
34.2 

3.5 

8.7 
49.2 
21.0 
15.6 
50.3' 



+ 9'923 
9.935 
9-942 
9.942 
9.952 

+ 9.952 
10.005 
10.012 
10.013 
10.025 

+10.027 
10.032 
10.053 
10.066 
10.084 

+10.092 

10.094 
10.094 
10.105 
10.125 

+10.130 
10.131 
10.140 
10.148 
10.151 

+10.170 
10.170 
10.188 
10.196 
10.209 

+10.214 
10.216 
10.228 
10.231 
io.a35 

+10.243 
10.253 
10.257 
10.258 
10.279 

+10.329 

10.337 
10.342 
10.364 
10.372 

+10.382 
10.390 
10.392 
10.402 
10.408 



+0:404 
0.401 
0.405 
0.401 
0.407 

+0.409 
0.406 
0.406 

0.405 
0.402 

+0.399 
0.404 
0.400 
0.404 
0.397 

+0.405 
0.408 
0.402 
0.405 
0.401 

+0.401 

0.403 
0.405 
0.403 
0.403 

+0.404 

0.399 
0.398 

0.399 
0.405 

+0.405 
0.403 
0.400 
0.400 
0401 

+0.396 

0.399 
0.402 
0.400 
0.399 

+0.398 
0.401 
0.403 
0.398 
0.400 

+0.400 
0.400 
0.398 

0.394 
0.401 



93.1 
94.1 
93.6 
94.1 
93.1 

94.' 
93.1 
94.1 
93.1 
93.1 
94.0 
93.0 
93.' 
93.1 
93.1 

94.1 
94.1 
93.« 
94.1 
93-' 

93.' 
93-' 
94' 
93.' 
93-' 

94.2 
94.1 
94.1 
94.2 
94.' 

94.' 
94.1 
93-' 
93.6 

93.' 
94.' 
93.' 
94.4 
93-1 

94.' 
93.' 
94.1 
94.' 
93-' 

93' 
94.1 
94.2 

93.' 
93.9 



89 160 

'53 271 

86 149 169 276 

159 270 

83 '58 

163 268 

83 '58 

158 267 

86 162* 
64 167 

159 172 270 
69 '49 

84 '53 
77 '62* 

76 159 
163 271 

157 264 

72 160 

163 271 

72 160 

87 160 

77 '62 
157 268 

83 169 

86 169^ 

169* 276 

'67 273 

'59 273 

172 274 

157 268 

'73 264 

163 271 

87 168 

87 168 267 
Fttnd. Cat. 

84 153 
168 267 

69 169 

170 277 278 

72 162 

168 267 

69 163 

'57 264 

168 267 

77 '58 

69 167 

163 268 

170 274 

76 153 

'57 '73 '9' 268 



7'5'59 
6 5350 
8 5212 

6 535' 

8 5214 

9 5347 
8 5216 
8 5218 

8 5217 
6 5360 

6 5361 
8 5219 

6 5366 
8 5223 

5 5'56 

8 5229 

9 5354 

7 5'66 

8 5230 
7 5'68 

7 5 '69 

8 5234 

9 535> 
8 5236 
8 5^37 

8 5238 

6 5374 

6 5376 

7 5'74 

9 5363 

9 5364 

8 5242 
7 5'75 
7 5'76 
7 5177 

6 5380 

7 5'79 

8 5246 
7 5'8o 
7 5'83 

7 5'85 

8 5249 

9 5373 

7 5'88 

8 5251 

8 5253 

8 5255 
7 5'9' 
6 5390 

9 5377 
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Zone —6** bis —lo*'. Wien-Ottakring. 



Nr. 



Gr. 



A.R. 1900 



Praec. 



Var. 
saec. 



Decl. 1900 



Praec. 



Var. 
saec. 



Ep. 



Zonen 



B.D. 



7101 
7102 
7103 
7104 

r»o5 

7106 

7107 
rio8 
7109 
7110 

7111 
7112 

7"3 
7114 

M15 

7116 
7117 
7118 

7120 

121 
7122 
7«23 
7124 
1125 

7126 
7127 
7128 
7129 

;i3o 

7»3« 

M32 

133 

'34 

M35 

M36 
M37 
M38 
M39 
140 

7141 
7142 
M43 
7144 
M45 
^146 

M47 
7148 

M49 
7150 



7.7 
9.1 
6.5 
7-5 
9.5 
•8.1 

7.9 
8.2 

9.5 
8.8 

9.0 

8.9 
9.2 
8.9 
9.0 

9.2 
•7.3 
9.4 
9-4 
8.9 

9.1 
8.8 

7.1 
8.2 
8.8 

7.9 
8.9 
9.3 
8.8 

9.1 

9.0 
9.0 
7.6 

9.1 
8.8 

9.2 
9.2 

7.7 
9.0 

9.3 

8.4 
9.2 
9.8 
8.5 
91 

8.5 
9.2 

7.2 
6.7 
8.6 



20 



20 



20 



20 



20 



5"iofo3 

5 30-22 

5 44.76 

5 46.15 

5 48.19 

6 1.46 
6 14.67 
6 15.99 
6 17.42 
6 19.59 

6 19.95 

6 23.13 

6 25.55 

6 30.13 

6 42.57 



4427 
5>.53 
54.02 

"•52 
6.94 



7 8.62 

7 12.92 

7 18.30 

7 19.50 

7 20.04 



7 
7 
7 
7 
7 

8 
8 
8 
8 
8 

8 
8 
9 
9 
9 

9 
9 
9 
9 
9 

9 

9 

10 

10 

10 



32.04 

33.79 

54.85 

57>9* 

59.75 

15>9 
16.29 

33.52 
49.02 
52.10 

54.78 

56.40 

4.52 

5.65 

7.46 

9.63 
21.29 

5'-38 
53.'8 
53.28 

56.95 

58.79 

4.72 

5.88 

'0.53 



+3!2020 

3.21 II 
3.2561 
3.2003 
3-2384 
+3.2230 
3.2246 
3.2014 
3.2435 
3.2496 

+3.2177 

3.2010 

3.2288 
3.2286 
3.2175 

+3.2448 
32404 
3.2559 
3.2493 
3.2732 

+3. »874 
3.2322 
3.2055 

3.2293 
3.2218 

+3.2274 

3. «947 
3- «933 
3-2199 
3.2472 

+3.2616 
3.2163 
3.2707 
3.2373 
32179 

+3. '905 
3.2379 
3.1985 
3«984 
3.2631 

+3.2 110 

3.2649 
3.2003 
3.2260 
3.2560 

+3.2025 

3.2577 
3.1881 

3.2279 

3.2329 



-ofoo58 
0.0060 
0.0068 
0.0058 
0.0064 

-0.0062 
0.0062 
0.0059 
0.0066 
0.0067 

-0.0062 
0.0059 
0.0063 
0.0063 
0.0062 

-0.0066 
0.0066 
0.0068 
0.0067 
0.0072 

-0.0057 
0.0064 
0.0060 
0.0064 
0.0062 

-0.0063 
0.0058 
0.0058 
0.0062 
0.0067 

-0.0070 
0.0062 
0.0072 
0.0066 
0.0063 

-0.0059 
0.0066 
0.0060 
0.0060 
0.0071 

-0.0062 
0.0072 
0.0060 
0.0064 
0.0070 

-0.0061 
0.0070 
0.0058 
0.0065 
0.0065 



-6«27' 2873 

6 54 49.3 

9 8 18.8 

6 23 1.2 
8 15 52.9 

-7 30 42.7 

7 35 4«.5 
6 26 48.2 

8 31 30.3 
8 49 44.5 

— 7 '5 20.3 

6 25 54.4 

7 48 38.4 
7 47 54.8 

7 15 >o.i 

-8 36 1.5 

8 23 22.9 

9 8 59.1 
8 49 45.0 

10 o 9.1 

-5 45 45.3 

7 59 19.1 

6 39 53.4 

7 50 58.8 
7 28 26.4 

-7 45 27.5 

6 8 16.1 

6 4 23.5 

7 23 53.3 

8 45 6.3 

-9 27 55.3 

7 13 26.0 

9 55 10.7 

8 16 44.7 

7 18 47.9 

-5 56 51.8 

8 18 44.6 
6 21 0.2 
6 20 45.2 

9 33 38.4 
-6 58 35.0 

9 39 17.4 

6 27 19.2 

7 44 39.9 
9 13 42.5 

-6 33 55.8 

9 18 57.8 

5 50 28.7 

7 50 11.3 

8 5 22.0 



o74"5 
0.440 
0.458 
0.460 
0.463 

0.479 
0.495 
0.497 
0.499 
0.502 

0.502 
0.506 
0.509 

0.515 
0.530 

0.532 
0.541 

0.544 
0.554 
0.560 

0.562 
0.568 
0.574 
0.576 
0.576 

0.591 
0.594 
0.620 
0.623 
0.626 

0.645 
0.646 
0.667 
0.686 
0.690 

0.694 
0.696 
0.706 
0.707 
0.709 

0.712 
0.726 

0.763 
0.766 
0.766 

0.770 
0.772 
0.780 
0.781 
0.787 



+07394 
0.395 
0.400 

0.394 
0399 

+0.396 
0.396 

0.393 
0.398 
0.399 

+0.395 
0.393 
0.396 
0.396 
0.395 

+0.398 
0.397 
0.399 
0.398 
0.401 

+0.390 
0.396 
0.392 
0.396 
0.394 

+0.395 
0.390 
0.390 
0.393 
0.397 

+0.398 

0.393 
0.400 

0.395 
0.392 

+0.389 

0.395 
0.390 
0.390 
0.398 

+0.391 
0.398 
0.389 
0.392 
0.396 

+0.389 
0.396 
0.388 
0.393 
0.393 



93.« 
94.2 
94.1 
94.1 
94.1 

93.1 
94.1 

93.1 
94.2 
94.2 

94.2 
93.1 
94.2 
94.2 
94.2 

93.« 
93.1 
94.1 98.1 
94.2 
94.2 

94.1 
94.2 
94.2 
94.1 
95 2 

93.1 
94.1 
94.1 
93.3 
93-9 

93.7 
94.2 
94.1 
92.9 
93.1 
94.0 
93.1 
93.« 
93.1 
94.1 

93.1 
94.1 
02.6 

93.1 
93.7 

94.0 
93.7 
94.1 
93.1 
93.1 



84 «59 

172 271 

«57 264 

162 273 
«58 270 

89* 16s 

165 267 

76 162 

163 276 

169 270 

168 271 

76 162 
167 274 

167 274 

168 271 

69 169 

77 «7o^ 

157 264a 429Ä 

170 270 

173 268 

«53 277 

169 276 
172 273 
165 267 
277 334 

87 «65 

«59 278 

«59 277 

89 166 167 

69 «63 332 

«73 «9« 

168 271 

«57 268 

77 82 158 

72 «65 

«53 «72 273 

77 «58 

76 162 

76 162 

«73 264 

87 «67 

«57 264 

429 43« 

87 166 

168 191 

159 172 271 

168 191 

«63 273 

72 165 

69 169 



6*539« 

7 5«93 
9 5382 

6 5394 

8 5263 

7 5«98 

7 5200 

6 5397 

8 5266 
8 5267 

7 5202 

6 5399 

7 5203 
7 5204 

7 5205 

8 5270 

8 5272 

9 5389 
8 5273 

10 5308 

5 5'83 
8 5276 

6 5403 

7 5207 
7 5208 

7 5211 
6 5407 

6 5408 

7 52«6 

8 5279 

9 5395 

7 52«8 
«o 5322 

8 5282 

7 5221 

6 54«o 

8 5283 
6 54«« 

6 54«2 

9 5397 

7 5224 
9 5400 

6 5419 

7 5228 
9 5403 

6 5421 
9 5404 
5 5«96 

7 5229 

8 5289 
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Zone —6*^ bis —10^ Wien-Ottakrlng. 



HS 



Nr. Gr. 



A.R. 1900 



Praec. 


Var. 
saec. 


+3?2689 


-ofoo73 


3.3316 


0.0065 


3.2379 


0.0066 


3.2256 


0.0064 


3.2390 


0.0066 


+3.2190 


—0.0064 


3.2135 


0.0063 


3.1860 


0.0058 


3.2069 


0.0062 


3.2707 


0.0074 


+3.2132 


—0.0063 


3.1879 


0.0059 


3.2157 


0.0064 


3.2400 


0.0068 


3.2046 


0.0062 


+3.2376 


—0.0068 


3.2535 


0.0071 


3.2035 


0.0062 


3.2375 


0.0068 


3.2348 


0.0067 


+3.2084 


—0.0063 


3.2424 


0.0069 


3.2025 


0.0062 


3.235» 


0.0067 


3.23'2 


0.0066 


+3.2412 


—0.0068 


3-2136 


0.0064 


3.2088 


0.0063 


3.2218 


0.0065 


3.2200 


0.0065 


+3.2151 


—0.0065 


3.1930 


0.0061 


3.2236 


0.0066 


32207 


0.0066 


32443 


0.0070 


+3.2253 


—0.0066 


3.2307 


0.0067 


3.1853 


0.0059 


3.2594 


0.0073 


3.2235 


0.0066 


+3. »893 


—0.0060 


3.2027 


0.0063 


3.2545 


0.0072 


3.2588 


0.0073 


3.2624 


0.0074 


+3.23 »8 


-0.0068 


3.1864 


0.0060 


3.2299 


0.0067 


3.2684 


0.0075 


3.2131 


0.0065 



DecL 1900 



Praec. 



Var. 
saec. 



Ep. 



Zonen 



B.D. 



7151 

r'52 
M53 
M54 
M55 

M56 
M57 
158 
7159 
7160 

M6i 
7162 
M63 
7164 
7165 
7166 

7167 
fi68 
fi69 
7170 

7171 

7172 
7173 
7«74 
7175 
7176 

7»77' 
7178 

7179 
7180 

7181 
7182 
7183 
7184 
7185 

7186 
7187 
7188 
189 
7190 

7191 
7192 
7193 
«94 
7195 
7196 

7197 
7198I 

7199 
7200 



8.2 
8.4 
9.3 
8.5 
8.8 

9-4 
8.5 
9.2 
8.9 
8.5 
8.6 
8.9 
9.1 
9.1 
8.3 

9-4 
8.7 
9.0 
7.3 
•9.0 

8.6 
8.8 
7.9 
•8.3 
9.6 

8.8 
9.0 
7.6 
9.0 
8.9 

8.9 
8.7 
9.0 

9.3 
8.8 

9.2 
9.6 
9-3 
9.1 
9.0 

8.8 
6.2 

9.1 

9.0 

•8.9 

9.4 
8.4 
8.2 

8.4 
8.9 



20*»io"43?8o 

10 45.59 
»0 45.75 

11 13.56 



II 

20 II 
II 
II 
II 
II 

20 II 
II 
12 
12 
12 

20 12 

12 
12 
12 
12 

20 12' 
12 
12 
13 
13 

20 13 
13 
13 

«3 
13 

20 13 
13 
13 
14 
14 

20 14 
14 
14 
14 
14 

20 14 
15 
15 
15 
15 

20 15 
15 
15 
15 
15 



14.38 

28.49 
32.08 
35.22 
35.88 
37.88 

45.77 
55.59 
8.12 
10.20 
16.77 

17.23 
17.37 
25.57 
33.26 
46.16 

48.24 
51.28 
53-92 
14.91 
28.56 

29.99 
30.27 
36.04 
42.39 
42.48 

51.24 
54.28 
59.60 
19.48 
21.95 

28.97 
36.44 
44.08 

45.07 
53.23 

5998 
6.74 

7.55 
9.86 

14.29 

17.45 
23.44 
24.54 
28.83 
30.22 



-9^*53' 3277 

8 2 16.4 

8 21 9.9 

7 44 50.1 

7 55 12.4 

-7 25 25.7 

7 8 43.4 

5 45 39.0 

6 49 13.4 
10 o 21.2 

-7 8 13.3 

5 51 50.7 

7 16 18.2 

8 29 27.1 

6 42 49.3 

— 8 22 24.1 

9 10 14.3 

6 39 44.1 

8 22 31. 1 

8 14 27.3 

-6 54 41.5 

8 37 40.7 

6 37 22.6 
8 15 57.2 
8 4 49.2 

-8 34 53.9 

7 II 31.7 

6 56 54.5 

7 36 42.0 
7 31 17.9 

— 7 16 20.8 

6 9 19.8 

7 42 25.0 

7 33 57.6 

8 45 42.8 

-7 48 13.8 

8 4 44.1 

5 46 45-8 

9 31 35.3 

7 43 29.4 

-5 59 20.1 

6 40 26.6 
9 17 21. 1 
9 30 37.0 
9 41 29.9 

-8 9 7.9 

5 50 55.9 

8 3 34.2 

9 59 58.4 

7 12 32.2 



o!828 
0.830 
0.830 
0.864 
0.865 

0.883 
0.887 
0.891 
0.892 
0.894 

0.904 
0.916 
0.931 

0.934 
0.942 

0.942 
0.942 
0.952 
0.962 
0.978 

0.980 

0.984 

0.987 

.013 

.029 

.031 
.031 
.038 
.046 
.046 

.057 
.061 
.067 
.091 
•094 

.103 
.112 
.121 
.122 
.132 

.140 
.148 
.149 
.152 
.158 

.161 
.169 
.170 
.175 
.177 



+o?397 
0.392 

0.393 
0.390 

0.391 

+0.389 
0.388 

0.385 
0.388 
0.396 

+0.388 
0.386 
0.389 
0.391 
0.386 

+0.391 

0.393 
0.386 
0.391 
0.390 

+0.387 
0.391 
0.386 
0.390 
0.388 

+0.390 
0.386 
0.386 
0.387 
0.387 

+0.386 
0.383 
0.387 
0.386 

0.389 

+0.387 
0.387 
0.381 
0.391 
0.386 

+0.382 

0.383 
0.390 
0.390 
0.390 

+0.386 
0.382 
0.386 

0.391 
0.384 



94.1 

93.1 
930 
93.1 
94.1 

94.0 
93.1 
93-1 
94.1 
93-7 

93.1 
93.1 
94.1 
93.1 
94.1 

93.0 
94.0 
94.0 
93.0 
94.2 

93.1 
94.1 
94.0 

93.1 
94.1 

94.2 
94.1 

93.1 
94.0 
94.2 

94.1 
93.1 
94.1 
94.6 
94.2 

94.2 

94.1 
94.1 
94.0 
931 
94.2 

931 
94.2 

93.7 
94.2 

93- 1 
94.1 
93.0 
94.1 

93.7 



157 264 

82 162 

69 158 

72 165 

162 268 ' 

89 166 335 

87 167 

76 159 

153 271 

157 191 

87 167 

76 159 

166 267 

82 168 

163 273 
69 158 

157 173 268 
163 172 273 

69 158 

169* 270 

89 168 

162 270 

163 172 271 
82 169* 

158 276 

170 270 

165 267 
87 168 

166 167 274 

167 274 

168 267 
76 159 

72 176 274 

167 332 

170 276 

165 277 

158 276 

163 273 

157 191 264 

72 168 

172 271 

76 159 

173 268 
157 191 
173* 268 

77 169 
163 271 

69 158 

173 264 

89 176 278 



335 



10*^5333 
8 5295 
8 5294 

7 5235 

8 5300 

7 5236 

. 7 5237 

5 5202 

6 5427 
10 5338 

7 5239 

6 5431 

7 5240 

8 5302 
6 5433 

8 5303 

9 5417 

6 5434 
8 5305 
8 5308 

7 5242 

8 5309 

6 5440 
8 5312 
8 5313 

8 5315 

7 5244 
7 5246 
7 5247 
7 5248 

7 5250 

6 5448 

7 5251 

7 5255 

8 5318 

7 5256 

8 5319 

5 5228 

9 5432 

7 5258 

6 5450 

6 5451 
9 5433 
9 5434 
9 5437 

8 5321 
5 5233 
8 5323 

10 5356 

7 5260 
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Dpi. maj., praec. 



19 
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Zone —6** bis — lo^ Wien-Ottakring. 



Nr. 



7301 
7202 
7203 
7204 
7205 

7206 

7207 

7208 

7209* 

7210 

7211 
7212 

7213 
7214 
7215 

7316 
7217 
7218 
7219 
7220 

7221 
-7222 

7"3 

7224 
7225 

7226 
7227 
7228 
7229 
7230 

7231 
7232 
7233 
7234 
•7235 

7236 

7237 

'7238 

7239 
7240 

7241 
7242 
7243' 
•7244 
7245 

.7246 

7247 
7248 

7249 
7250 



Gr. 



9.0 
9.0 
7.6 
9.2 
9.1 

9.5 
9-4 
8.5 
8.7 
8.3 
8.8 
9.4 
9.2 
9.0 
8.3 

7.8 
9.2 
7.0 

9.3 
9.2 

8.2 
9.4 
9.3 
8.5 
9.0 

8.9 
8.1 
9.2 
9.0 
9.2 

9.1 
7.1 

•8.7 
8.2 

•8.4 

9.0 
•8.9 
9.7 
9.' 
9.2 

9.7 
9.2 

8.8 
•9.1 

•9.5 
8.6 
8.8 

91 
8.1 



A.R. 1900 



20*» 15" 33-1 8 

15 34.80 

15 48.82 

15 56.30 

16 7.01 

20 16 9.23 

16 14.15 

16 18.91 

16 26.02 

16 33.90 

20 16 39.49 

16 51-55 



17 
17 
«7 



20 



20 20 
20 
30 
20 
21 



1.17 

4.04 

10.13 



20 17 10.17 
17 29.42 



34.34 

35.32 



17 38.58 

30 17 40.88 

17 41.64 

"7 5 '.99 

18 12.82 
18 22.52 

20 18 31.53 

18 32.01 

18 36.67 

18 4333 

«8 59.54 



19 
19 
19 
>9 
«9 

19 
19 
19 
19 
19 



0.71 

20.03 
22.39 
22.87 
24.54 

26.33 
34.52 
46.05 
48.46 
55.44 



20 12.49 
30 19.02 
20 26.26 
20 27.02 
29.96 



32.63 
38.48 
52.46 
52.69 

3-45 



Praec. 



+3-2184 
3.1857 
3.2024 
3.2467 
3.2066 

•♦.3-«87i 
3.2322 
3.2297 
3.3173 
3.3063 

+31889 
3-2215 

32314 
3.2321 

3.2542 

+32505 
3.2280 
3.2668 
3->845 
3-2303 

+3-1885 

3.2305 
3-1936 
3.2297 
32489 
+3.2509 
3.2257 
31967 
3.2418 

3.2443 

+3-2094 
3.2483 
3.2095 
3.2256 
3.2366 

+32349 
32096 

3-2553 
3.2034 
3.2266 

+3.2526 

31957 
3.2386 

3-2447 
3.2122 

+3.2117 
3.2275 
31914 
3.2402 
3.1968 



Var. 
saec. 



-o!oo65 
0.0060 
0.0063 
0.0071 
0.0064 

-0.006 1 
0.0069 
0.0068 
0.0066 
0.0065 

-0.0061 
0.0067 
0.0069 
0.0069 
0.0073 

-0.0073 
0.0068 
0.0076 
0.0060 
0,0069 

-0.0061 
0.0069 
0.0062 
0.0068 
0.0072 

-0.0073 
0.0068 
0.0063 
0.007 1 
0.0073 

-0.0066 
0.0073 
0.0066 
0.0069 
0.0071 

-0.0071 
0.0066 
0.0075 
0.0065 
0.0069 

-0.0074 
0.0064 
0.0072 
0.0073 
0.0067 

-0.0067 
0.0069 
0.0063 
0.0072 
0.0064 



Decl. 1900 



.70 28' 42^4 

5 48 40.0 

6 40 9.6 
8 55 20.5 
6 53 130 



-5 53 

8 II 

8 4 

7 26 

6 53 
-6 o 

7 40 

8 10 
8 



12 

20 

8 

o 

58 

47 

7 



46.1 
29.7 
22.2 
15.2 
2.9 

3-3 

8.9 

«3.0 

32.4 

i.o 

40.0 
42.3 
27.9 
9.1 
50.6 



-5 59 45-2 

8 8 34.4 

6 15 32.6 

8 6 44.1 

9 5 43-9 

-9 II 591 

7 55 6.3 

6 36 1.4 

8 44 57.8 

8 53 40.3 

-7 5 29.7 

9 5 34.5 

7 6 33.5 

7 55 50.5 

8 39 47.6» 

-8 34 32.5 

7 6 51. 1 

9 27 34.3 

6 48 0.6 

7 59 56.7 

-9 20 3.2 

6 24 48.8 

8 37 35-8 
8 56 26.5 

7 16 lO.I 

-7 14 40.0 

8 3 37.5 
6 13 20.5 
8 43 1-6 
6 29 3.8 



Praec. 



7i8i 
.183 

.199 
.308 
.221 

.224 
.230 
.236 
.244 
.254 

.261 

•275 
.287 
.290 
.398 

.398 
.321 
-327 
.328 
.332 

•335 
.336 
.348 
.373 
.385 

•395 
.396 
.402 
.410 
.429 

.430 
.454 
•456 
•457 
.459 

.461 
-471 
.485 
.488 
.496 

.516 
•524 
•533 
•534 
.537 

.540 
-547 
-564 
.564 



Var. 
saec. 



+0^384 
0.380 
0.382 
0.388 
0.383 

+0.381 
0.386 
0.385 
0.383 
0.382 

+0.380 
0.383 
0.385 
0.385 
0.387 

+0.386 

0.383 
0.388 

0.378 
0.383 

+0.379 
0.383 
0.380 
0.382 
0.385 

+0.385 
0.382 
0.379 
0.384 
0.384 

+0.379 
0.384 

0.379 
0.381 
0.382 

+0.382 
0.379 
0.384 
0.378 
0.380 

+0.384 

0.377 
0.381 
0.382 
0.378 

+0.377 
0.379 
0.375 
0.381 



1 Z.168: 10"* nahe 



« 48?! 48?6 46?o 



.577 i 0.376 
» DpLmcd., Z.163: 8?9 



Ep. 



93.1 
94.1 
93.1 
94.1 

94.1 
94.2 
94.2 
93.1 
93.1 
931 
94.2 
93.6 
93.1 
93.3 
94.4 

94.1 
94.1 
937 
94.1 
93.1 

94.0 
94.1 
94.2 
93-3 
94.1 

94.1 
93.1 
93.1 
94.6 
94.0 

94.1 
94.1 96.« 
93-0 
93.1 
94.0 

94- 1 

93-6 93 

94.1 

94.2 

94.4 

94.1 
93.1 
94.1 
93.7 
93.7 

94.1 94.- 
92.9 
94.2 
94-3 
93-1 



•9 



Zonen 



B.D. 



87 168 

163 271 

76 159 
157 268 
165 267 

172 273 

169 274 

77 162 
89 168 
87 165 

172 273 

72 166 378 
69 170 

83 170 176 

173 191 368 335 

157 264 

158 270 

168 191 

159 277 
69 169 

163 173 373 

169 367 
171 377 

77 163 176 

157 264 

173 264 

83 158 

76 159 

163 271 333 

168 191 376 

73 165 378 335 
157 264 43i5 

87 89* 165 

82 158 

163 170* 267 

162 271 

72 89'a 165 335 

168 368 
171 273 

169 176 374 333 

173 264 

76 159 

163 367 

157 191 

89* 166 378 

5 Beob.* 

69 77 169 

171 373 

170 368 376 
76 159 



7*5263 

5 5234 

6 5455 
9 5440 

7 5267 

6 5457 

8 5329 
8 5330 

7 5268 
7 5269 

6 5458 

7 5271 

8 5333 

8 5334 

9 5444 

9 5445 

8 5336 

10 5369 

5 5247 
8 5337 

6 5463 
8 5338 
6 5463 

8 5340 

9 5452 

9 5453 

8 5343 

6 5465 

8 5345 

9 5455 

7 5281 
9 5457 

7 5283 

8 5348 
8 5349 

8 5350 

7 5283 

9 5461 
6 5471 

8 5354 

9 5462 

6 5475 

8 5357 

9 5463 

7 5286 

7 5288 

8 5359 
6 5478 
8 5360 
6 5479 



Cr» 



G 

Fe 
A 

Gc 

A- 

A- 

ds- 



Ar ■ 

G-- 
G- 

G- 

G 
/ 



A: 



fr 



6 c 
y4v 



■?9 STg * ZZ. 89-0 166 17a 377 335 
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Nr. 



Gr. 



A.R. 1900 



Praec. 



Var. 
saec. 



Dccl. 1900 



Praec. 



Var. 
saec. 



Ep. 



2^nen 



B.D. 



7251 
7252 
7253 
7254 
7255 

7256 
7257 
7258 
I 7259 
7260 

7261 
7262 
7263 
7264 
7265 

7266 
7267 
7268 
7269 
7270 

7271 
7272 
7273 
7274 
7275 

7276 

7277 
7278 

7279 
7280 

7281 

->7282 

•7283 
7284 
7285 

7286 
7287 
7288 
7289 
7290 

7291 
7292 
7293 
7294 
7295 
7296 

7297 
7298 
7299 
7300 



9.2 
9.0 

8.5 
8.9 

8.8 

8.9 
9.4 
91 
9.2 

7.1 

7.9 
8.9 
8.6 

9'^ 

7.2 

9.1 

8.7 
8.5 
9.1 
8.9 

9.1 
8.7 
9.3 
8.4 
8.8 

8.6 
9.5 
9.1 
9.3 
9.2 

9.2 
•9.6 
9.6 
8.8 
9.2 

8.1 
8.9 
8.3 
•8.9 
8.1 

8.9 
8.8 

9.1 
9.3 
7.8 

7.9 
9.3 
9.0 

8.3 
91 



21 
21 
21 
21 

20 21 
21 
21 
22 



' 8!5i 
16.52 
23.23 
25.64 
40.93 

43 16 
56.02 
57.36 

9.45 
22 27.73 



22 
22 

22 
22 
23 



30.29 
35.58 
48.20 
55-40 
0.96 



20 23 2.43 

23 14.29 

23 16.55 

23 26.29 

23 27.04 

20 23 31.41 

23 41.48 

23 42.18 

23 44.28 

23 5305 

20 23 53.83 

23 55-74 

24 0.83 
24 10.63 
24 29.17 

20 24 47.07 

24 54.87 

25 9.48 
25 II. 18 
25 13.24 

20 25 16.47 

25 20.07 

25 20.67 

25 22.71 

25 26.38 

20 25 33.16 

25 36.28 

25 47-27 

25 5798 

26 38.59 

20 26 41.49 

26 57.69 

27 0.92 

27 3-05 

27 22.11 



+3!2422 

3.2132 

3-2303 
3.2340 
3.2364 

+3.2543 
3.2II6 
3.2250 
3.1872 
3.1866 

+3.2062 

3.I84I 
3.2216 
3-1832 
3.2582 

+32452 
3.1843 
3.1860 
3.2033 
3-2432 

+3.2236 
3.2218 
3.2610 
3.2123 
32317 

+32367 
3.1988 
3-2521 
3.2312 
3-2103 

+3.^834 
3-2338 
3.2019 
3.2522 
3-2365 

+3.1807 
3.1872 
3-1890 
3.1900 
3.2314 

+3.2135 
3.2623 

3-2357 
3-2389 
3.1843 

+3.2383 
3.1975 
32193 
3.2335 
3-2467 



-0:0072 
0.0067 
0.0070 
0.0071 
0.0072 

-0.0076 
0.0068 
0.0070 
0.0063 
0.0063 

-0.0067 
0.0062 
0.0069 
0.0062 
0.007 7 

-0.0074 
0.0063 
0.0063 
0.0067 
0.0074 

-0.0070 
0.0070 
0.0077 
0.0068 
0.0071 

-0.0072 
0.0066 
0.0076 
0.0071 
0.0068 

-0.0062 
0.0072 
0,0067 
0.0077 
0.0074 

-0.0063 
0.0064 
0.0065 
0.0065 
0.0073 

-0.0069 
0.0079 
0.0073 
0.0074 
0.0064 

-0.0074 
0.0067 
0.0070 
0.0073 
0.0076 



-8*49' 35-9 

7 20 17.8 

8 13 27.7 
8 24 59.6 

8 32 35-7 

-9 28 5.4 

7 16 22.2 

7 57 57.8 

6 o 40.8 

5 59 i.i 

-7 o II.O 

5 51 20.2 

7 48 25.3 
5 49 8.4 

9 42 5-2 

-9 2 3.8 

5 52 44.7 

5 57 58.7 

6 52 32.9 

8 56 29.2 

-7 55 58.3 

7 50 32.2 

9 51 58.3 

7 20 57.5 

8 21 30.7 

-8 37 2.0 

6 38 58.3 

9 25 7-7 
8 20 43.4 

7 15 31.3 

-5 51 35.2 

8 29 52.2 
6 50 19.2 

9 27 23.6 
8 38 38.2 

-5 43 27.7 

6 3 58.6 

6 9 39 I 

6 12 57.7 

8 23 10.9 

-7 27 13.9 

9 59 28.4 
8 37 14.7 
8 47 21.4 

5 56 27.4 

-8 46 34.4 

6 38 43.1 

7 47 29.8 

8 32 4.6 

9 14 3-7 



•583 +0^381 
.593] 0.377 
.601 ! 0.379 
.6031 0.379 
.622 1 0.380 



.624 
-639 
.641 
-655 
.677 

.680 
.687 
.701 
.710 
.717 

.718 
.732 
.735 
•747 
-747 

.753 
.764 
.765 
.768 

.778 

.779 
.781 
.787 
.799 
.821 

.842 

.851 
.868 
.870 
.873 
.876 
.881 
.881 
.884 
.888 

.896 
.900 
.913 
.925 
.973 

.976 

-995 

.999 

2.001 

2.023 



+0.382 
0.376 
0.377 
0.373 
0.373 

+0.375 
0.373 
0.376 

0.371 
0.380 

+0.379 
0.372 
0.372 

0.374 
0.379 

+0.375 
0.375 
0.380 

0.374 
0.376 

+0.377 
0.372 

0.379 
0.376 
0.373 
+0.370 
0.375 
0.37« 
0.378 

0.375 
+0.368 
0.369 
0.369 
0369 
0.374 

+0.372 
0.378 
0.374 
0.374 
0.367 

+0.373 
0.368 

0.371 
0.373 
0.373 



93.0 
93.1 
93.1 
94.0 

94.1 

94.0 
93-3 
94-1 
94.2 
93-1 

93.7 
93.1 
94.1 
93-1 
93.7 

94.0 
93.1 
93.1 
94.1 
94.1 

93.1 
93-7 
94.2 
93.9 
93.1 

93-1 
94.1 
94.3 
93.9 
93.1 

93.1 

93-6 94-1 

94.2 

93-7 
94.1 

94.2 
95-1 
94.1 
94.0 
93-1 

93-7 
93.7 
94.1 

93.0 
93-1 

94.2 
93.1 
93.6 
93.1 
94.2 



69 158 

87 165 

77 163 

82 169 

170 268 

168 175 

72 166 

162 271 

171 273 
74 172 

87 176 

76 172 

165 267 
76 159 

157 191 

157-191 

76 159 
74 163 

166 267 
173 264 

69 169 

89 165 

175 268 
72 168 
82 158 

77 170 

163 273 
173 264 

82 158 

87 165 

76 159 
69a 170' 

171 277 

157 175 

163 271 

172 273 

274 335 

162 274 
162* 172 

82 170 

89 166 

173 191 

163 271 
69 158 
74 171 

176 276 

76 159 

72 166 

69 170 

173 268 



332 

264 
176 



278 



276 



278 
335 



276 
176 332 



' 268 
191 



277 
278 



278 



8*5361 

7 5290 

8 5362 
8 5363 

8 5365 

9 5468 

7 5295 

8 5366 
6 5485 

6 5487 

7 5301 

6 5488 

7 5303 

5 5277 

9 5473 

9 5474 

6 5492 

6 5493 

7 5304 
9 5477 

8 5370 
7 5306 

10 5401 

7 5307 

8 5371 

8 5372 

6 5496 

9 5479 
8 5374 

7 5310 

6 5498 

8 5376 
6 5501 

9 5482 
8 5378 

5 5291 

6 5503 
6 5504 

6 5505 
8 5380 

7 5316 
10 5415 

8 5381 
8 5383 
6 55" 

8 5384 

6 55'2 

7 5321 

8 5387 

9 5490 



Ps 
Ao 

Ao 

/■ — 

Mb 

A3 

Ao 
GS- 



Fo 
Mo 

As 
Co 



As 

GS 
As 

Ao 

Co 

Ai 

dt, 
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Zone —6° bis —lo". Wien-Ottakring. 



Nr. 


Gr. 


7301 


9.1 


7302 


8.0 


7303 


9.2 


7304 


8.4 


7305 


9.3 


7306 


9.0 


7307 


9.2 


7308 


71 


7309 


9.0 


7310 


8.7 


73" 


8.9 


73»2 


9.0 


7313 


9.1 


7314 


9.1 


7315 


8.9 


73'6 


8.5 


7317 


8.2 


7318 


8.7 


7319 


•8.7 


7320 


9.1 


7321 


9.1 


7322 


7.9 


7323 


9.0 


7324 


•8.2 


7325 


9.0 


7326 


8.9 


7327 


9.3 


7328 


9.3 


7329 


8.2 


7330 


•8.7 


7331 


9-4 


7332 


91 


7333 


8.9 


7334 


•8.0 


7335 


8.6 


7336 


8.9 


7337 


9.6 


7338 


8.3 


7339 


8.8 


7340 


9.4 


7341 


91 


7342 


8.7 


7343 


9.5 


7344 


9.2 


7345 


•8.6 


7346 


9.0 


7347 


9.3 


7348 


9-1 


7349 


9.2 


7350 


9.3 



A.R. 1900 



20^ 27"24?22 

27 29.74 

27 35-55 

27 35.88 

27 38.48 

20 27 58.86 

28 1.49 
28 6.24 
28 6.92 
28 18.97 

20 28 19.99 

28 31.74 

28 41.07 

28 48.72 

29 6.08 



29 
29 
29 
29 
29 



20 



14.59 
19.76 
22.43 
22.81 

26.34 



20 29 32.00 

29 37.95 

29 45.53 

29 49.28 

29 56.01 



29 
30 
30 
30 
30 

30 
30 
30 
3« 
31 

31 
31 
3' 
31 
3» 

31 
32 
32 
32 

32 

32 
32 
32 
32 
32 



58.09 
0.07 
0.71 

4.57 
5.02 

36.56 

46.30 

49.24 

1.87 

6.19 

7.33 
19.54 
23.49 
38.77 
50.50 
51.61 
15.39 
15.79 
28,00 

33.72 

35.10 
38.53 
39.34 
48.81 

57.32 



Praec. 



+3-2557 
3.2282 

3.1903 
3.2488 
3.2031 

+3.1909 
3.2067 

3.«955 
3.2267 

3.<790 

+3.2230 
3.2436 
3.2194 
3.2166 
3.2468 

+3.1880 
3.2227 

3.1959 
3.2490 
3.2141 

+3.2495 
3.2585 
3.2407 
3.2474 
3.2544 

+3.2333 
3.2132 
3.2199 
3.1818 
3.1961 

+3.2223 
3.2031 
3.2223 
3.2530 
3.1786 

+3.2508 

3.2304 
3.2500 

3.2419 
3.2354 

+3.2255 
3.2042 

3.1976 
3.2370 
3.2370 

+3.2400 
3.2054 
3.1776 

3.2493 
3.1880 



Var. 
saec. 



-o!oo79 
0,0072 
0.0065 
0.0077 
0.0068 

-0.0065 
0.0068 
0.0066 
0.0072 
0.0063 

-0.0072 
0.0076 
0.0072 
0.007 ' 
0.0077 

-0.0066 
0.0072 
0.0067 
0.0078 
0.0071 

-0.0078 
0.0081 
0.0076 
0.0078 
0.0080 

-0.0074 
0.0071 
0.0072 
0.0064 
0.0068 

-0.0072 
0.0069 
0.0072 
0.0079 
0.0064 

-0.0079 
0.0074 
0.0079 
0.0077 
0.0076 

-0.0074 
0.0069 
0.0068 
0.0077 
0.0077 

-0.0077 
0.0071 
0.0065 
0.0080 
0.0067 



DccL 1900 



-9*»42' 3!o 

8 16 6.6 
6 16 28.4 

9 21 18.4 

6 57 35.3 
-6 18 56.9 

7 8 58.9 

6 33 36.4 

8 12 47.3 

5 41 40.1 
-8 I 17.6 

9 6 31.9 

7 50 20.3 

7 41 28.7 
9 17 50.0 

-6 II 9.4 

8 I 50.1 

6 36 36.7 

9 25 9.4 

7 34 32.5 
-9 26 51.1 

9 55 25.1 

8 59 39.5 

9 20 51.0 

9 43 4.4 

-8 36 28.6 

7 32 43-9 

7 54 10.8 

5 52 10.4 

6 38 1.6 



-8 2 43.3 

7 I 28.2 

8 2 58.4 

9 40 42.8 

5 43 "8.6 

-9 34 8.8 

8 29 45.4 

9 32 1.9 
9 6 38.5 
8 46 18.3 

-8 14 40.8 

7 7 5.6 

6 46 4.0 

8 52 3<-6 

8 52 55.0 
-9 2 26.1 

7 " 35.1 

5 42 2.6 

9 32 38.6 

6 16 6.6 



Praec 



27026 

2.032 
2.039 
2.040 
2.043 

2.066 
2.069 

2.075 
2.076 
2.090 

2.091 
2.105 
2.115 
2.124 
2.145 

2.154 
2.160 
2.163 
2.164 
2.168 

2.174 
2.181 
2.190 

2.195 
2.202 

2.205 
2.207 
2.208 
2.212 
2.213 

2.249 
2.260 
2.264 
2.278 
2.283 

2.285 
2.299 

2.303 
2.321 

2.334 

2.336 
2.363 
2.363 
2.377 
2.384 

2.386 

2.389 
2.390 
2.401 
2.411 



Var. 
saec. 



+0:374 
0.371 
0.367 
0.374 
0.368 

+0.367 
0.368 
0.366 
0.370 
0.364 

+0.369 
0.372 

0.369 
0.368 

0.372 

+0.364 
0.368 
0.365 
0.372 
0.367 

+0.372 
0.372 
0.370 
0.37« 
0.371 

+0.369 
0.366 
0.367 
0.363 
0.365 

+0.366 
0.364 
0.366 
0.370 
0.361 

+0.369 
0.366 
0.369 
0.368 
0.367 

+0.365 
0.362 
0.362 

0.367 
0.366 

+0.366 
0.362 
0.359 
0.367 
0.360 



Ep. 



94.2 
93.6 
93- > 
93.7 
93-1 

94.2 
94.2 
94.2 
94.1 
94.2 

93.» 
94.1 

931 
93-1 
93.7 

93-1 
93.» 
93.3 
93.7 
93.' 
94.2 
94.1 
94.2 
93.7 
94.2 

93.2 
94.1 
94.7 
94.1 
93-6 

93-2 
94.2 
92.9 
94.1 
94.2 

93.7 
94.2 
93.7 
94.2 
94.2 

94.2 
93-2 
94.1 
94.2 
94.2 

94.1 
93.1 
94.2 
93.7 
94.2 



Zonen 



173 268 

82 158 276 

76 172 

175 »91 
72 166 

171 273 

176 277 

172 273 
158 276 
163 277 

69 170 

157 268 

87 165 

89 168 

173 191 

74 159 

69 170 

76 163 172 

175* >9i 

72 166 

173 268 

«57 271 

184 276 

ns* 191 

184 271 

82 176 

«65 274 

170 276 335 

»59 273 

76 163* 273 

82 176 

166 274 

69 82 

157* 268 

184 277 

»57 >9» 

170 278 

»73 »9» 

173 268 

170 278 

176 276 

72 184 

»59 273 

173 268 

175 268* 

»57 276 

89 166 

172 277 

'75 »9» 

171 273 



176 



B.D. 



9' 549» 

8 539» 

6 5516 

9 5492 

7 5323 

6 5517 

7 5324 

6 552» 

8 5396 

5 5305 

8 5398 

9 5497 

7 5328 

7 5330 
9 5500 

6 5523 

8 5402 

6 5525 

9 5501 

7 533» 

9 5502 

»o 5438 

9 5505 

9 5507 

9 5509 

8 5404 

7 5335 

8 5405 
6 5528 

6 5527 

8 5406 

7 5342 

8 5408 

9 55»2 

5 532» 

9 55«3 

8 5409 

9 55»6 
9 5518 
8 54» I 

8 54»2 
7 5349 

6 5533 

9 5524 
9 5525 
9 5526 

7 5352 

5 5328 
9 5528 

6 5538 
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Nr. 



Gr. 



A.R. 1900 



Praec. 



Var. 
saec. 



Decl. 1900 



Praec. 



I Var. 



Ep. 



Zonen 



B.D. 



-I 



735' 
7352 
7353 
7354 
'7355 

7356 
7357 
7358 
7359 
7360 

7361 
7362 
7363 
7364 
7365 
7366 

7367 
7368 

7369 
7370 

7371 
7372 

! 7373 
7374 
7375 

7376 
7377 
7378 
7379 
7380 

i 7381 
7382 
7383 
7384 
7385 
7386 

7387 
7388 
7389 
7390 

7391 
7392 
7393 
7394 
7395 

7396 
7397 
7398 
7399 
7400 



8.6 

9.1 
•8.8 
8.8 
9-5 
8.0 

8.9 
9.0 

9.1 
8.6 

8.8 
7-4 
8.4 
8.1 

9.3 

9-4 
8.0 
9.0 
•8.8 
8.9 

9.0 
96 
9.2 
9.2 
8.6 

8.3 

8.5 
8.6 
7.8 
8.6 

8.0 

8.7 
•8.8 

7.7 
8.5 

9.3 
8.9 
8.4 
9.0 

9.5 

•8.2 
8.2 

9.4 
9.0 

9.4 

8.9 
9.0 

8.7 
8.8 
8.1 



20»» 33' 



o!83 

33 «0-24 

33 '0-40 

33 26.82 

33 27.25 

20 33 33-91 

33 39.69 

33 4020 

33 44.77 

33 51.60 



33 
33 
34 
34 
34 

34 
34 
34 
34 
34 

34 
34 
34 
35 
35 

35 
35 
35 
35 
35 

35 
35 
35 
36 
36 

20 36 
36 



57-92 

58.91 

0.57 

5-38 

10.40 

18.23 

32-27 
40.80 
52.38 
52.50 

55.12 

55-24 

59-15 

7.38 

7.72 

25.82 
31.35 
34.97 
35.86 

38.23 

41.56 
42.01 

43.34 
5.98 
6.25 

8.11 
10.27 
36 25.76 
36 28.40 
36 30.47 
20 36 31.04 
36 32.09 

36 39.91 

37 2.56 
37 22.44 



20 



o 37 
37 
38 
38 
38 

1 3!a 0P6 4-'o 



35-57 
39-7« 
5-72 
26.54 
35.43 



+3:2211 

3.2367 
3.2021 

3.2565 
3.2379 

+3.2340 
3.2402 
3.2023 
3.2062 
3.1922 

+3.2150 
3.1927 
3.2327 
3.2213 
3.2460 

+32542 
3-2181 
3.2214 
3.2027 
3.1860 

+3.1851 
3.1944 
3-2133 
3-2043 
3.2520 

+3.2033 
3-2374 
3.2030 
32263 
3.2538 

+3.2561 
3.2239 
32043 
3.1884 
3.2104 

+3.2015 
3.2401 

3.1975 
3-2342 
3-2352 

+32394 
3.2180 
3.1858 
3.2366 
3.2395 

+3.2263 

3.1945 
3.1918 
3.2312 
3.1867 



-o!oo73 
0.0077 
0.0070 
0.0082 
0.0077 

-0.0076 
0.0077 
0.0070 
0.0071 
0.0068 

-0.0072 
0.0068 
0.0076 
0.0073 
0.0079 

-0.008 1 
0.0073 
0.0073 
0.0070 
0.0067 

-0.0067 
0.0069 
0.0072 
0.007 1 
0.0082 

-0.007 1 
0.0078 
0.007 1 
0.0076 
0.0082 

-0.0083 
0.0075 
0.007 1 
0.0067 
0.0072 

-0.0070 
0.0079 
0.0069 
0.007 7 
0.0078 

-0.0079 
0.0074 
0.0067 
0.0078 
0.0079 

-0.0076 
0.0070 
0.0069 
0.0078 
0.0068 



-8« 2'34?2 

8 52 550 

7 1 58.0 

9 56 38.4 

8 57 28.0 

-8 45 1-4 

9 5 4-2 
7 3 10.3 

7 15 56.3 
6 30 33.2 

■7 44 29.2 

6 32 36.5 

8 41 30.6 

8 5 2-6^ 

9 24 30.2 

-9 51 3.0 

7 55 32.5 

8 6 23.9 
7 6 3.2 
6 II 57.9 

-6 9 3-5 

6 39 24.2 

7 40 28.7 

7 II 48.1 

9 45 39.9 

-7 9 41 

8 59 33.7 

7 8 12.6 

8 23 51.9 

9 52 38.2 

-9 59 55.1 

8 16 15.4 
7 12 48.2 

6 21 12.7 

7 33 4.2 
-7 4 20.2 

9 9 25.2 

6 51 317 

8 50 59.7 
8 54 8.4 

-9 7 48.3 

7 58 36.4 
6 13 49.5 

8 59 48.5 

9 9 34.2 

-8 27 31.4 

6 43 30.4 

6 35 i.o 

8 45 9.3 

6 18 50.5 



2:415 
2.426 
2.426 

2.445 
2.445 

2.453 
2.460 
2.460 
2.465 
2.473 

2.480 
2.481 
2.483 
2.489 
2.495 

2.503 
2.520 

2.529 
2.542 

2.543 
2.546 
2.546 
2.550 
2.559 
2.560 

2.580 
2.587 
2.591 
2.592 

2.594 

2.598 

2.599 
2.600 
2.626 
2.626 

2.628 
2.631 
2.648 
2.651 
2.654 

2.654 
2.656 
2.664 
2.690 
2.712 

2.727 
2.732 
2.761 
2.784 
2.794 



+0:363 
0.366 
0.361 
0.367 
0.365 

+0.364 

0.365 
0.360 
0.361 
0.359 
+0.361 
0.359 
0.363 
0.362 

0.365 

+0.366 
0.361 
0.361 
0.359 
0.357 

+0.357 
0.358 
0.360 
0.358 
0.365 

+0.358 
0.362 
0.358 
0.361 
0.364 

+0.364 
0.361 
0.358 
0.356 
0.358 

+0.357 
0.361 

0.357 
0.361 
0.361 

+0.361 
0.359 
0.354 
0.360 
0.360 

+0.358 
0.354 
0.353 
0.358 
0.353 



93.1 
94.2 
93.1 
93.8 
94.1 

93-1 
94.2 
93-1 
94.2 
93.1 
94.2 
93-1 
93- 1 
93.1 96.2 
93-7 

94.6 
94.2 

93-1 
93.1 
93- 1 

93-1 
94-2 
94-2 
93- 1 
94.2 

93.1 
93-7 
94.2 
93.1 
93-7 

94-1 
930 
94.2 
93.1 
94.2 

93.1 
93.7 
94.7 
93-7 
94.2 

93.7 
93-1 
94.6 

93-7 
93-7 

93.1 
93.1 
93.1 
93-1 
93-1 



69 176 

175 268 
72 165* 

184 188 

157 278 

82 158 

184 276 

72 165 

166 274 

74 159 

176 274 

74 159 
82 158 

69 169 429^ 

173 188 

173 268 335 

170 277 

69 170 

72 165* 

76 171 

76 171 

72 273 

76 274 

89 166 

75 276 

89 165 

75 188 
84 277 
82 170 
57 191 

57 268 

69 158 

84 277» 

74 159 

76 274 

72 172 

75 191 

76 277 335 

73 188 

73 276 

75* 191 

82 158 

59 273 335 

57 191 

75 '88 

69 169 

74 171 

76 171 
82 158 
74 172 



8^5417 

9 5529 

7 5354 
10 5460 

9 5531 

8 5421 

9 5532 
7 5357 
7 5360 

6 5545 

7 5362 

6 5546 

8 5423 

8 5424 

9 5534 

10 5465 

8 5426 

8 5427 

7 5364 
6 5550 

6 5552 

6 5551 

7 5365 
7 5367 

9 5537 

7 5369 

9 5540 

7 5372 

8 5431 
10 5472 

10 5473 

8 5432 
7 
6 

7 



5373 
5558 
5376 

5377 
5546 
5378 
5547 
5549 



9 5550 

8 5439 
6 5560 

9 5552 
9 5554 

8 5443 
6 5564 
6 5566 
8 5450 
6 5567 
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Nr. 



7401 
7402 
7403 
7404 
7405 

7406 

7407 
7408 

7409 
7410 

7411 
7412 
7413 
.7414 
7415 
7416 

7417 
7418 

7419 
7420 

7421 

7422 

7423* 

7424 

7425 

7426 

7427 
7428 

7429 
7430 

7431 
-4H432 
7433 
7434 
7435 

7436 
7437 
7438 
•7439 
7440 

7441 
7442 
7443 
7444 
7445 
7446 

7447 
7448 
7449 
7450 



Gr. 



7.3 
8.9 
8.9 

7.8 
9.2 

9.1 
9.1 
8.1 

9« 

8.4 

9.1 
9.2 
9.0 
9.3 
7.9 

8.1 
8.4 
8.3 
•8.7 
8.8 

9.1 
9.2 

9.5 

*8.7 

8.6 

8.2 

9.3 
8.6 
9.0 
8.5 

8.9 
9.5 
9.6 
8.4 
8.8 

9.2 

8.8 

9.3 
9.4 
3.6 

8.6 
•9.1 
8.9 
9.0 
8.8 

8.8 
♦8.2 
8.7 
9.1 
9.2 



A.R. 1900 



20*^ 38" 39^21 
38 47.56 
38 50-79 
38 52.22 
38 56.5' 



20 



20 



20 



20 



39 
39 
39 
39 
39 

39 
39 
39 
39 
39 

39 
39 
40 
40 
40 

40 
40 
40 
40 
40 

40 
40 
40 
40 
41 

41 
41 
41 
41 
41 

41 
42 
42 
42 
4« 

42 
42 
42 
42 
42 

42 
42 
43 
43 
43 



0.07 
0.66 
2.68 
4.20 
6.89 

10.71 
19.00 
22.24 
28.36 
31-89 

55-19 

57.36 

1.14 

2.58 

5.66 

9.93 
11.28 
11.80 

14.73 
27.01 

34.66 
36.81 
41.58 
49.26 

M-79 

15.53 
18.91 

19.39 
21.95 
24.55 

26.35 
0.49 
6.19 
6.74 

15-76 

19.36 
26.18 
39.76 
47.H 
49.86 

50-50 

52.14 

7.26 

"2.53 
24.96 



Praec. 



+3- '799 
3.2163 
3.2242 

3.243« 
3.2534 

+3.2 121 
3.2211 
3.2316 
3.1838 
3.2416 

-•-3.2432 
3.21 16 

3.247» 
3.2149 
3.2236 

+3.2008 
3.1898 
3-2441 
3.2184 
3.2157 

+32259 
3.2097 
3.2392 
3.2187 
3.2169 

-»-3.2313 
3.2410 

3.1919 
3.2424 
3.2508 

+3.2455 
3.2193 
3.1741 
3.1860 

3.1949 

+3.2131 
3.2304 
3-2409 
3.2235 
3-2493 

+3-2059 
3.1866 

3.2454 
3.2082 
3.2002 

+3.1895 
3.1862 
3.2000 
3.2365 
3.1844 



Var. 

saec. 



-o?oo67 
0.0075 
0.0077 
0.008 1 
0.0084 

-0.0073 
0.0076 
0.0078 
0.0068 
0.0081 

-0.008 1 
0.0074 
0.0082 
0.0075 
0.0076 

-0.0072 
0.0069 
0.0082 
0.0075 
0.0075 

-0.0077 
0.0073 
0.0080 
0.0075 
0.0075 

-0.0078 
0.008 1 
0.0070 
0.0081 
0.0083 

-0.0082 
0.0076 
0.0066 
0.0068 
0.0070 

-0.0074 
0.0079 
0.0082 
0.0077 
0.0084 

-0.0073 
0.0069 
0.0083 
0.0074 
0.0073 

-0.0070 
0.0070 
0.0073 
0.008 1 
0.0069 



Decl. 1900 



-S"57' lU 

7 56 43.2« 

8 22 50.3 

9 24 37.5 
9 58 15.7 



-7 43 
8 12 

8 47 

6 10 

9 20 

-9 25 

7 42 
9 38 

7 53 

8 22 

-7 7 

6 31 

9 30 

8 5 

7 56 

-8 30 

7 37 

9 14 

8 7 

8 1 

-8 49 

9 21 
6 39 
9 26 

9 54 

-9 37 
8 10 

5 40 

6 20 
6 50 



21.2 

47-7 

20.4 

2.6 

11.8 

31.6 
28.2 
31.6 
L4.6 
6.5 
32.8 
11.7 

0.5 
51.6 
57.2 

41.5 
28.5 
21.0 
14.4 
39-0 

11.7 

24.4 
25.2 
11.2 
32.9 
28.1 
55.6 
40.5 
44.3 
19.5 



-7 50 31-5 

8 48 57.4 

9 23 53.0 

8 26 37.0 

9 51 43.0 

-7 28 41.7 

6 24 22.5 
9 39 51.2 

7 37 3.7 
7 10 9.5 

-6 34 25.4 

6 23 26.6 

7 10 4.6 
9 II 38.2 
6 18 19.8 



Praec. 



2"799 
2.808 
2.812 
2.813 
2.818 

2.822 
2.823 
2.825 
2.827 
2.830 

2.834 
2.843 
2.847 

2.854 
2.858 

2.884 
2.886 
2.890 
2.892 
2.896 

2.900 
2.902 
2.902 
2.906 
2.919 

2.928 
2.930 
2.936 
2.944 
2.973 

2.973 
2.977 
2.978 
2.980 
2.983 

2.985 
3.023 
3.030 
3030 
3.040 

3-044 
3.052 
3.067 

3.075 
3.078 

3-079 
3.080 

3097 
3.103 
3-117 



Var. 
saec. 



+0:352 
0.356 
0.357 
0.359 
0.359 

+0.354 
0.355 
0.357 
0.351 
0.358 

+0.358 
0.354 
0.358 
0.355 
0.356 

-1-0.352 
0.351 
0.357 
0.354 
0.354 

-K>.355 
0.353 
0.356 

0.354 
0.353 

+0.355 
0.356 
0.350 
0.356 
0.356 

-H).355 
0.352 
0.347 
0.349 
0.350 

-1-0.352 

0.353 
0.354 
0.352 
0.356 

+0.350 
0.348 
0.353 
0.349 
0.348 

+0.347 
0.347 
0.348 

0.351 
0.346 



£p. 



94.2 
93.7 98.2 
93-1 
93.7 
94.2 

93- 1 
94.2 
93-1 
93.1 
94.1 

93.7 
93-1 
94.2 

94.2 
93.1 

93-1 
93-1 
93.8 
94.1 

93.7 
94.2 
94.2 
93.7 
94.1 
94.7 

93-2 
94.2 
93.1 
93.7 
93.8 

94.2 
94.2 
95-2 
93.1 
93-1 

94.2 
93.7 
93-7 
94.2 

94-2 
93-1 
93.7 
93-1 
93.7 

94.2 
93.1 
93.7 
94.1 

93-1 



Zonen 



172 273 

169 199 4295 43i5 
69 169 

157 191 

175 268 

89 165 

170 274 
82 158 
76 159 

157 268 

157 191 

89 165 

184 276 

170 277 

69 169 

72 166 

74 171 

184 191 
158* 276 

170 199 

176 277 
166 274 

173 188 
158* 276 
199 335 

82 176 

173 268 

76 171 

175 191 
184 188 

184 268 

176 277 
278 335 

74 159 

72 165 

169 276 

170 199 
176 191 

170 278 
Fund. Cat 

166 274 

76 159* 

175 188 

72 166 

165 199 

171 273 
74 159* 

165 199 

157 268 

76 171 



B.D. 



6*^5568 
8 5452 

8 5453 

9 5560 
10 5487 

7 5386 

8 5454 

8 5455 

6 5570 

9 5561 

9 5562 

7 5387 
9 5563 

8 5459 

8 5460 

7 5389 

6 5573 

9 5567 

8 5464 
8 5465 

8 5466 

7 5391 

9 5570 

8 5467 
8 5468 

8 5469 

9 5572 
6 5578 

9 5573 
10 5501 

9 5575 
8 5472 

5 5370 

6 5579 

7 5398 

8 5473 

8 5476 

9 5579 

8 5477 
10 5506 

7 5402 

6 5586 

9 5581 

7 5407 
7 5408 

6 5587 

6 5588 

7 5410 
9 5583 
6 5589 



F. 



A^ 



/fr. 

C5'"" 
A. 

k 

r.. 

G 



"7 



A. 



6- 



/ 

6- 



4i!9 44^4 43'S 43!» 
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Nr. 



Gr. 



7451 
7452 
7453 
7454 
7455 

7456 
7457 
7458 
7459 
7460I 

7461 
7462 

7463 
7464 

7465 

7466 
7467 
7468 
7469 
7470 

7471 
7472 
7473 
7474 
7475 

7476 
7477 
7478 
7479 
7480 

7481 
7482 
7483 
7484 
7485 

7486 

7487 
7488 

7489 
7490 

749» 
7492 

'7493 
7494 
7495 

7496 
7497 
7498 
7499 
7500 



9.2 
9.0 
9.2 
8.0 
9.0 

8.4 
7.8 
9.2 
8.8 
8.8 

8.7 
9.4 
9.4 
8.7 
9.1 

5.8 
8.8 
8.7 
8.6 
8.4 

9.2 

6.3 
9.2 
8.6 

[5.1] 

8.5 
8.8 

9.1 
9.1 
8.9 

9.' 
9.2 
9.2 

8.9 
9.0 

6.4 
9.0 
9.0 
8.7 
8.9 

91 
8.7 
8.2 

7.5 
8.5 

9-4 
8.2 

7.9 
9.1 
8.8 



A.R. 1900 



20^ 43 



39.95 

43 45-92 

43 46.20 

43 56.16 

44 8.03 

20 44 9.00 

44 29.16 

44 3'-33 

44 43.32 

45 17-22 



20 



20 



20 



45 
45 
45 
45 
46 

46 
46 
46 
46 
46 



18.74 
23.59 
43.81 
59.68 
3.10 

7.59 
33.08 
35.72 
36.51 
43.47 
20 46 48.87 

46 5>-43 

47 5.84 
47 7.46 
47 15.60 

20 47 18.36 

47 21.80 

47 24.75 

47 27.38 

47 30-84 

20 47 58.25 

47 58.86 

48 7.42 
48 14.93 
48 32.18 

20 48 38.61 

48 42.26 

48 53.72 

48 59.16 

49 0.56 

20 49 6.18 

49 10.43 

49 t8.ii 

49 23.15 

49 25.73 



49 

49 
49 
49 
50 



3 «.93 
38.26 
43.40 
46.02 
0.23 



Praec. 



-•-3''988 
32350 
32047 
3.2355 
3.2473 

+3.2327 
3.1976 
3.2360 
3.2116 
32470 

+3.1827 

3.<995 
3.1961 
3.2191 
3-1774 

+3.1779 
32384 
3.2448 
3.2108 
3.1831 

+32085 
3-1755 
3.2349 
3.2206 

32369 

+3.1826 
3.1982 

3.215» 
3.2021 
3.2029 

+3-2453 
3.1785 
3.2067 
3.1878 
3.2118 

+3.1991 
3.2182 

3.2439 
3.2275 
3.2331 

+3.2209 
3.2039 
3.1739 
3.2339 
3.2213 

+3.1728 

3.2147 
3.2035 
3.1740 
3.2159 



Var. 
saec. 



-0:0072 
0.0081 
0.0074 
0.0081 
0.0084 

-0,0080 
0.0072 
0.0081 
0.0075 
0.0084 

-00069 
0.0073 
0.0072 
0.0078 
0.0068 

-0.0068 
0.0083 
0.0084 
0.0075 
0.0069 

-0.0075 
0.0068 
0.0082 
0.0078 
0.0082 

-0.0069 
0.0073 
0.0077 
0.0074 
0.0075 

-0.0085 
0.0069 
0.0076 
0.007 1 
0.0077 

-0.0074 
0.0079 
0.0085 
0.0081 
0.0083 

-0.0080 
0.0075 
0.0068 
0.0083 
0.0080 

-0.0068 
0.0078 
0.0075 
0.0068 
0.0078 



Decl. 1900 



-r 6'49?8 

9 8 8.7 

7 26 45.1 

9 9 49.9 

9 49 25.8 

-9 I 7.2 

7 4 7.2 

9 12 45.0 

7 51 31.8 

9 51 9.6 

-6 15 4.6 

7 11 51-1 

7 I 28.0 

8 19 8.4 

5 58 9.5 
-6 o 2.1 

9 25 7.4 
9 46 29.5 

7 52 15-6 

6 18 28.9 

-7 44 52.9 

5 52 55.8 
9 14 36.8 

8 26 20.1 

9 21 31.4 

-6 17 39.1 

7 10 50.7 

8 8 13.1 
7 24 15.6 
7 27 13.9 

-9 51 23.0 

6 4 54-1 

7 41 28.6 

6 37 3.6 

7 59 11.4 

-7 16 2.9 

8 21 27.0 

9 48 47 o 

8 53 27.9 

9 12 25.3 

-8 31 17.7 

7 33 30.3 
5 50 40.2 
9 15 44.7 

8 33 35.6 

-5 47 14.8 

8 10 54.1 

7 33 14.1 
5 51 37.7 

8 15 53.6 



Praec. 



Var. 
saec. 



+ 


13"! 33 




13.140 




13.140 




13.151 




13.164 


+ 


13.165 




13.187 




13.190 




13.203 




13.240 


+ 


13.242 




13.247 




13.269 




13.287 




13.290 


+ 


13.295 




13.323 




13.326 




13.327 




13334 


.+ 


13.340 




»3.343 




13.359 




13.360 




13-369 


+ 


13.372 




13-376 




13.379 




13-382 




13.386 


+ 


13.416 




13.416 




13.425 




13.434 




13-452 


+ 


13-459 




13-463 




13.476 




13.481 




13.483 


+ 


13-489 




13.494 




13.502 




'3-507 




13.510 


+ 


13-517 




13.524 




»3.529 




»3532 




'3.547 



+o?348 
0.350 
0.347 
0.350 
0.352 

+0.350 
0.346 
0.349 
0.347 
0.350 

+0.344 
0.344 
0.344 
0.346 
0.342 

+0.341 
0.347 
0.348 

0.344 
0.342 

+0.343 
0.340 

0-345 
0.344 
0.346 

+0.341 
0.342 

0.343 
0.342 
0.342 

+0.346 
0.339 
0.342 
0.339 
0.341 

+0.340 
0.342 
0.345 
0.343 
0.342 

+0.341 
0.340 
0-337 
0.343 
0.341 

+0.337 
0.340 
0.339 
0.336 
0.340 



Ep. 



94-2 
93.7 
94.1 
93-7 
93-8 

94.7 
93-1 
93.7 
93.1 
93.7 

93.1 
94.1 93.6 
94.0 
93-3 
93.1 

93.1 
93.7 
94.1 

93-1 
93-1 

94.2 
94-2 
93.7 
93-3 
93-7 

93-1 
94.2 

93.1 
94.5 
94-0 

94.1 
94.1 
94.2 
93-1 
93-1 

94.2 
94.0 
93.7 
94.2 
93.7 

93.1 
94-» 
93-1 
93-7 
93.1 

93-1 
93.7 
93.1 
94.0 

93.3 



Zonen 



166 274 

157 191 

»65 274 

176 191 

184 188 

175 268 335 

72 172 

173 188 

69 82 169 170 

175 191 

74 159 
895 165 274 

72 172 335 

69 169 184 

74 159 

74 159 

»57 188 

157 268 

69 169 

76 171 

166 274 

172 273 

173 191 

82 169 184 

»73 188 

76 171 

165 277 

69 170 

176 199 278 335 
72 i?6 335 

157 268 

159 273 

165 277 

76 171 

69 170 

176 274 

170 184 276 

157 188 

175 268 

»73 191 

82 169 

89 166 278 335 

74 171 

173 191 

82 169 

74 172 

170 199 

89 166 

159 171 273 

69 170 184 



B.D. 



7^5411 

9 5586 

7 5412 

9 5587 

9 5589 

9 5590 

7 5413 
9 5591 

8 5487 
10 5521 

6 5600 

7 5416 

7 5417 

8 5495 
6 5603 

6 5604 

9 5595 
9 5596 

8 5500 

6 5605 

7 5423 
6 5606 

9 5597 

8 5502 

9 5598 

6 5608 

7 5426 

8 5503 
7 5428 
7 5429 

10 5539 

6 5614 

7 5432 

6 5615 

8 55»o 

7 5433 

8 55»! 

9 5607 
9 5608 
9 5609 

8 5514 

7 5435 

6 5619 

9 5611 

8 55'6 

5 5411 
8 5517 

7 5437 

6 5624 

8 55»9 



Gr 

r.- 
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Ao 

Ko 

Bs 

A> 

As 

As 
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Ko 
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kr 

Au 

^^ 
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Nr. Gr. 



A.R. 1900 



Praec. 



Var. 
saec. 



DecL 1900 



Praec. 



Var. 
saec. 



Ep. 



2^nen 



B.D. 



7501 
7502 

7503 

7504 

7505 

-7506 

■7507 
7508 

7509 
7510 

75»! 
75" 
7513 
75M 
75^5 
7516 
7517 
7518 
7519 
7520 

7521 

7522 

7523 
7524 
7525 

7526 
7527 
7528 
7529 
7530 

7531* 

7532 

7533 

7534 

7535 

7536 

7537 
7538 
7539 
7540 

7541 
7542 
7543 
7544 
7545 

7546 
7547 
7548 
7549* 
7550 



9.0 
9.1 
9.3 
9.2 
8.2 

9.7 
8.3 
9.2 

8.3 
8.9 

9.0 
7.5 
8.7 
9.2 
8.8 

9-4 
8.9 
9.2 

•8.9 
•8.9 

9.0 

•9.1 
8.2 

9.1 
8.9 

8.2 
8.0 
9.3 
9.1 
9.1 

9.3 
9.0 
9.0 
9.2 
•6.2 

9.2 
8.6 
8.1 
9« 
8.9 

8.0 

9.1 
8.2 

8.7 
9.' 

9.0 
8.2 
8.9 

8.8 



20^ 50' 



20 



20 



9:01 

50 11.37 

50 21.69 

50 28.78 

50 46.17 



50 
51 
51 
51 
51 



5». »9 

5.65 

14.87 

>9-3> 
43-64 



30 51 44.19 

52 19.34 

52 30.85 

52 32.20 

52 4762 

20 53 7.42 

53 '002 
53 »6.61 
53 27.01 
53 30.37 



53 
53 
53 
53 
53 

54 
54 
54 
54 
54 

54 
54 
54 
55 
55 



32.74 
3324 
47.22 
56.40 
58.68 

2.19 

6.39 

14.78 

23.31 

46.43 

49.61 
51.26 
54.00 
14.20 
«5.63 



20 55 20.47 

55 23.88 

55 25.60 

55 33.03 

56 14.97 

20 57 5.19 

57 24.33 
57 37.05 
57 50.64 

57 55.70 

20 58 8.30 

58 8.89 
58 22.54 
58 47.28 
58 48.16 



•♦•3-I834 
32300 
3.1950 
3.2024 
3.2125 

4-3.2300 
3.2046 

3.»73i 
3.1990 
3-1904 

+3.2312 
3.2116 
3.1972 
3. »899 
3.1848 

+3. »984 
3-2307 
3.2025 

32395 
3.2389 

+3.2191 
3-2396 
3.1969 
3.'855 
32309 

+3.2417 
3.2091 
3.1802 
3.1850 
3-1847 

+3-1754 
3.'73> 
3-2054 
3.1767 
3.>7»9 

+3-2 114 
3.«697 
3.2208 
32040 
3.2029 

+3.2387 
3.17" 
3.2021 
3.2101 
3.1823 

+3.2232 
3.1689 
31835 
3.1763 
3.2160 



-0:007 1 
0.0082 
0.0073 
0.0075 
0.0077 

-0.0082 
0.0076 
0.0068 
0.0074 
0.0072 

-0.0083 
0.0077 
0.0074 
0.0072 
0.0071 

-0.0075 
0.0084 
0.0076 
0.0086 
0.0086 

-0.0081 
0.0086 
0.0074 
0.0072 
0.0084 

-0.0087 
0.0078 
0.0070 
0.0071 
0.0071 

-0.0069 
0.0069 
0.0077 
0.0071 
0.0069 

-0.0079 
0.0069 
0.0082 
0.0077 
0.0077 

-0.0086 
0.0070 
0.0078 
0.0080 
0.0072 

-0.0084 
0.0069 
0.0073 
0.0071 
0.0082 



-6*»24'58!2 

9 4 28.6 

7 4 49.7 

7 30 17.1 

8 5 54.3 

-9 5 47.9 

7 39 13.1 

5 50 44.1 

7 20 19.0 

6 51 16.8» 

-9 M 34.8 

8 5 55-3 

7 16 22.5 
6 51 2.6 

6 33 38.7 

-7 21 43-4 

9 13 29.3 

7 35 57.4 
9 44 14.5 
9 42 6.8 

-8 34 II. I 

9 44 52.6 

7 17 38.2 
6 38 8.4 
9 15 57-4 

-9 53 4-1 

8 o 48.7 

6 19 55 2 

6 36 59.7 

6 36 39.0 

-6 4 0.4 

5 55 40.4 

7 48 54.4 

6 9 25.9 
5 52 2.2 

-8 II 4.3 

5 44 52.5 

8 44 3.7 

7 45 37-4 
7 43 15-4 

-9 50 27.3 

5 52 50.4 

7 42 58.5 

8 II 19.1 

6 33 22.9 

-8 58 39.4 

5 46 10.3 

6 38 11.9 
6 13 10.9 
8 34 33.8 



1 i6!7 i8!3(4) i6?8 i6?o 



• 2^.277: Dpi.? maj. 



3-557 
3-559 
3-570 
3-578 
3.597 
3.602 
3.617 
3.627 
3.632 
3.658 

3-659 
3-696 
3-708 
3-710 
3.726 

3-747 
3.750 
3-757 
3.768 
3.772 

3.774 
3.775 
3.789 
3.799 
3.802 

3.805 
3.810 

3819 
3.828 
3-852 

3.855 
3.857 
3.860 
3.881 
3.883 
3-888 
3.891 
3.893 
3.901 

3-945 

3998 
4.018 
4.031 
4.045 
4.050 

4.063 
4.064 
4.078 
4.104 
4.105 



+o?337 
0.341 
0.337 
0.338 
0.338 

+0.340 
0.337 
0.334 
0.336 
0.335 

+0.339 
0.336 
0.334 
0.334 
0.333 

+0.333 
0.336 
0.334 
0.337 
0.337 

+0.335 
0.337 
0.332 
0.33» 
0.336 

+0.337 
0.333 
0.331 
0.330 
0.330 

+0.329 
0.329 
0.332 
0.328 
0.328 

+0.331 
0.327 
0.332 
0.331 
0.330 

+0.332 

0.325 
0.328 
0.327 
0.325 

+0.329 
0.324 
0.324 

0.323 
0.327 



93-1 
93-7 
94.1 
94.0 
93-J 

93.7 
93-7 
93.1 
93.7 
94.2 98.4 

93-7 
93-1 
93-7 
94.7 
93-1 

93.7 
93-7 
93.1 
93-7 
93-7 

93-3 
93-7 
92.9 
94-2 
94.2 

94.2 
93- 1 
93.1 
93.1 
93.1 

94.2 
94.2 
94.2 
94.2 
94.2 

93.1 
94.2 
94-2 
94.2 

93.1 

93.7 
93.3 
92.9 
93.3 
93.3 

93-7 
93.8 

93.3 
93.1 
93.1 



76 172 

173 188 

165 274 

89 166 335 

82 169 



'57 
72 
74 

165 



188 
176 
172 
184 



278 



199 



176 274 429^431 5 

157 175 191 

69 169 

165 184 199 

176 277 278 335 

76 159 

166 199 

157 191 

72 166 

173 188* 

173 188* 

69 169 170 

173 '88* 

72 89 165 

'76 273 

175 268 

175 276 
82 169 
76 171 
74 176 
74 176 

172 277 

171 273 
166 277 

172 278 
17' 273* 

82 169 

176 273 
170 278 
184 277 

85 166 



6*5627 
9 5615 
7 5441 

7 5442 

8 5523 

9 5616 

7 5445 

6 5630 

7 5448 

7 5450 

9 5617 

8 5529 
7 5455 
7 5456 
6 5637 



'73 


188 




'o 5577 


74 


159 


172 


6 5657 


72 


85 


165 


7 5476 


82 


169 


170 


8 5555 


76 


'7' 


184 


6 5659 


157 


'75 


188 


9 5645 


171 


199 




5 5447 


76 


159 


176 


6 5661 


74 


171 




6 5664 


69 


169 




8 5562 



ff» 
Kr 



5458 
5627 

5459 
5631 
5632 

8 5533 

9 5635 

7 5460 
6 5641 
9 5636 

10 5562 

8 5535 
6 5642 
6 5643 
6 5644 

6 5645 

6 5646 

7 5464 
6 5649 

6 5650 

8 5543 
5 5434 
8 5544 

7 5469 
7 5472 
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B.D. 



Nr. 



Gr. 



A.R. 1900 



Praec. 



Var. 
saec. 



Decl. 1900 



Praec. 



Var. 
saec. 



Ep. 



Zonen 



7551 
7552 
7553 
7554 
7555 

7556 
7557 
7558 
7559 
7560 

7561 
7562 
7563 
7564 
7565 

7566 
7567 
7568 
7569 
7570 

7571 
7572 
7573 
7574 
7575 

7576 
7577 
7578 
7579 
7580 

7581 
7582 
7583 
7584 
7585 

7586 

7587 
7588 
7589 
7590 

7591 
7592 
7593 
7594 
7595 

7596 
7597 
7598 
7599 
7600 



8.4 
9.0 
8.5 
9.1 
9-3 

9.2 
8.2 
8.8 
9.0 
8.7 
•8.7 

9.5 
8.8 
8.8 
8.7 

91 
8.9 
9.2 

9.4 
9.4 

9.1 
9.1 
8.7 
9.0 
9.2 

8.4 
7.0 

8.5 
8.1 

9-3 

8.7 
8.1 

7.9 
9.2 
9.2 

8.5 

*7.o 

8.8 

8.9 
9-4 

8.9 
9.1 
8.6 

9-4 
9.2 

9.2 
6.6 
8.6 
8.7 
9.3 



20- 59' 
59 



21 



5?27 
6.79 
59 22.73 
59 35-44 
59 58.30 

4.66 
18.66 
21.28 

23.93 
32.91 



50-52 
53-93 
55-62 
59.21 
1.66 



I 9.02 

I 10.54 

I 19.89 

I 21.49 

I 22.97 



36.83 
45.85 
47.12 
48.87 
57-68 

3.83 

5-34 

24.95 

25.64 

26.67 

43.42 
15.67 
25-70 
28.84 
36.42 

38.24 
41.21 
48.17 
6.93 
2303 

44.25 

1.13 

5.61 

11.84 

19.14 

21.87 
23.41 
23.49 
26.74 
497» 



+3.1968 
3.2342 
3.2259 

3.1915 
3.1780 

+3.1811 
3.2188 
3.1732 
3.2002 
3.2260 

+3.1807 

3.2325 
3.1898 
3.1827 
3.1708 

+3.2096 
3.1742 
3.2015 
3.2024 
3.1733 

+3.1854 
3.1979 
3.2071 
3.2242 
3.1974 

+3.2139 
32149 
3.2180 
3-1706 
3.2084 

+3.2222 
3.2141 

3.1935 
3.1800 

3.1723 
+3.1825 
3.1702 
3.2200 
3.2290 
3.2073 
+3.1780 
3.2234 
3.2044 
3-2193 
3.1696 

+3.1721 
3.2315 
3.1725 
3.2031 
3.2287 



-o!oo76 
0.0087 
0.0085 
0.0075 
0.007 1 

-0.0072 
0.0083 
0.0070 
0.0077 
0.0085 

-0.0072 
0.0087 
0.0074 
0.0073 
0.0070 

-0.0080 
0.0071 
0.0078 
0.0078 
0.0070 

-0.0073 
0.0077 
0.0080 
0.0085 
0.0077 

-0.0082 
0.0082 
0.0084 
0.0070 
0.0080 

-0.0084 
0.0082 
0.0076 
0.0072 
0.0070 

-0.0073 
0.0070 
0.0084 
0.0086 
0.0080 

-0.0072 
0.0086 
0.0081 
0.0085 
0.007 1 

-0.0072 
0.0088 
0.0072 
0.0080 
0.0087 



-7«>26'42?3 

9 39 44-3 

9 10 34.1 

7 8 47.5 
6 21 16.0 

-6 32 34.7 

8 47 44.6 

6 4 49.5 

7 41 36.4 

9 14 4.6 

-6 32 22.1 

9 37 51.2 

7 5 25.2 

6 39 57.3 

5 57 0.2 

-8 16 59.7 

6 9 43.6 

7 48 19.3* 
7 51 34.2 

6 6 45.6 

-6 50 41.3 

7 36 18.9 

8 9 13.4 

9 10 39.9 

7 34 56.8 

-8 33 58.9 

8 38 11.2 
8 49 57.7 

5 58 30.1 
8 15 16.3 

-9 5 36.7 

8 37 56.5 

7 23 26.9 

6 34 32.1 
6 6 34.1 

-6 44 0.7 

5 59 5.4 

9 o 29.8 

9 33 30.1 

8 15 31.6 



-6 

9 
8 

9 
5 

-6 



29 27.3 

15 26.4 

6 52.7* 

o 53.2 

59 47.7 



9 1.6 

9 45 35.6 

6 10 13.3 

8 2 53.8 

9 36 46.2 



4:122 
4.124 
4.140 
4.154 
4.177 
4.184 
4.198 
4.201 
4.204 
4.213 

4.231 
4.234 
4.236 
4.240 
4.242 

4.250 
4.251 
4.261 
4.263 
4.264 

4.278 
4.288 
4.289 
4.291 
4.300 

4.306 
4.308 
4.328 
4.328 
4.329 

4.346 
4.379 
4.389 
4.393 
4.400 

4.402 
4.405 
4.412 
4.431 
4-447 
4.469 
4.486 
4.490 
4.497 
4.504 

4.507 
4.508 

4.509 
4.512 
4.535 



+o?324 
0.328 
0.327 

0.324 
0.322 

+0.322 
0.326 
0.320 
0.323 
0.325 

+0.321 

0.326 

0.322 

•0.321 

0.319 

+0.323 

0.319 
0.322 
0.322 
0.319 

+0.320 
0.321 
0.321 

0.323 
0.321 

+0,322 
0.322 
0.322 

0.317 
0.321 

+0.322 
0.320 
0.318 

0.317 
0.316 

+0.317 

0.315 
0.320 
0.320 
0.318 

+0.315 
0.319 
0.316 
0.318 
0.313 

+0.313 
0.319 
0.313 
0.316 
0.318 



93.3 
93.7 
93.7 
93-3 
93.7 

93.1 
931 
93.8 
93.1 
93.7 

93.1 
93.7 
93-1 
94.2 

94-2 

93.1 

93.8 

94.2 98.4 

93.1 
93.1 

94.2 
93.1' 
94.2 
93.7 
94.2 98.4 

93.1 
93.1 
93.7 
93.1 
94.2 

937 
93.1 
93.1 
93.1 
94.2 

942 

93.1 

93.7 
94.2 

94.2 

93.1 
94.2 
94.2 97.0 
93.7 
93.1 

94.2 
94.2 
94.2 
93.7 
93.7 



72 165 184 

157 175 188 

173 188 

85 165 184 

159 199 

76 172 

69 169 

171 199 
72 166 

173 188 

76 172* 

157 175 191 

85 165 

176 273 

176 273 

69 169 

172 199 
166 277 429^431^ 

85 170 

74 159 

184 274 

72 166 

176 276 

157 188 

165 277 429^433^ 

82 169 

82 169 

173 191 
74 171 

170 276 

173 191 

82 169 

85 165 

76 172 

176 277 

172 273 
74 176* 

173 191 
175 278 

170 279 

76 172 

173 278 

169 276 431^ 

173 191 

74 176 

171 277 
175 276 
171 273 
169 199 
175 188 



7*5479 
9 5648 
9 5650 

7 5481 
6 5666 

6 5667 

8 5568 
6 5670 

5484 
5652 



5672 
5654 
5486 

5673 
5674 



8 5573 

6 5676 

7 5488 

8 5574 

6 5679 

7 5490 

7 5492 

8 5576 

9 5658^ 

7 5493 

8 5580 

8 5581 

9 5661 
6 5683 

8 5586 

9 5662 
8 5588 



3jQp 

Gs 

k 

Fo 



5501 
5687 
5688 

5689 
5690 
5667 
5668 



8 5595 



6 5694 
9 5671 

8 5596 

9 5673 
6 5697 

6 5698 
9 5674 
6 5699 

8 5597 

9 5677 



Gr. 

^. 

A 

H 

^^ 
Fi 
Ao 

&>- 

A3 

AU 
/et 

F6 
Cr 

Mo 

Oi> 



2d!6 i8!i i8!8 19» » 51!« 53:8 53:« 
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^54 



2one — 6** bis — lo^ Wien-Ottakring. 



Nr. 



Gr. 



A. R. 1900 



Praec. 



Var. 
saec 



Decl. 1900 



Praec. 



Var. 
saec. 



Ep. 



2k>nen 



B.D. 



7601 
7602 
7603 
7604 
7605 

7606 
7607 
7608 
7609 
7610 

761 1 
7612 

7613 
7614 
7615 

7616 
7617 
7618 
7619 
7620 

7621 
7622 
7623 
7624 
7625 

7626 
7627 
7628 
7629 
7630 

7631 
7632 

7633 

7634 

7635 

7636 

7637 

7638^ 

7639 

7640 

7641 
7642 

7643 
7644 

7645 

7646 

7647 
7648 

7649 
7650 



9-4 
8.6 
8.6 
9.2 
8.5 

7-7 
8.8 

9.> 
9.1 
8.5 
9.0 
9.4 
8.3 
•9.1 
8.8 

8.6 

7.6 

7.5 
9.8 

9.3 

8.2 
8.8 
7.4 
7-4 
•7.0 

8.0 

♦8.9 

8.6 

9.2 

•7.6 

8.2 

9.3 

*6.9 

9.6 

9.5 

8.0 
9.0 

9.4 
91 

7.8 
9.1 
9.5 
8.3 
9.0 

7.7 
8.9 
9.3 
9.5 
9.2 



31^ 5" 

6 
6 
6 
6 

21 6 
6 

7 
7 
7 

21 7 
7 
7 
7 
8 



21 



8 
8 
8 
8 
8 

21 9 
9 
9 
9 
9 

21 10 
10 
10 
10 
10 



"50?74 

6.58 

26.76 

30.99 

'41.50 

41.58 
56.45 
6.53 
18.66 
22.27 

22.84 
24.99 
28.34 
38.62 
2.32 

2.58 
1300 
19.17 
41.04 
54.73 
18.15 

34.77 
3572 
37.10 
47.54 

6.62 

9.1 1 

13.47 

135" 

26.81 



21 10 32.58 

10 36.06 

10 55.68 

IG 58.20 

11 4.65 

21 II 7.62 

II 23.65 

I I 23.66 

II 3».94 

11 41.42 

21 12 9.74 

12 11.64 
12 11.72 
12 18.76 
12 19.57 



12 
12 
13 
«3 
13 



21.19 

50.83 

3.06 

6.33 
21.81 



+3.2315 
31978 
3.2078 
3.2075 
31752 

+3.1727 
3.2140 
3.2190 
3.2182 
3.3105 

4-3.1896 
3.1792 
31941 
3.1879 
3.1951 

+3.1864 
3.1736 
3.1825 
3.1878 
3.2107 

+3.1740 
3.2021 
3.1918 
3.2122 
3.1672 

+3- »743 
3.2271 
3.1656 

3.1895 
3.2241 

+3.2285 
3.2064 
3.2253 
3.1858 
3.1854 

+32242 
3.2269 
3.2000 
3.2242 
3.2099 

+3.1632 
3.2025 
3.1981 
3.1648 
3.1837 

+3.1697 
3.1753 
3.1943 
3.1625 
3.2111 



-o!oo88 
0.0079 
0.0082 
0.0082 
0.0072 

-0.0072 
0.0084 
0.0085 
0.0085 
0.0083 

-0.0076 
0.0074 
0.0078 
0.0076 
0.0078 

-0.0076 
0.0072 
0.0075 
0.0076 
0.0083 

-0.0073 
0.0081 
0.0078 
0.0084 
0.0071 

-0.0073 
0.0088 
0.0070 
0.0077 
0.0087 

-0.0088 
.0.0082 
0.0088 
0.0076 
0.0076 

-0.0087 
0.0088 
0.0080 
0.0087 
0.0084 

-0.0070 
00081 
0.0080 
0.0070 
0.0075 

-0.0072 
0.0073 
0.0079 
0.0070 
0.0084 



-9*^47' 7?4 

7 45 0.1 

8 22 16.8 
8 21 13.4 
6 22 21.7 

-6 13 24.2 

8 46 2.5 

9 4 45-4 
9 2 13.0 
8 34 6.4 

-7 16 53-5 

6 38 33-8 

7 34 2.0 
7 II 5.6 
7 38 51.2 

-7 6 19.4 

6 19 25.2 

6 52 39.8 

7 12 55-3 

8 38 29.1 

-6 22 37.4 

8 8 4.1 

7 30 4.5 

8 46 1.7 
5 57 55-2 

-6 25 24.6 

9 42 8.7 
5 52 46.3 

7 22 39.4 
9 32 11.4 

-9 48 26.7 

8 26 34.3 

9 37 51.6 
7 >o 30.1 

7 9 2.9 

-9 34 28.9 

9 45 14.2 

8 4 21.3 

9 35 26.5 
8 42 8.6 

-5 47 2.6 

8 15 52.0 

7 59 4.5 

5 53 ".2 
7 5 6.5 

-6 II 57.5 

6 34 3-4 

7 46 41. 1 
5 45 51-9 

8 51 9-7 



4^536 
4.552 
4.572 
4.576 
4.587 

4.587 
4.602 
4.612 
4.624 
4.628 

4.628 
4.630 

4.634 
4.644 
4.667 

4.668 
4.678 
4.684 
4.706 
4.719 

4.743 
4.759 
4.760 
4.761 
4.772 

4.790 
4.793 
4.797 
4.797 
4.810 

4.816 
4.819 
4.839 
4.841 
4.847 

4.850 
4.866 
4.866 

4.874 
4.883 

4.91 1 
4-913 
4.913 
4.920 
4.921 
4.922 
4.951 
4.963 
4.966 
4.981 



+0:319 
0.315 
0.315 
0.315 
0.3 II 

+0.3 II 

0.315 
0.315 
0.314 
0.314 

+0.312 
0.31 1 
0.312 
0.31 1 
0.3 II 

+0.310 
0.309 
0.310 
0.309 
0.312 

+0.307 
0.310 
0.309 
0.31 1 
0.306 

+0.306 
0.31 1 
0.306 
0.308 
0.310 

+0.3 II 
0.308 
0.310 
0.305 
0.305 

+0.309 
0.310 

0.307 
0.309 
0.307 

+0.303 
0.306 

0.305 
0.302 

0.303 

+0.302 
0.302 

0.303 
0.301 

0.305 



94.2 
93.1 
93.3 
93-3 
93.« 

93' 
94.1 
93.7 
93.7 
94.2 

94.2 
94.2 
94.2 

93-1 
94.2 

94.0 
931 
94.2 
94.0 
93.1 

93.3 
93-8 
93.1 
93.7 
93.1 

93-1 
94.1 
93.1 
93-2 
93.7 

93-7 
94.2 

93.7 
94.2 
94.2 

93-7 
93.7 
93.7 
93.7 
93.1 

93.1 
94.2 97.0 

93.7 
93.3 
93.1 

93.1 
93.8 
94.2 

94.1 
93.7 



175 278 

85 165 

82 169 184 

82 169 184 

76 172 

76 159 

170 199 279 

173 188 

173 188 

170 276 

165 277 

171 273 

176 277 
85* 166 

176 277 

165 184 278 

74 159 

172 278 

166 176 278 
82 169 

74 159 172 

170 1 84 1 99 

85 '65 

169 199 
76 171* 

74 159 

173 188 283* 

76 171 

85 176 

173* «91 

175 188 

170 276 

173* 184 188 

166 277 

166 277 

175 188 

175 191 

169 199 

173 191 

82 170 

76 171 

170 276 433^ 
169 199 

76 171 184 

85 165 

74 172 

172 198 

166 277 

172 184 278 

175 '91 



9*^5678 

7 5507 

8 5599 
8 5600 

6 5705 

6 5706 

8 5603 

9 5688 
9 5689 
8 5604 

7 55" 

6 5707 

7 55'2 
7 5514 
7 55'6 

7 55'7 

6 5712 

7 55'8 

7 5519 

8 5609 

6 5719 
8 5611 

7 5522 

8 5613 
6 5720 



5722 
5696 
5725 
5524 
5698 

9 5699 

8 5616 

9 5700 
7 5526 

7 5527 

9 5701 
9 5702 

8 5617 

9 5703 
8 5621 

5 5507 
8 5623 
8 5624 

6 5729 
5529 



5730 
5731 
553' 
55'4 
5707. 



G-: 

/• 

K 

Ko 
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Ko 
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Nr. 



Gr. 



A.R. 1900 



Praec. 



Var. 
saec. 



Decl. 1900 



Praec. 



Var. 
saec. 



Ep. 



Zonen 



B.D. 



7651 
7652 
7653 
7654 
7655 

7656 
7657 
7658 
.7659 
7660 

7661 
7662 
7663 
7664 
7665 

7666 
7667 
7668 
7669 
7670 

7671 
7672 
7673 
7674 
7675 
7676 

7677 
7678 
7679 
7680 

7681 
7682 
7683 
7684 
7685 

7686 
7687 
7688 
7689 
7690 

7691 
7692 
7693 
7694 
7695 

7696 
7697 
7698 
7699 
7700 



8.2 
8.1 
8.2 

9.5 
9.0 

9.6 
8.5 
8.9 
9-3 
9.2 

9.3 
7.6 
91 
9.0 
8.0 

9.4 
9.2 
9.3 
9.4 
8.9 

L7.0] 
8.2 

9.3 
9.3 
8.9 

7.2 

8.2 
9.2 
9.0 

9.3 
8.0 

8.4 
9-5 
8.3 

7.2 
9.0 
9.1 
7.5 
8.0 

9.2 
8.6 
9.6 
9.1 
9-4 

8.9 
9.4 
8.2 
8.2 
8.8 



13' 
13 
13 
13 
13 



21 



21 



'34:37 

40.61 
40.92 
41.26 
47.26 



14 20.22 

14 24.63 

14 32.02 

14 38.45 

14 42.86 



21 15 
15 
15 
15 
J5 

21 16 
16 
16 
16 
16 

21 16 
16 
16 
«7 
>7 

21 17 
17 
17 
»7 
»7 

21 18 
x8 
18 
18 
18 

21 19 
19 
19 
19 
19 



19 
«9 
20 
20 
20 

20 
20 
20 
21 
21 



0.05 

28.47 
30.98 
36.40 
56.31 

0.5' 

1.06 

14.02 

17.19 

21.65 

36.69 
36.88 

48.39 
3.22 

10.34 

20.87 
34.66 
43.05 
5>-23 
55-00 

3.93 
34.22 

37.13 
44.78 
5302 

18.40 
20.26 
24.09 
26.54 
35.88 

49.17 
50.89 

7.«9 
16.57 
18.95 
22.80 
26.50 
41.87 
18.88 
35.72 



-»-3.1795 
3- »935 
3.1905 
3.2021 
3.2226 

+3.2076 
3.1642 

31724 
3.1876 
3.2053 

+3.1704 
3.221 1 

32193 
3.1840 
3.2068 

+3.2 110 
3.2051 
3.1682 

3- »643 
3.1608 

+3.2230 
3- »948 
3.2259 
3.1841 
3.>943 

+3.1652 
3.2221 
3-1742 
3.>787 
3.2063 

+3.2064 
3.1792 
3-1792 
3.2097 
3.1815 

+3.1808 

3.1993 
3.2105 
3.1634 
3.2032 

+3-1855 
3 «651 

3.1583 
3.2085 
32192 

+3.1971 
3.1982 
3.2040 
3.1689 
3.1660 



-0:0074 
0.0079 
0.0078 
0.0081 
0.0087 

-0.0083 
0.007 1 
0.0073 
0.0077 
0.0083 

-0.0072 
0.0088 
0.0087 
0.0076 
0.0083 

-0.0085 
0.0083 
0.0072 
0.007 < 
0.0070 

-0.0089 
0.0080 
0.0090 
0.0076 
0.0080 

-0.007 1 
0.0089 
0.0074 
0.0075 
0.0084 

-0.0084 
0.0075 
0.0075 
0.0085 
0.0076 

-0.0076 
0.0082 
0.0085 
0.0071 
0.0083 

-0.0077 
0.0072 
0.0069 
0.0085 
0.0088 

-0.0081 
0.0082 
0.0084 
0.0073 
0.0072 



-6«5i'33?6 

7 45 1.6 

7 33 33.5 

8 17 56.8 

9 35 27.8 

-8 40 3'.5 

5 54 30.3 

6 26 35.4 

7 24 42.9 

8 32 41.0 

-6 19 37.9 

9 34 29.5 
9 27 56.0 

7 «3 6.3 

8 41 22.7 

-8 57 33.8 

8 34 58.5* 

6 13 3.7 
5 57 55-3 

5 44 35-9 

-9 45 7.7 

7 56 45.7 

9 56 380 
7 16 20.8 

7 56 4.9 

-6 3 33-4 

9 44 44.6 

6 39 35.5 
6 57 «3-1 

8 44 365 



-8 45 

7 o 

7 o 

9 o 

7 10 



16.3 

44 5 

o 43.2 

o 7.2 

o 23.7 

-7 8 36.3 

8 21 14.8 

9 5 1.9 
6 o 36.4 

8 36 46.9 

-7 28 12.7 

6 7 49.1 

5 41 29.7 

8 59 39.5 

9 41 9.8 

-8 15 1.8 

8 19 28.5' 

8 42 53.7 

6 26 1.4 
6 14 51.5 



4.993 
4-999 
5.000 
5.000 
5.006 

5.038 
5.042 
5049 
5.055 
5.059 

5.076 
5.103 
5.106 
5.111 
5. «30 



+07301 

0.303 
0.302 
0.303 
0.305 

+0.303 
0.300 
0.299 
0.301 
0.302 

+0.298 
0.302 
0.302 
0.298 
0.300 



5.134 


+0.300 


5-134 


0.300 


5.147 


0.296 


5-150 


0.296 


5-154 


0.295 



5.'69 
5.169 
5.180 

5.>94 
5.201 

5.2 II 
5.224 
5.231 
5.239 
5-243 

5.251 
5.280 

5.283 
5.290 
5.298 

5.322 
5.323 
5.327 
5.329 
5.338 

5-35» 
5.352 
5367 
5.376 
5-378 

5-382 
5-386 
5.400 
5.434 
5-450 



+0.301 
0.298 
0.301 
0.297 
0.298 

+0.294 
0.299 
0.295 
0.294 
0.297 

+0.297 
0.293 
0.293 
0.296 
0.293 

+0.292 
0.294 
0.295 
0.291 
0.295 

+0.292 
0.290 
0.289 

0.294 
0.294 

+0.292 
0.292 
0.293 
0.288 
0.287 



94.2 
94.2 
93.2 
93.1 
93.7 

94.2 
93-1 
94.2 
94.0 
93.7 
94.2 
93-7 
93-7 
94.2 
94.2 

94.1 
94.2 97.0 
94.2 
94.2 
94.2 

93-7 
94.2 
93-7 
94.2 
93-7 

93.' 
93-7 
93.» 
94.2 
93.3 

93.4 
93-3 
93.4 
93.7 
94.3 

94.3 
94.0 
93-7 
93-1 
94.2 

94.2 
93-3 
94-2 
93.7 
93.7 

93.7 
94.0 
93.7 
93.7 
93.6 



176 278 

165 277 

85 176 

82 170 

173 J88 

169 276 

74 171 

172 273 

165 184 277 

169 199 

«7' 273 

173 188 

173 175 «88 

166 278 

170 276 

173 184 278 

169 276 4335 
172 277 

172 279 

176 273 

175 191 

170 278 
175 188 
166 277 
170 198 

74 17« 

175* 191 

74 171 

172 278 

82 169 184 

82 169 170 184 

85 165 166 

85 165 166 172 

173 »88 
199 283 

199 283 

170 176 198 279 

173 »88 

74 171 

169 276 

165 277 

76 171 184 

172 277 
175 191 

173 191 

82 170 279 

170 176 276 
169 198 

74 171 184 273 

76 172 273 



7*^5536 

7 5537 

7 5538 

8 5627 

9 5709 
8 5628 
6 5733 

6 5735 

7 554f> 

8 5629 

6 5738 

9 5715 
9 57«6 

7 5543 

8 5631 

9 5718 

8 5632 
6 5741 

6 5742 

5 5528 

9 5724 
8 5634 

10 5659 

7 5546 

8 5635 

6 5743 

9 5728 

6 5745 

7 5548 

8 5638 

8 5639 
7 5549 
7 5550 

9 5734 
7 555« 

7 5553 

8 5644 

9 5738 
6 5750 
8 5645 



7 5555 
6 5754 

5 5543 
9 5740 
9 5741 

8 5648 
8 5649 
8 5650 

6 5757 
6 5759 
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Zone —6° bis —10°. Wien-Ottakring. 



Nr. 


Gr. 


7701 


8.8 


7702 


8.5 


7703 


9.2 


7704 


7.9 


7705 


8.6 


7706 


7.6 


7707 


7.9 


7708 


9.3 


7709 


8.5 


7710 


8.7 


7711 


8.6 


7712 


8.9 


7713 


9.4 


7714 


•7.7 


7715 


9.6 


7716 


9.1 


7717 


8.7 


7718 


9.1 


77»9 


8.9 


7720 


8.7 


7721 


9.2 


7722 


8.6 


7723 


9.3 


7724 


•9.3 


7725 


9.5 


7726 


9.3 


7727 


8.8 


7728 


3.0 


7729 


9.0 


7730 


9.5 


7731 


9.5 


7732 


9.1 


7733 


9.3 


7734 


9.0 


7735 


8.5 


7736 


9.4 


7737 


9.1 


7738 


9.2 


7739 


8.8 


7740 


•8.0 


7741 


7.9 


7742 


9.2 


7743 


8.6 


7744 


9.0 


7745 


8.5 


7746 


8.0 


7747 


8.0 


7748 


8.1 


7749 


9.0 


7750 


8.9 



A.R. 1900 



Praec. 



Var. 
saec. 



DecL 1900 



Praec. 



Var. 
saec. 



Ep. 



Zonen 



B.D. 



l^ 2l"*42?I2 

2 1 46.08 
21 50.67 

21 5529 
21 58.86 



22 
22 
22 

22 
22 



5-n 
25.02 

31.13 
37.63 
46.01 



21 23 20.27 

23 23.52 

23 27.53 

23 3 »86 

23 41.37 
21 23 49.42 

24 1434 
24 21.68 
24 37.90 
24 43-30 

21 24 45.09 

24 45-89 

24 56.03 

24 59.36 

25 23.46 



26 
26 

26 

26 
26 



7.57 

7.61 

17.67 

23.83 
25.46 



21 26 29.72 

26 37.63 

26 44.05 

27 10.93 
27 13.51 

21 27 21.68 

27 44.83 

27 52.94 

28 18.68 
28 22.73 



28 
28 
28 
29 
29 

29 
29 
29 

29 
29 



30.85 

33.79 

38.11 

2.53 

5.91 

17.05 
20.96 
22.57 
22.93 
25.31 



+3-X835 
3.1759 
3.1990 
3.2109 

3.2145 

+3.1838 
3.2040 
3.2085 
3.'592 
3.1625 

+3. «771 
3.2121 

31998 
3.2127 
3.1851 
+3.1782 
3.2044 
3.1954 
3.2061 
3.1865 

+3.1762 
31583 
3.1596 
3.1993 
3.1985 

+3.2115 
3.2071 
3.1602 
3.1787 
3.1987 

+3.1983 
3.1944 
3.1692 
3.1758 
3.1705 

+3.21 18 
3.1983 
3.1655 
3.21 14 
3.1709 

+3.1569 
3.2029 
31578 
3.1881 

3.1973 

+3.1964 
3.1852 
3.2099 
3.2078 
3.1953 



-o!oo77 
0.0075 
0.0082 
0.0086 
0.0087 

-0.0077 
0.0084 
0.0086 
0.0070 
0.007 1 

-0.0075 
0.0087 
0.0083 
0.0087 
0.0078 

-0.0076 
0.0085 
0.0082 
0.0085 
0.0079 

-0.0075 
0.0070 
0.0071 
0.0083 
0.0083 

-0.0087 
0.0086 
0.0071 
0.0076 
0.0083 

-0.0083 
0.0082 
0.0073 
0.0076 
0.0074 

-0.0088 
0.0083 
0,0072 
0.0088 
0.0074 

-0.0069 
0.0085 
0.0070 
0.0080 
0.0083 

-0.0083 
0.0079 
0.0088 
0.0087 
0.0083 



-7*24'35?7 

6 54 42.5 

8 26 29.9 

9 13 19.8 
9 27 56.4 

-7 26 49.7 

8 47 38.9 

9 6 9.9 

5 49 40.7 

6 3 17.4 

-7 2 58.6 
9 22 36.3 

8 33 52.3 

9 25 32.8 

7 35 34.7 
-7 8 24.3 

8 54 33.0 

8 18 31.0 

9 2 22.5 

7 43 52.5 

-7 2 56.4 
5 50 7.8 

5 55 30.9 

8 36 8.5 

8 33 51.5 
-9 28 26.8 

9 lo 58.0 

6 o 40.2 

7 16 13.1 

8 37 39.9 

-8 36 10.7 
8 20 44.3 

6 38 12.3 

7 6 20.4 
6 44 59.8 

-9 33 44.9 

8 39 30.4 
6 25 28.3 

9 34 38.8 

6 48 59.2 

-5 51 38.0 
9 I II. I 

5 55 23.3 
8 I 27.1 

8 39 24.8 

-8 36 11.6 

7 50 13.9 

9 31 53-6 
9 23 41.6 

8 32 27.8 



5^456 
5.460 

5.464 
5.468 
5.472 

5.477 
5-496 
5.501 
5.508 
5-515 

5.547 
5.550 
5.554 
5.558 
5.566 

5.574 
5.596 
5.603 
5.618 
5.623 

5.625 
5625 

5.635 
5.638 
5.660 

5.700 
5.700 
5*709 
5715 
5.716 



+07289 
0.288 
0.290 
0.291 
0.292 

+0.289 
0.290 
0.290 
0.286 
0.286 

+0.286 
0.289 
0.288 
0.289 
0.286 

+0.285 
0.287 
0.286 
0.286 
0.284 

+0.283 
0.282 
0.282 
0.286 
0.285 

+0.285 
0.284 
o.a8a 
0.281 
0.283 



5.7201+0.283 



5.870 
5.874 
5.875 
5.875 
5878 



5.727 


0.282 


5.733 


0.280 


5.757 


0.280 


5.759 


0.279 


5767 


+0.282 


5.788 


0.281 


5.795 


0.277 


5.818 


0.281 


5.822 


0.278 


5.829 


+0.276 


5.832 


0.279 


5-835 


0.276 


5.857 


0.278 


5.860 


0.279 



+0.278 

0.277 
0.279 
0.279 

0.278 



93.1 
93.7 
94.1 
93.7 
93.7 

93.1 
93.1 
93.7 
93.3 

93- 1 96.3 

93.1 
93.7 
93-7 
93-7 
94.2 

94.0 
93.7 
931 
94-2 
94.1 

94.2 
93.1 
93.8 
93.7 93.8 
94.2 

93.7 
94.2 

94.2 
94.7 

94.2 

93-8 98.2 

94.2 

94.2 

93.8 

93.7 
93.7 
93.8 
93.7 
93.7 

93.1 
93.8 
93.1 
93.7 
93.1 

93- 1 
93.2 
93.8 
93.8 
93.1 



85 165 

166 199 

170 198 279 

175 188 

173 191 

85 165 

82 169 

173 188 

76 172 184 

74 171 433^ 

85 166 

75 191 

69 199 

75 191* 
66 277 

65 184 277 

73 188 

82 170 

73 276 

76 184 279 

72 278 
76 171 

71 198 

69*« 176 199 

70 278 

75 188 

73 276 
Fund. Cat. 

72 277 
278 283 

76 276 

75« 199 433^ 

71 273 
76 277 

71 198 

73 188 
70 199 

72 198 

73 184 188 
66* 199 

76 171 

75 201 

76 172 

69 178 198 

78 170 

78 170 

82 176 

184 188 

173 201 

78 176 



7^5561 

7 5563 

8 5653 

9 5747 
9 5748 

7 5565 

8 5657 

9 575' 
5760 
5761 

5569 
5752 

8 5660 

9 5753 
7 5570 

7 5571 
9 5757 

8 5662 

9 5758 
7 5574 

7 5575 
6 5766 

6 5767 

8 5665 

8 5666. 

9 5763 
9 5762 

6 5770 

7 5579 

8 5670 

8 5671 

8 5672 

6 5772 

7 5581 
6 5775 

9 5764 

8 5674 

6 5779 

9 5767 

7 5584 

6 5781 
9 5769 
6 5782 

8 5681 
8 5682 

8 5684 

8 5685 

9 5770 
.9 5771 
8 5686 



r- 
r 

/t-.- 

A- 



rs 

G. 



h .■ 

/■: 

/-- 

;■ 



F: 



Zone —6® bis —lo''. Wien-Ottakring. 



157 



Nr. 



Gr. 



A.R. 1900 



Praec. 



Var. 
saec. 



Decl. 1900 ! Praec. 



Var. 
saec. 



Ep. 



Zonen 



B.D. 



7751 
7752 
7753 
7754 
7755 

7756 
7757 
7758 
7759 
7760 

7761 
7762 
7763 
7764 
7765 

7766 

7767 
7768 
7769 
7770 

7771 
7772 
7773 
7774 
7775 

7776 
7777 
7778 
7779 
7780 

7781 
7782 
7783 
7784 
7785 

7786 

7787 
7788 

7789 
7790 

7791 
7792 

7793 
7794 
7795 

7796 
7797 
7798 
7799 
7800 



9.1 
9.2 

9.3 
9.1 
9.3 

9.0 
8.1 
9.2 
8.6 
9.2 

8.6 

9.3 
9.2 

91 

[5.0] 

8.5 
8.7 
8.6 
9.2 
9.2 

8.7 
9.' 
9.3 
♦8.6 
8.9 

8.8 

9-3 
9.2 
8.8 
8.6 

8.6 
8.8 

9.3 
8.1 
8.0 

7.5 
7.9 
8.9 
9.1 
9.3 

8.3 

8.7 

8.3 
8.8 
8.6 

9.1 
8.8 

9.1 
8.2 

9.1 



21** 29"'37?i6 
30 10.26 
30 34.34 

30 34.67 

31 12.01 



31 
31 
3> 
31 
31 

31 
31 

32 
32 
32 

32 
32 
32 
32 
32 

33 
33 
33 
33 
33 



14.84 
16.15 
27-65 
3'-45 
42.29 

48.28 
50.52 
1794 
22.52 

25-65 
25.68 
34.84 
35.27 
3990 
59.54 

»•43 

7.66 

20.32 

33.71 
35-16 



21 33 41.85 

33 56.15 

33 56.26 

34 14.3« 
34 18.21 



21 



34 
34 
34 
35 
35 

35 
35 
35 
36 
36 

36 

37 
37 
37 
37 

37 
37 
38 
38 
38 



32.01 

38.77 
41.62 

3.87 
5-'3 

8.61 
37.38 
46.95 
15.5» 
47.57 

52.10 

5.67 
9.28 
15.61 
»6.35 
2^.61 
42.61 

304 

7.20 

10.76 



4-3!2o6i 
3.1851 
3-1536 
3.1708 
3.1641 

-»-3.2033 
3.2078 

3-J983 
3.1639 
3.2020 

+3. '897 
3.1856 
3. '883 
3.1768 
3.1899 

4-3.1711 
3.2018 

3.1525 
3.2002 

3- »703 

+32095 
3.1850 
3.2071 
3.2068 
3.1967 

+3. «950 
3.1807 
3.2122 
31936 
3.2061 

+3.1936 
3.2082 
3-1538 
3.1672 

3-1734 

+3. »757 
32059 
3.1784 
3.2092 

3. »599 
+3. 1991 
3»56i 
3>952 
3.1853 
3. »766 

+3- »94» 
3.2068 

3- »699 
3. »798 
3. »659 



-o?oo86 
0.0079 
0.0069 
0.0074 
0.0072 

-0.0086 
0.0087 
0.0084 
0.0072 
0.0086 

-0.008 1 
0.0080 
0.0081 
0.0077 
0.0082 

-0.0075 
0.0086 
0.0069 
0.0085 
0.0075 

-0.0089 
0.0080 
0.0088 
0.0088 
0.0084 

-0.0084 
0.0079 
0.0090 
0.0083 
0.0088 

-0.0083 
0.0089 
0.0069 
0.0073 
00075 

-0.0076 
0.0088 
0.0077 
0.0089 
0.0071 

-0.0085 
0.0069 
0.0084 
0.0080 
0.0077 

-0.0083 
0.0089 
0.0075 
0.0078 
0.0073 



-9** »7' »3-6 

7 5» 53.6 

5 4» 35-9 

6 53 49.5 
6 26 54.1 

-9 10 59.4 

9 29 36.5 

8 50 43.8 

6 27 5.1 

9 7 6.3 

-8 15 50.9 

7 58 50.2 

8 II 16.0 

7 22 57.4 

8 18 9.8 

-6 59 38.1 

9 8 45-2 

5 40 56.9 
9 2 29.0 

6 57 18.1 

-9 42 13.2 

7 59 49.2 
9 33 »9-» 
9 32 34.5 

8 50 15.0 

-8 43 34.8 

7 43 53-» 

9 56 41.5 

8 39 47.3 

9 32 6.1 

-8 40 30.2 

9 42 6.7 

5 50 36.7 

6 49 18.2 

7 »5 56.4 
-7 25 40.8 

9 35 45.5 

7 39 »3.9 
9 5» 54.6 
6 21 41.8 

-9 II 2.1 

6 5 40.1 

8 55 '3-8 

8 12 50.2 

7 35 »9-9 
-8 51 26.3 

9 46 50.9 
7 8 26.1 
7 5» 56.6 
6 51 9.6» 



5?888 
5.9»7 
5.939 
5.939 
5-972 

5-975 
5.976 
5.986 
5.989 
5-999 

6.004 
6.006 
6.030 
6.034 
6.037 

6.037 
6.045 
6.045 
6.049 
6.066 

6.068 
6.074 
6.084 
6.096 
6.097 

6.103 
6.116 
6.116 
6.131 
6.135 

6.147 
6.153 
6. »55 
6.174 

6.175 

6.178 
6.203 
6.21 1 
6.236 
6.263 

6.267 
6.279 
6.282 
6.287 
6.288 

6.299 
6.310 

6.327 
6.33» 
6.334 



-4-OÜ279 

0.276 
0.272 

0.274 

0.272 

+0.275 
0.276 

0.275 

0.271 

0.274 

+0.273 

0.273 

0.272 
0.271 
0.272 

-1-0.27 1 
0.273 

0.269 

0.273 

0.270 

+0.273 
0.271 
0.272 
0.272 
0.271 

+0.271 
0.269 
0.272 
0.270 
0.271 

+0.269 
0.270 
0.266 
0.266 
0.266 

+0.266 
0.268 
0.266 
0.268 
0.262 

+0.265 

0.262 
0.265 
0.264 
0.264 

+0.265 
0.265 
0.261 
0.262 
0.261 



93.7 

93» 
93.» 
93.» 
93.8 

93-7 
93-7 
93-8 
93-8 
93.8 

93.3 95-7 
93.7 
93» 
94.2 

93-3 95.7 

93- > 
93-7 
93» 
93-7 
93.» 

93.8 
93-8 
93-7 
93.8 
93-8 

93-7 
93-7 
93-8 
93» 
93-8 

93.2 
93-7 
93» 
938 
93.» 

93.8 
93-8 
93-7 
93-7 
93-8 

93.7 
93-3 
93-7 
93.3 95-7 
93.7 

93-7 
93.7 
93-3 
93-3 
93-7 



»75 »9» 

82 169 

76 17» 

85 x66 

172 199 

»73 »9» 

175 »88 

184 201 

171 198 

175 201 

82 170 178 433^ 

169 199 
78 170 

176 277 

82 170 178 433^ 

85 166 

»75 »9» 

76 171 

173 »88 
85 166 

184 191 

176 198 

173 »88 

184 i88* 

175 201 

170 199 
88 283 

173 201 

78 176 

184 188 

78 82 170 178 

»75 »9» 

76 172 

172 199 
85 166 

176 198 

175 188 201 

166 198 

»73 »9» 

171 184 199 201 

»75 »9» 

76 171 172 

173 »88 

78 169 178 433^ 

85 176 283 

173 »88 

»75 »9» 

88 166 184 

82 169 178 

85 172 283 



9*^5772 

8 5689 

5 5589 

7 5590 

6 5789 

9 5781 
9 5782 
9 5783 

6 5790 
9 5784 

8 5696 
8 5697 

8 5699 

7 559T 

8 5701 

7 5600 

9 5788 

5 5597 

9 5790 

7 5605 

9 5792 

8 5703 

9 5795 
9 5797 
9 5798 

8 5706 

7 5608 
10 5722 

8 5708 

9 5802 

8 5709 

9 5805 

6 5799 

7 56»!. 
7 5612 



7 5613 

9 5809 

7 5615 
»o 5739 

6 5801 

9 5812 

6 5804 

9 58»5 

8 5716 

7 5619 

9 5819 
9 5820 

7 5622 

8 57»9 
7 5623 
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Zone —e*' bis —lo^ Wien-Ottakring, 



Nr. 



Gr. 



A.R. 1900 



Praec. 



Var. 
saec. 



Decl. 1900 



Praec. 



Var. 
saec. 



Ep. 



2^nen 



B.D. 



7801 
7802 
7803 
7804 
7805 

7806 
7807 
7808 
7809 
7810 

7811 
7812 

7813 
7814 
7815 
7816 
7817 
7818 

-7819 
7820 

7821 
7822 
7823 
7824 
7825 

7826 
7827 
7828 
7829 
7830 

7831 
7832 
7833 
7834 
7835 

7836 
7837 
7838 
7839 
7840 

7841 
.7842 

7843 
7844 
7845 
7846 

7847 
7848 

7849 
7850 



9.4 
9.3 
8.2 
8.6 
9.0 

9-4 
8.9 
8.1 
8.9 
7-5 
8.6 

[5.5] 
9.0 

8.5 
9.2 

9.0 
8.4 
•6.3 
9.6 
8.5 

8.3 
8.4 
8.1 

9-3 
9.0 

8.3 
9.2 
8.8 
9' 
8.3 
6.0 
9.3 
8.9 
7.4 
8.7 

7.9 
10 
8.6 
7.0 
8.9 

8.4 
9.4 
9.1 
9.2 

7.1 
♦8.6 
9.3 
9.3 
7.7 
9.0 



2i**38"2i!i6 
38 56.45 

38 57.17 

39 15-69 
39 >7-42 



21 



39 
39 
39 
39 
39 

39 
39 
39 
39 
40 



21 



21 



27.63 
28.85 

3035 
34.23 
35-21 

39.53 
40.39 
52.68 
57.02 
6.54 



40 37-47 
40 5 «.32 
56.20 

11.59 
22.32 



40 
41 
41 



41 
41 
41 
41 

41 

41 

41 
42 
42 
42 



25.67 
26.28 

26.33 
31.18 
3'.35 
33.08 

54.85 
2.10 

13.67 
19.34 



42 22.39 

42 40. 1 1 

42 42.37 

42 44.37 

43 398 

43 18.81 

43 20.17 

43 23.23 

43 47.57 

44 5.95 



44 
44 
44 

44 
45 

45 
45 
45 
45 
46 



14.96 
17.68 
46.3« 
58.83 
15.80 

20.21 
25.85 
38.78 
45.08 

4.74 



+3:2014 
3.1500 

3.'759 
3.1826 

3.153» 

+3.2015 

3.J493 
3.1646 

3->79» 
3.2013 

+3.1742 
3.2019 

3.1717 
3.»797 
3.1525 

+3.174« 
3.1631 
3.2035 

3-'679 
3.1918 

+3.1859 
3.1600 
3.1603 
3.1760 
3.1848 

+3.1921 

3.1475 
3.1818 
3.1860 
3.1807 

+3.1572 
3.»555 
3.J974 
3.1643 
3.1673 

+3.1611 

3.149« 
3.1760 

3.1497 
3.1604 

+3.1879 
3.1709 
3.1610 
3.1868 
3.1961 

+3.1802 

3.1855 
3.2021 
3.1816 
3.1649 



-o?oo87 
0.0068 
0.0077 
0.0080 
0.0069 

-0.0087 
0.0068 
0.0073 
0.0078 
0.0087 

-0.0077 
0.0087 
0.0076 
0.0079 
0.0068 

-0.0077 
0.0073 
0.0088 
0.0075 
0.0084 

-0.008 1 
0.0072 
0.0072 
0.0078 
0.0081 

-0.0084 
0.0068 
0.0080 
0.0082 
0.0080 

-0.007 1 
0.0070 
0.0086 
0.0074 
0.0075 

-0.0073 
0.0068 
0.0078 
0.0068 
0.0072 

-0.0083 
0.0077 
0.0073 
0.0083 
0.0086 

-0.0079 
0.0081 
0.0089 
0.0080 
0.0074 



-9**25'54?6 

5 43 7.7 

7 36 55-9 

8 7 21.6 
5 57 34.6 

-9 30 32.9 

5 40 45-1 

6 48 41.3 

7 52 27.7 

9 29 46.5 

-7 31 22.3 

9 32 30.8 

7 20 44.7 

7 56 35.1 

5 56 59.4 

-7 33 41.5 

6 45 35.4 
9 44 14.5 

7 7 47.7 

8 54 20.7 

-8 28 3.9 

6 33 9.2 

6 34 21.0 

7 44 45.6 

8 23 54.7 

-8 55 54.1 

5 38 27.0 
8 II 47.4 
8 31 17.8 

8 7 45.3 
^6 22 49.0 

6 15 50.9 

9 23 50.4 

6 55 31.5 

7 9 49.5 

-6 42 47-5 

5 48 32.7 

7 50 i.o 

5 52 3.0 

6 41 48.3 

-8 46 40.2 

7 30 11.8 

6 46 8.8 

8 44 6.1 

9 26 54.0 

-8 15 9.9 

8 39 42.7 

9 55 28.1 
8 22 32.0 

7 7 20.9 



+i6?343 
16.372 

16.373 
16.389 
16.390 

+16.399 

1 6.400 

1 6.40 1 
16.404 
16.405 

+16.408 
16.409 
16.420 
16.423 
16.431 

+16.457 
16.468 

16.473 
16.485 
16.494 

+16.497 
16.498 
16.498 
16.502 
16.502 

+16.503 
16.521 
16.527 

16.537 
16.541 

+16.544 
16.558 
16.560 
16.562 
16.578 

+16.590 
16.591 

16.594 
16.614 
16.629 

+16.636 
16.638 
16.662 
16.672 
16.685 

+16.689 
16.694 
16.704 
16.709 
16.725 



+0^263 
0.258 
0.261 
0.260 
0.258 

+0.262 
0.257 
0.259 
0.260 
0.261 

+0.260 
0.262 
0.258 
0.259 
o.t57 

+0.258 
0.256 
0.259 
0.256 
0.258 

+0.256 
0.255 
0.255 
0.256 
0.256 

+0.257 
0.253 
0.255 
0.256 

0.255 

+0.253 
0.252 
0.255 
0.253 
0.252 

+0.252 
0.251 

0.253 
0.250 
0.251 

+0.252 
0.251 

0,249 
0.251 
0.251 

+0.249 
0.250 
0.251 
0.249 
0.247 



93.8 
93.1 
93-4 
93-1 
93.8 

93.8 
93.1 
93.1 
93.« 
93-8 

93.8 
93.7 
93.8 
93.1 
94.2 

93-7 
94.2 

94.2 
94.2 
94.3 
93.2 
93.» 
93.1 
93.8 
93-2 

93-8 
94.2 
94.3 
94.2 
94.1 

93.1 
94.2 

93.7 
93-7 
93.2 

93.7 
94-2 
93.7 
93.8 
93.7 

93-1 
93.3 
93.8 
93.1 
93.7 

93-7 
93.7 
93.7 
93-» 
93-0 



175 201 

76 171 

88 176 184 

78 169 

172 198 

173 »98 
76 171 



V.' 



85 166 

82 170 

173 201 

176 199 

175 191 

176 199 
82 170 

172 277 

166 199 

171 277 
175* 276 

184 278 

201 283 

82 178 

76 172 

76 172 

184 199 

82 178 

175 201 

171 277 
198 283 
178 276 

170 198 276 

76 176 

172 278 

173 188 
166 199 

88 184 

171 194 

176 277 
78 283 

176 198 

172 194 

82 170 

85 166 184 

171 179 194 201 

82 170 

173 175 «88 

78 176* 276 

170 198 

173 188 

78 176 

85 88 166 



9*^5824 

5 5626 

7 5624 

8 5723 

6 5812 

9 5826 

5 5630 

7 5626 

8 5725 

9 5827 

7 5627 

9 5829 

7 5629 

^-•8 5728 

6 5816 

7 5632 

6 5819 

9 5833 

7 5634 
9 5838 

8 5734 
6 5823 

6 5822 

7 5635 

8 5736 

9 5839 

5 5637 
8 5737 
8 5738 

8 5739 

6 5827 

6 5829 

9 5843 

7 5637 

7 5639 

6 5834 

6 5835 

8 5743 
6 5837 
6 5840 



8 5746 

7 5645 

6 5842 

8 5748 

9 5814 

8 5749 

8 5751 

10 5772 

8 5753 

7 5650 
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Nr. 



Gr. 



A.R. 1900 



Praec. 



Var. 
saec. 



Decl. 1900 



Praec. 



Var. 
saec. 



Ep. 



Zonen 



B.D. 



7851 
7853 
7853 
7854 
7855 
7856 

7857 
7858 
7859 
7860 

7861 
7862 
7863 
7864 
7865 

7866 
7867 
7868 
7869 
7870 

7871 
7872 
7873 
7874 
7875 
7876 
7877 
7878 
7879 
7880 

7881 
7882 
7883 
7884 
7885 

7886 
7887 
7888 
7889 
7890 

7891 
7892 

7893 
7894 
7895 

7896 
7897 
7898 
7899 
7900 



8.6 
9.0 

9.4 
8.8 
8.8 

7.8 

8.9 
9.2 

9-3 
9-3 

9.1 
8.7 
7.6 

9.3 
8.5 

8.6 

9.5 
9.0 

9.4 
•7.7 

9.5 
7.5 
9.2 
•9.0 
9.8 

9.3 
7-4 
8.8 

8.7 
6.4 

9.0 
9.1 
9.4 
8.9 
8.6 

8.6 
9.0 
8.3 
9.1 
9.1 

8.9 
8.7 
9.2 
8.6 
9.1 
8.2 
9.0 
8.9 
9.0 
8.6 



2i**46"'i6?50 

46 41.47 

46 50.11 

46 52.07 

47 2.45 

21 47 10.03 

47 22.12 

47 35-54 

47 40.03 

47 44.95 
21 48 19.56 

48 41.52 
48 56.98 

48 59-27 

49 14.70 

21 49 3>.40 

49 4308 

50 30.66 
50 38.49 
50 50.59 

21 50 56.16 

50 57.44 

51 9.03 
51 11.09 

51 31.60 

21 52 11.20 

52 21.17 
52 23.40 
52 46.26 
52 58.79 



21 



3.80 

9.51 
16.41 
22.40 
55-33 



21 54 3.76 

54 14.42 

54 23.85 

54 49.90 

55 3.97 
21 55 16.28 

55 16.97 

55 23.15 

55 24.54 

56 18.65 



21 



56 
56 
56 
56 
57 



20.43 
46.07 
48.86 
50.60 
6.51 



+3? 
3 
3 
3 
3 

+3 
3 
3 
3 
3 

•+•3 
3 
3 
3 
3 

+3 
3 
3 
3 
3 

+3 
3 
3 
3 
3 

+3 
3 
3 
3 
3 

+3 
3 
3 
3 
3 

-»-3 
3 
3 
3 
3 

+3 
3 
3 
3 
3 

+3 
3 
3 
3 
3 



745 
637 
685 

735 
858 

2004 

474 
600 
619 
685 

861 

615 
465 
873 
740 

451 

586 

732 
528 
516 

497 
660 

467 
734 
507 
440 
851 
853 
427 
454 

722 
544 
813 
832 
890 

456 
492 
552 
498 
686 

702 
825 
472 
566 
859 

533 
476 
905 
473 
704 



-0:0077 
0.0073 
0.0075 
0.0077 
0.0082 

-0.0088 
0.0067 
0.0072 
0.0073 
0.0075 

-0.0082 
0.0073 
0.0067 
0.0083 
0.0078 

-0.0067 
0.0072 
0.0078 
0.0070 
0.0070 

-0.0069 
0.0075 
0.0068 
0.0078 
0.0069 

-0.0067 
0.0083 
0.0083 
0.0065 
0.0066 

-0.0077 
0.0070 
0.008 1 
0.0082 
0.0085 

-0.0067 
0.0068 
0.0071 
0.0069 
0.0076 

-0.0077 
0.0082 
0.0068 
0.0072 
0.0084 

-0.0070 
0.0068 
0.0087 
0.0068 
0.0078 



-7*52' 20?I 

7 3 38.5 

7 26 25.1 

7 48 58.4 

8 46 13.1 

-9 53 "-I 

5 50 3-3 

6 48 56.4 

6 58 5-4 

7 28 35.8 

-8 52 II. 2 

6 59 '0.5 

5 49 36.6 

9 o 3.9 

7 58 -54.9 
-5 44 18.4 

6 47 58.0 

7 59 18.3 
6 23 11.4 

6 18 11.5 

-6 9 36.3 

7 27 14.8 

5 55 34.6 

8 2 28.1 

6 15 40.7 

-5 45 18.1 

9 2 26.3 
9 3 29.7 
5 40 38.2 

5 53 55-0 
-8 2 39.9 

6 37 52.1 
8 47 45-9 

8 57 9.5 

9 26 49.1 

-5 57 17-1 

6 15 28.9 

6 45 7-9 

6 19 52.2 

7 52 11.6 



-8 



o 48.0 

9 o 19.3 

6 8 49.2 

6 54 44.9 

9 21 32.3 

-6 41 40.0 

6 14 23.9 

9 45 48.8 

6 13 4.2 

8 8 17.9 



6^734 
6.754 
6.761 
6.763 
6.771 

6.777 
6.787 

6.798 
6.801 
6.805 

6.833 
6.850 
6.862 
6.864 
6.876 

6.889 
6.898 
6.936 
6.942 
6.951 
6.956 

6.957 
6.966 
6.967 
6.983 

7.014 
7.021 
7.023 
7.041 
7.050 

7-054 
7.059 
7.064 
7.068 
7.094 

7.100 
7.108 
7.115 
7.135 
7.146 

7-»55 
7.156 
7.160 
7. 161 
7.202 

7.203 
7.222 
7.225 
7.226 
7.238 



+or248 

0.246 
0.246 

0.247 
0.247 

+0.248 

0.244 
0.244 
0.244 
0.244 

+0.245 

0.242 
0.241 
0.244 
0.242 

+0.240 
0.241 
o 240 

0.238 
0.238 

+0.237 
0.238 
0.238 
0.239 
0.237 

+0.235 
0.238 
0.238 
0.234 
0.234 

+0.235 
0.234 
0.236 
0.236 
0.235 

+0.232 
0.232 
0.232 
0.231 
0.232 

+0.232 
0.232 
0.230 
0.230 
0.231 

+0.229 
0.228 
0.231 
0.227 
0.228 



93-4 
93-1 
93.2 
93.2 
93-4 

93-7 
93-3 
93.8 
93.» 
93.8 

93.8 
93.» 
93-8 
93.8 
93.2 

93.8 
94.2 
93.7 
93-7 
93.7 

93.8 
93.1 
93-8 
93-0 
94.2 

93-8 
93-7 
93.7 
93.8 
93.7 

93-2 96.3 
94.1 
93.8 
93.7 
93.8 

93.8 
93-7 
94.1 
93-8 
93.2 

93-2 
93.8 
93-8 
93-7 
93-8 

94.1 
93-8 
93.7 
94.0 
93-2 96.3 



82 178 201 

85 166 

88 184 

82 178 

78 170 198 

173 188 

76 171 172 

176 198 

88 166 

184 201 

175 199 
88 166 

176 198 
nS "99 

82 178 

176 198 

182 277 

82 178 276 

171 194 
172* 194 

172 201 

85 166 

176 198 

78 82* 178 

176 277 



179 
173 

»73 
«71 
171 

78 
172 

W5 
'75 
182 

172 
172 
171 
176 
88 

78 
»75 
176 

85 
182 

171 
172 

175 
172 

78 



98 

86 

82 186 

98 

94 

78 433^ 
99 278 

201 
86 
99 

98 

79 194 
99 278 
94 201 
78 

78 
98 

79 »99 
66 283 
86 

94 278 

79 201 

86 

79 201 278 

78 433^ 



8^*5755 
7 5653 

7 5656 

8 5756 

8 5757 

10 5779 

6 5850 

7 5659 
7 5660 
7 5662 

9 5866 

7 5664 
6 5859 
9 5869 

8 5764 



5663 
5666 
5767 
5865 
5867 

5869 
5669 
5870 

8 5770 
6 5873 

5 5670 

9 5876 
9 5877 

5 5672 

6 5878 

8 5774 
6 5879 

9 5878 
9 5879 
9 5881 

6 5881 
6 5883 
6 5884 
6 5888 
8 57B2 

8 5783 

9 58a4 

6 5890 

7 5683 
9 5893 

6 5893 
6 5896 
9 5896 
6 5897 

8 5785 
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Nr. 



Gr. 



A.R. 1900 



Praec. 



Var. 
saec. 



Decl. 1900 



Praec. 



Var. 
saec. 



Ep. 



Zonen 



B.D. 



7901 
7902 

7903 
7904 

7905 

7906 
7907 

.7908 
7909 

»7910 

7911 
7912 
7913 
79U 
7915 
7916 

7917 
7918 

7919 
7920 

.7921 
7922 
7923 
7924 
7925 

7926 
7927 
7928 
7929 
7930 

793« 
7932 
7933 
7934 
7935 

7936 
7937 
7938 
7939 
7940 

7941 
7942 
7943 
7944 
7945 

7946 
7947 
7948 
7949 
7950 



9.0 
8.6 
9.4 
7.6 
9.2 

•6.5 

.7-8 

8.4 

7.9 
8.6 

9.3 
9.4 
•7.2 
9.2 
8.2 

9.0 
8.0 
9.0 
7.8 
8.8 

9-4 
7.9 
8.9 
8.9 
9.4 

8.9 
8.9 
8.0 

8.5 
8.5 

9.2 
9.2 

9' 
8.0 

8.9 
9.0 
9.1 
9.1 
•8.8 
8.8 

8.6 

•8.8 

•8.0 

8.7 

6.5 

8.4 
9.4 
8.3 
8.9 
9.6 



21** 57' 



21 



24:40 

57 33.84 

57 38.46 

57 43.'6 

57 49.69 

58 0.87 
58 15.37 
58 15.78 
58 16.33 
58 22.32 



58 
59 
59 
59 
59 

o 
o 
o 
o 

I 

I 
I 
I 

2 



22 



22 



45.27 
9.92 
13.67 
25.51 
48.36 

8.40 
15.39 
34.40 
50.45 
2944 

30.46 

3 »04 

32.91 

59.43 

8.69 



2 19.22 

2 26.08 

2 27.19 

2 39.16 

2 39.67 



47.30 

47.36 

49.70 

0.20 

6.72 

7.64 
11.76 
]6.6i 
29.04 
57.44 



4 0.19 

4 7.17 

4 9.65 

4 12.98 

4 13.19 

4 23.82 

4 3«.64 

5 3.61 
5 13.21 
5 19.4« 



+3- »851 
1675 
»397 
1802 

1875 

1561 
1460 
1672 
1484 
1710 

1906 
1498 
1816 
1498 
«524 

1675 
1686 

1778 
1407 
1590 
1470 

1564 
1820 
1848 
15>8 

1392 
»574 

»453 
1629 
1414 

1863 
1697 
»550 
»5»4 
»655 
1636 
1572 
»734 
1663 

1419 

1607 
1658 
'715 
»785 
1639 

1508 
1380 
1846 
1368 
1711 



3 
3 
3 
3 

+3 

3 
3 
3 
3 

-»-3 
3 
3 
3 
3 

+3 
3 
3 
3 
3 

+3 
3 
3 
3 
3 

+3 
3 
3 
3 
3 

+3 
3 
3 
3 
3 

+3 

3. 
3 
3 
3 

+3 
3 
3 
3 
3 

+3 
3 

3 
3 
3 



-o?oo84 
0.0076 
0.0064 
0.0081 
0.0085 

-0.0072 
0.0067 
0.0076 
0.0068 
0.0077 

-0.0086 
0.0069 
0.0082 
0.0069 
0.0070 

-0.0076 
0.0077 
0.0081 
0.0065 
0.0073 

-0.0068 
0.0072 
0.0083 
0.0085 
0.0070 

-0.0065 
0.0073 
0.0068 
0.0074 
0.0065 

-0.0085 
0.0077 
0.0071 
0.0069 
0.0075 

-0.0075 
0.0072 
0.0079 
0.0076 
0.0066 

-0.0074 
0.0076 
0.0078 
0.0082 
0.0075 

-0.0069 
0.0064 
0.0085 
0.0063 
0.0079 



-9*»22' 3!6 

7 55 »8.1 

5 37 41.9 

8 58 58.1 

9 35 36.8 

-7 o 21.0 

6 10 35.7 

7 56 33.7 
6 22 25.2 

8 16 4.3 

-9 54 36.3 

6 32 28.5 

9 12 0.9 

6 33 1-4 

6 47 16.1 

-8 4 56.5 

8 10 51.4 

8 58 30.8 

5 50 33-2 

7 26 18.9 

-6 25 5.8 

7 12 58.6 

9 23 4».7 
9 40 1 1.6 

6 5» 47.3 

-5 46 52.9 

7 21 25.0 

6 19 2.0 

7 50 28.7 

5 59 7.6 

-9 51 12.8 

8 26 9.4 

7 »o 4.1 

6 52 18.5 

8 5 42.8 

-7 55 48.1 

7 22 38.9 

8 46 56.4 
8 10 51.5 
6 6 0.7 

-7 43 53.5 

8 10 57.2 

8 40 39.7 

9 17 27.6 

8 i 33.0 

-6 53 1.6 

5 46 49.8 

9 52 45.8 
5 42 7.9 
8 43 50.0 



7-25» 
7.258 
7.261 
7.265 
7.270 

7.278 
7.289 
7.289 
7.290 

7.294 

7.3»» 
7.329 
7.332 
7.340 
7.357 

7.372 
7.377 
7.391 
7.402 
7.430 

7.43» 
7.432 
7.433 
7.452 
7.459 
7.466 

747» 
7.472 
7.481 
7.481 

7.486 
7.486 
7.488 
7.496 
7.500 

7.501 
7.504 
7.507 
7.5»6 
7.536 

7.538 
7.543 
7.545 
7.547 
7.547 

7.555 
7.560 

7.583 
7.589 
7.594 



-H)!f229 
0.227 
0.226 
0.228 
0.229 

+0.226 
0.225 
0.226 
0.225 
0.226 

-1-0.227 
0.224 
0.225 
0.223 
0.222 

-•-0.223 
0.223 
0.223 
0.220 
0.219 

+0.219 
0.219 
0.221 
0.221 
0.218 

+0.218 
0.218 
0.218 
0.218 
0.217 

-K>.220 
0.218 
0.217 
0.217 
0.217 

+0.217 
0.216 
0.218 
0.217 
0.215 

+0.216 
0.216 
0.217 
0.216 
0.215 

+0.214 
0.214 
0.216 
0.213 
0.214 



93.8 
93.2 
94.2 

93-8 
93.8 

93-3 
93.8 
93.2 
94.1 
93-7 

93-7 
94.2 

93.7 
93.7 
93.3 

93.2 
93.2 
94.3 
93.7 
93.1 
94.2 
94.2 
94.2 
93.7 
94.2 

93.8 
93.2 
938 
93.8 96.7 
93-8 

943 
94.2 

93.8 
93.1 
93.1 

94.2 
93.2 
94.3 
93.1 
93.7 

93.8 
93.7 
93.8 
94.2 
93.8 

93-1 
93.8 
93.7 
93.8 
93.8 



182 198 

78 181 

171 277 
176 199 
182 199 

85* 166 i8o* 

172 198 
78 181 

172 194 278 

88 178 283 

176 186 

»79 277 
175' »93 

171 194 

85 166 182 

78 178 

78 178 

193 284 

171 194 

88 166 

179 278 
166 278 
»75 280 

175 »93 

180 278 

»79 194 

88 182 

171 201 

»78 193 433^ 

179 194 

186 284 

181 280 

182 187 
88 166 
78 176 

178 280 

85 182 

198 283 

78 176' 

171 194 

180 187 

176 193^ 
i8i* 198 
»75 278 

178 199 

88 166 

179 201 
175 »86 
171 199 

181 182 193 



9^*5899 

8 5787 

5 5690 

9 5901 
9 5903 

7 5688 

6 5901 

8 5789 
6 5902 

8 5791 
10 5822 

6 5903 

9 5908 

6 5904 

7 5695 

8 5794 

8 5796 

9 5910 

6 5908 

7 5700 



J 






Gl- 



K^O 



59»o 
5701 
59»7 
5920 
5703 



5 5711 

7 5705 ! 

6 5912 

8 5806 

6 5914 

10 5840 
8 5807 

7 5706 

7 5708 

8 5809 

8 5810 

7 5711 

8 581 1 
8 5814 

6 5918 

7 5713 

8 5816 

8 5817 

9 5927 
8 5818 

7 5715 

6 5921 

10 5851 



J' 

Ar* 

y ■ 






/.. 



21 



5 57 

8 5823 



1/ 



Zone —6" bis — lo*. Wien-Ottakring. 



i6i 



1 



Nr. 



Gt. 



A.R. 1900 



7951 
7952 
7953 
7954 
7955 

7956 
7957 
7958 
7959 
7960 

7961 
7962 
7963 
7964 
7965 

7966 
7967 
7968 
7969 
7970 

7971 
7972 
7973 
7974 
7975 

7976 
7977 
7978 
7979 
7980 

7981 

7982 

7983 
7984 
7985 
7986 

7987 
7988 

7989 
7990 

7991 
7992 
7993 
7994 
7995 
7996 

7997 
7998 

7999 
8000 



•8.9 

9.3 
8.8 
9.2 
9.0 

8.5 
8.5 
•7.0 
7.8 
9.2 

9.3 
8.7 
9.0 
8.8 

•7.8 
8.8 
9.1 

•7.7 
8.2 
7.6 

8.8 
9.0 
8.1 
8.9 
8.6 

9.0 
•8.5 
8.7 
8.9 
8.6 

4*3 
6.1 

6.3 
8.9 
8.4 

8.9 
8.9 
9.1 
9.0 
8.7 

8.5 
8.8 

[6.2] 

9.3 
9.0 

7-8 
9.0 
9.2 

9.3 
8.9 



22" 



22 



22 



5"*49'25 
5 56.90 

5 57-49 

6 16.78 
6 36.07 



41.03 

4.3» 
18.99 
27.29 
55-58 

10.12 
17.08 
27.55 
2995 
59.93 



9 5.75 

9 14.52 

9 27.39 

9 32.77 

9 39.13 

22 9 42.41 

9 53.56 

9 58.68 

10 10.89 

10 17.50 

22 10 26.28 

10 4532 

10 50.79 

10 59.41 

1 1 32.92 

aa 11 33.42 

II 3582 

11 53.25 

12 3385 

13 '-21 



13 
13 
13 
13 
13 



12.43 
20.06 
32.29 
50.98 
5318 

22 14 9.88 

14 28.69 

14 56.20 

15 16.77 
15 18.74 



22 



15 
15 
15 
15 
15 



34-74 
47.01 
53.82 
55-59 
58.26 



Praec. 



+3' 
3 
3 
3 
3 

+3 
3 
3 
3 
3 

+3 
3 
3 
3 
3 

+3 
3 
3 
3 
3 

+3 

3 
3 
3 
3 

+3 

3 
3 
3 
3 

+3< 
3 
3 
3 
3 

+3 
3 
3 
3 
3 

+3 
3 
3 
3 
3 

+3 

3 
3 
3 
3 



682 
680 
441 
739 
353 

397 
566 
671 
497 
793 

689 

593 
640 
402 
408 

387 
465 
477 
420 
512 

760 
656 

385 
542 
691 

391 
57' 
543 
609 

545 
614 
750 
354 
585 
396 

480 
326 
752 
547 
598 

672 
582 

593 
720 
518 

687 
497 
305 
570 
441 



Var. 
saec. 



-o?oo78 
0.0078 
0.0067 
0.0080 
0.0063 

-0.0065 
0.0073 
0.0078 
0.0070 
0.0083 

-0.0078 
0.0073 
0.0076 
0.0065 
0.0065 

-0.0064 
0.0068 
0.0068 
0.0066 
0.0070 

-0.0082 
0.0077 
0.0064 
0.0072 
0.0078 

-0.0065 
0.0073 
0.0072 
0.0075 
0.007 2 

-0.0076 
0.0082 
0.0062 
0.0073 
0.0065 

-0.0069 
0.006 1 
0.0082 
0.0072 
0.0074 

-0.0078 
0.0074 
0.0075 
0.0080 
0.0070 

-0.0079 
0.0069 
0.0060 
0.0073 
0.0067 



Decl. 1900 



-8"3o'28!i 

8 30 5-7 

6 23 9.0 

9 2 18.4 

5 38 6.4 

-6 I 36.7 

7 33 29.4 

8 30 24.3 

6 57 49.2 

9 37 39.6 

-8 43 24.9 

7 51 58.9 

8 18 16.2 

6 9 24.3 

6 14 31-8 

-6 3 16.0 

6 46 19.7 

6 53 46.9 

6 22 46.0 

7 13 55-8 

-9 28 14.7 

8 32 56.8 

6 4 54.2 

7 31 30.9 

8 53 40.0 

-6 9 40.6 

7 49 55-5 

7 34 43.6 

8 II 26.0 

7 38 50.2 

-8 16 5a.7 

9 32 19.1 

5 53 II.8 

8 5 5.6 

6 20 32.4 

-7 8 12.3 

5 42 6.9 

9 42 53-7 

7 48 37.1 

8 17 55.6 

-9 o 24.2 

8 II i.o 

8 19 24.3 

9 33 1-9 
7 38 21.2 

-9 16 4.4 

7 28 4.3 

5 37 7.0 

8 10 24.3 

6 56 23.9 



Praec. 



:6i5 
.620 
.620 

.634 
.647 

.651 
.667 

.677 
.683 
.702 

.712 
.717 
.724 
-725 
.746 

.750 
.756 
.764 
.768 
772 

775 
.782 
786 
794 
798 

804 
,817 
,820 
.826 
849 

.849 
.850 
,862 
,889 
907 

914 
.919 
.927 
■939 
941 

952 
.964 
,982 

■995 
996 

8.006 
8.014 
8.019 
8.020 
8.022 



Var. 




saec. 


Ep. 


-hOf2l4 


93-1 


0.213 


93.1 


0.21 1 


93.8 


0.213 


93.7 


0.210 


93.8 


-ho.210 


93.8 


0.210 


93.4 


0.2 II 


93-2 96.3 


0.209 


93-7 


0.2 II 


93-7 


+0.209 


93.8 


0.208 


93.8 


0.208 


93.8 


0.207 


94.1 


0.206 


93.7 


+0.206 


94.1 


0.205 


93-8 


0.205 


93.7 


0.205 


93-7 


0.205 


93-1 


+0.207 


94.2 


0.206 


93-7 


0.204 


93-8 


0.205 


93.8 


0.205 


93.7 


+0.203 


938 


0.204 


93.8 


0.203 


93.8 


0.203 


94.2 


0.202 


93.8 


+o.ao5 




0.204 


94-3 


0.200 


93-8 


0.200 


93.7 


0.198 


93.8 


+0.198 


93.4 


0.198 


93-7 


0.200 


93-7 


0.198 


93-8 


0.198 


93.8 


+0.198 


93.8 


0.198 


94.2 


0.196 


93.8 


0.197 


93.7 


0.195 


93- 1 


+0.195 


93.8 


0.194 


93-8 


0.193 


93.8 


0.194 


94.2 


0.193 


93.8 



ZoDen 



78* 176 



78 
179 
175 
171 

176 

85 
78 
88 

'75 

178 
181 
181 
17' 
171* 

176 

'79 
88 

171 
88 



175 280 



78 
176 
180 
»75 

179 

178* 

180 



181 280 



[80 



76 
94 
86 
98 

82 194 201 
66 180 187 

78* 433^ 
66 187 283 
86 

93 

93 

82 201 

94 278 

194 

98 278 
82 201 
66* 283 

94 
66 



81 
98 

87 
86 

98 

'93 

87 



284 



87 



Fund. Cat. 

186 283 

'79 198 

78 178 201 283 

179 198 

88 166 180 187 

'7' '94 

175 '86 

181 193 
'78 193 

182 201 
181 280 

181 193 
175 186 

88 166 

182 198 

180 187 

179 194 
178 280 

180 201 



B.D. 



8-5825 

8 5827 
6 5925 

9 5930 

5 5726 

6 5928 

7 5725 

8 5830 

7 5727 

9 5934 

8 5833 
8 5834 
8 5835 
6 5936 
6 5938 



5940 
5942 
5732 
5944 
5733 



9 5942 

8 5840 

6 5947 

7 5735 

9 5943 

6 5950 

8 5843 

7 5737 

8 5844 

7 5739 

8 5845 

9 5948 
6 5960 

8 5847 

6 5964 

7 5743 
5 5753 

9 5953 

8 5850 

8 5851 

9 5958 
8 5854 

8 5856 

9 5962 
7 575' 

9 5963 

7 5753 
5 5768 

8 5857 
7 5755 



% 

^^ 

Qo 

GS 

An, 

G" 
F8 
4r 

Fs 
^^ 

ai 

/Iz 

Gs- 
Fa. 
FS 

/^^ 

Gs 

Fd 

/Cr 

Ko 

Fa 

FB 

F^ 
F^ 

Mo 



l62 



Zone —6^ bis —lo^ Wien-Ottakring. 



Nr. 



Gr. 



A.R. 1900 



Praec. 



Var. 
saec. 



Decl. 1900 



Praec. 



Var. 
saec. 



Zonen 



B.D. 



8001 
8002 
8003 
' 8004 
8005 

8006 
8007 
8008 
8009 
8010 

801 1 
8or2 
8013 
8014 
8015 

8016 
8017 
8018 
8019 
8020 

8021 
8022 
8023 
8024 
8025 

8026 
8027 
8028 
8029 
8030 

8031 
8032 

8033 
8034 

8035 

8036 

8037 
8038 
8039 
8040 

8041 
8042 

8043 
8044 
8045 

8046 

8047 
8048 
8049 
8050 



9.2 
•7.9 

7.9 
•7.5 

9.3 

8.5 
9.3 
9.2 
6.6 
8.8 

8.6 
9.2 
8.6 
9.0 
9-1 

9.0 
8.8 
7-9 
9.1 
7.0 

8.7 
9.3 
8.9 
9.1 
9.0 

9.0 
8.2 

8.5 
9.0 

9.3 
8.8 
9.4 
9.1 
8.6 

9.x 

9.1 
8.8 
8.0 

9.3 
•6.9 

91 
7.3 
8.4 

9.3 
8.8 

9.2 
8.8 
9.2 
•8.5 
9.3 



16" 

16 

16 

16 

16 

16 
17 

n 
18 

19 

19 
19 
19 
19 
19 

20 
20 
20 
21 
21 



4-99 

9.78 

26.67 

32.55 
44.68 

5'.23 

0.37 

14.60 

17.45 

7.77 

12.80 

«7-47 
26.44 
29.27 
46.35 
10.38 
37-27 
5403 
4.76 
'9.56 



22 21 31.27 

22 1.71 

22 8.45 

22 9-5« 

22 25.45 

22 22 3805 

22 38.36 

22 46.43 

23 39.96 

24 10.50 



24 
24 



11.00 
12.21 
24 33- «2 
24 40.92 
24 47.12 



24 
25 
25 
25 
26 



48.18 
17.04 
»7.32 

n-55 
3.58 



22 27 10.96 

27 18.53 

27 24.34 

27 41.74 

27 49-78 



27 
28 
28 
29 
29 



52.54 
3.68 

9.21 

4.86 

8.23 



+3' 
3 
3 
3 
3 

+3 
3 
3 
3 
3 

+3 
3 
3 
3 
3 

+3 
3 
3 
3 
3 

+3 
3 
3 
3 
3 

+3 
3 
3 
3 
3 

+3 

3 
3 
3 
3 

+3 
3 
3 
3 
3 

+3 
3 
3 
3 
3 

+3 

3 
3 
3 
3 



409 
419 

559 
411 

675 

448 
540 
537 
503 
398 

380 

589 
722 

297 
410 

414 
664 
285 
285 
500 

611 
482 
362 

475 
576 

628 
347 
349 
268 

475 I 

448 I 

475 

635 

576 

477 

257 
542 
542 
504 
388 



542 
371 
251 
632 
433 
624 
607 
352 
621 
369 



-o?oo65 
0.0066 
0.0073 
0.0065 
0.0079 

-0.0067 
0.0072 
00072 
0.0071 
0.0065 

-0.0064 
0.0074 
0.0082 
0.0059 
0.0065 

-0.0066 
0.0079 
0.0059 
0.0059 
0.0070 

-0.0076 
0.0069 
0.0063 
0.0068 
0.0074 

-0.0077 
0.0062 
0.0062 
0.0058 
0.0069 

-0.0068 
0.0069 
0.0078 
0.0075 
0.0070 

-0.0057 
0.0072 
0.0072 
00070 
0.0064 

-0.0073 
0.0064 
0.0056 
0.0079 
0.0067 

-0.0078 
0.0077 
0.0063 
0.0078 
0.0063 



-6«38'25?o 

6 44 46.4 

8 6 42.3 

6 41 5-8 

9 15 10.7 

-7 4 23.0 

7 58 14.3 
7 57 41-4 

7 42 1.5 
6 43 1-8 

-6 32 20.2 

8 36 46.8 

9 56 7-2 

5 44 3.4 

6 52 42.1 

-6 56 40.5 

9 28 4.6 

5 41 9.3 

5 41 28.2 

7 53 8.0I 

-9 I 11.7 

7 45 6.0 

6 32 15-8 

7 41 32.9 

8 44 330 

-9 16 48.7 

6 24 55.9 

6 26 54.9 

5 39 51.* 

7 50 38.6 

-7 33 52.4 

7 50 24.0 

9 3» 45-7 

8 55 49.4 

7 54 44-3 

-5 36 29.7 

8 37 29.9 
8 37 37-3 

8 13 58.5 
7 3 55-6 

-8 47 46.1 

6 58 57.5 

5 4' 15-2 

9 47 14-6 

7 41 16.9 

-9 43 38.2 

9 34 37.5 

6 50 6.0 
9 49 16.5 

7 5 33-9 



8ro26 
8.029 
8.040 

8.043 
8.051 

8.055 
8.061 
8.070 
8.110 
8.141 

8.144 
8.147 
8.153 
8.154 
8.165 

8.180 
8.196 
8.207 
8.213 
8.222 

8.229 
8.248 
8.252 
8.252 
8.262 

8.269 
8.270 
8.275 
8.307 
8.325 

8.325 
8.326 

8.338 
8.343 
18.346 

8.347 
8.364 
8.364 
8.364 
8.391 

8.430 
8.434 
8.438 
8.448 
8.452 

4-18.454 
8.460 
8.463 
8.495 
8.497 



+0:193 
0.193 
0.193 
0.192 
0.193 

+0.192 
0.192 
0.191 
0.189 
0.188 

+0.187 
0.188 
0.189 
0.186 
0.186 

+0.186 
0.186 
0.183 
0.183 
0.183 

+0.184 
0.182 
0.182 
0.182 
0.182 

+0.182 
0.180 
o.r8o 
0.178 
0.178 

+0.178 
0.178 
0.179 
0.178 
0.177 

+0.176 

0.177 
0.177 
0.176 
0.174 

+0.173 
0.172 
0.171 

0.173 
0.171 

+0.173 
0.173 
0.171 
0.171 
0.169 



93-8 
93.8 
93.8 96.7 
93.8 
93.7 

93-2 
93.8 
93.8 
93.4 
93-8 

93.8 
93.8 96.7 

93.7 
93-8 
93-2 

93-8 
93-7 
93.7 
93-7 
96.5 00. 1 

93-8 
93.4 
93.8 
93-2 
93.8 

93.7 
93.7 
93.7 
94.2 
94.2 

93.8 
94.2 

93-7 
94.2 

938 

93-7 
94.1 
94.1 
93.8 
93-8 

93-7 
93-8 
93-8 
93-7 
93-8 

93.8 
93-8 
93-2 
93.7 
94.3 



179 201 

182 194* 

178 193 433^ 

179 194* 
175 186 

88 180 

181 198 

181 198 

88 180 

179 194 



182 



171 201 

178 201 433^ 
175 »86 

179 194 
88 180 

180 182 198 
175 186 

171 194 

171 194 
5 Beob.» 

175 198 

88 180 187 

179 201 

88 180 

181 182 193 

175 »86 

171 194 

171 194 

179 281 

181 280 

180 187 

181 280 

182 186 

182 280 
185 193 

171 179 194 

178 198 284 

178 198 284 

181 201 
i8o* 187 

175 186 

180 187 

179 194 

182 186 

180 187 

175 186 201 

182 193 

88 185 

175* 186 

187 284 



6* 597» 
6 5972 

8 5858 

6 5974 

9 5966 

7 5760 

8 5861 
8 5862 

7 5765 
6 5984 

6 5985 

8 5865 
10 5908 

5 5784 

7 5773 

7 5776 

9 5976 
5 5790 

5 5791 

8 5873 

9 5978 

7 5784 

6 5995 

7 5786 

8 5875 

9 5982 
6 5996 

6 5997 
5 5800 

8 5881 

7 5792 

8 5882 

9 5987 
9 5988 
8 5885 

5 5804 

8 5888I 

8 5888II 

8 5889 
7 5797 

9 5996 
7 5805 
5 5810 

«o 5943 
7 5807 

9 6000 
9 6001 
7 5809 
10 5948 
7 5811 



1 [4^9] 8!9 8:3 8!3 6-5 



« zz. 178 193 404^ 405 432^ 



%■■■ 

r 

r-' 

f t. 
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f^ 
fo 
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Ac- 
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FS 
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Zone — 6» bis — io°. WIen-Ottakring. 



163 



Nr. 


Gr. 


8051 


9.4 


8052 


9.0 


8053 


9.0 


8054 


9.1 


8055 


9.2 


8056 


9.0 


8057 


8.9 


8058 


•8.0 


8059 


9.3 


8060 


8.5 


8061 


•7.0 


8062 


8.4 


8063 


9.1 


8064 


9.0 


8065 


•9.2 


8066 


8.7 


8067 


8.9 


8068 


7.6 


8069 


9.J 


8070 


7.6 


8071 


8.9 


8072 


9.1 


8073 


9.1 


8074 


6.4 


8075 


9.» 


8076 


8.9 


8077 


8.0 


8078 


8.9 


8079 


7-3 


8080 


7.5 


8081 


8.9 


8082 


9.2 


8083 


8.9 


8084 


9-1 


8085 


8.9 


8086 


8.9 


8087 


8.6 


8088 


9.2 


8089 


6.8 


8090 


8.9 


8091 


8.8 


8092 


9.3 


8093 


9.1 


8094 


91 


8095 


8.5 


8096 


9.4 


8097* 




8098 


8.0 


8099 


6.9 


8100 


•8.1 



A.R. 1900 



Praec. 



Var. 
saec. 



Decl. 1900 



Praec. 



Var. 
saec. 



Ep. 



Zonen 



B.D. 



22*" 29' 



22 



22 



I7'69 
29 26.73 
29 27.86 
29 32.26 
29 43-91 



22 29 
30 
30 
30 
30 

22 31 
31 



56.76 
32.06 
38.05 
4324 
48.59 

2.36 
5-98 
28.08 
3»-32 



31 
31 
3' 33-63* 



40.02 
40.06 
45-50 
5936 
5-33 

9.35 
41.36 
42.89 

7-32 
23.26 

42.77 
16.30 
22.88 
51-37 
59-55 

3.28 

19.02 

53-35 

4.99 

9.46 

12.09 
»5-57 
5352 
53-81 
57-24 

8.81 
29.80 
41.54 
41.75 
44.93 
45.88 
48.98 
59-34 
0.93 
9.70 



31 
3» 
3' 
3» 
32 

32 
32 
32 
33 
33 

33 
34 
34 
34 
34 

35 
35 
35 
36 
36 

36 
36 
36 
36 
36 

37 
37 
37 
37 
37 

37 
37 
37 
38 
38 



+3- 
3 
3 
3 
3 

+3 
3 
3 
3 
3. 

+3 
3 
3 
3 
3 

+3 
3 
3 
3 
3 

+3 

3 
3 
3 
3 

+3 
3 
3 
3 
3 

+3 
3 
3 
3 
3 

+3 
3 
3 
3 
3 

+3 
3 
3 
3 
3 

+3 
3 
3 
3 
3 



604 I — I 

553 
288 

381 
609 



529 

376 

429 

566! 

403 

455 
229 

567 
607 

532 

341 

605' 

440 

245 

305 

522 

302 

597 

459 

281 

524 
424 
369 
572 
327 

350 
265 
260 

295 
434 

245 
287 
198 
194 
474 

341 
225 
189 
282 
528 

441 
457 
363 
343 
2941 



o!oo77 
0.0074 
0.0058 
0.0064 
0.0078 

—0.0073 
0.0064 
0.0067 
0.0075 
0.0066 

—0.0069 
0.0055 
0.0075 
0.0078 
0.0073 

—0.0062 
0.0077 
0.0067 
0.0055 
0.0060 

—0.0072 
0.0060 
0.0078 
0.0069 
0.0058 

—0.0073 
0.0067 
0.0064 
0.0076 
0.0061 

—0.0063 
0.0057g 
0.0057 
0.0060 
0.0068 

—0.0055 
0.0058 
0.0052 
0.0052 
0.007 1 

—0.0062 
0.0054 
0.0052 
0.0058 
0.0075 

—0.0069 
0.0070 
0.0064 
0.0062 
0.0059 



-9** 39 '3-3 
9 7 34.2 

6 13 21.5 

7 14 53-3 
9 45 28.9 

-8 54 57.5 
7 16 9.2 
7 51 23.7 
9 22 53.3 
7 35 35-2 

-8 10 57.3 
5 40 17.6 
9 27 59.6 
9 54 42.4 
5 29.7 

58 15.7 

54 27.3 

4 48.0 

53 45.4 

35 71 



-9 2 20.7 
6 35 34.0 
9 55 25.2 
8 25 2.3 

6 24 3-2 

-9 12 15.1 

8 7 29.7 

7 30 0.2 

9 52 54.8 
7 3 17.1 



-7 19 
6 21 
6 20 
6 46 
8 24 

-6 10 
6 41 
5 40 

5 37 

8 57 

-7 23 

6 I 

5 36 

6 44 

9 40 
-8 38 

8 50 

7 44 
7 29 
6 54 



21.9 

15.9 

5.2 

3-1 

35.3 

391 
5.0 
6.8 

25.» 
58.9 

41.8 

49.4 
26.2 

15.1 
37-4 

54.3 
5-5 
20.0 
11.2 
58.4 



8?502 
8.507 
8.508 
8.510 
8.517 
8.524 
8.544 
8.547 
8.550 
8.553 
8.560 
8.562 
8.574 
8.576 
8.577 

8.581 
8.581 
8.584 
8.592 
8.595 

8.597 
8.614 
8.615 
8.628 
8.637 

8.648 
8.665 
8.669 
8.684 
8.688 

8.690 
8.699 
8.717 
8.723 
8.725 

8.727 
8.728 
8.748 
8.748 
8.750 

8.756 
8.767 
8.773 
8.773 
8.774 

8.775 
8.777 
8.782 

8.783 
8.787 



+o?i70 

- 0.169 

0.167 

0.168 

0.170 

-4-0.168 
0.166 
0.166 
0.167 
0.165 

-1-0.165 
0.164 
0.165 
0.166 
0.165 

-1-0. 164 
0.166 
0.164 
0.162 
0.163 

-ho.i64 
0.162 
0.164 
0.161 
0.160 

+0.161 
0.159 
0.159 
0.159 
0.158 

-1-0.157 
0.156 
0.155 
0.155 
0.155 

+0.154 
0.155 
0.153 
0.153 
0.154 

-<-o.i53 
0.152 
0.151 
0.152 
0.154 

+0.152 
0.152 
0.152 
0.152 
0.151 



93.8 
93.8 
93-8 
94.2 
93.8 

94.2 
93.8 
93-8 
93.8 
94.2 

93.8 
93.8 
94.2 
93-8 
97.0 94.2 

93.8 
93-8 
93-8 
94.2 
93-8 

93.8 
93.8 
93.8 
93-8 
93.8 

93.8 
93.8 
93-8 
93.7 
93.8 

93-8 
93.8 
93.8 
93.8 
938 

93.8 
93.8 
93.8 
93.8 
93-7 

93.8 
94.8 
93-8 
94.8 
93.7 
94.1 
93-7 
93-8 
94.2 
93.8 



182 198 

185 193 

179 194 

180 281 
182 201 

175 280 

180 187 
178* 193 

185 186 

185 281 

i8i* 193 

179 194 

182 280 

175 201 

174 280 432*0 



180 



175 201 



178 



179 281 



179 

174 
179 
182 
178 
182 



175 201 



178 
180 

»74 
180 



180 
179 
»79 
180 
178 

182 201 



182 



[79 201 



179 
»74 

180 
281 284 



182 



198 337 
174 

178 



175 
185 



87 



93 



94 

98 

85 194 

86 

81 

94 



»93 



81 193 

87 
86 

85 187 

85 198 
94 



94 
87 
81 



»93 



98 



98 
86 

87 



94 



93 

81 280 



86 
87 



185 281 , 
180* 201 



9*6007 

9 6009 

6 6021 

7 5814 
9 6011 

9 6012 

7 5817 

8 5902 

9 6013 

7 5818 

8 5905 

5 5820 

9 6015 
10 5953 

9 6016 

7 5820 
»o 5954 

8 5907 

6 6033 
6 6034 

9 6017 
6 6036 

10 5958 

8 5912 

6 6038 

9 6021 
8 5918 

7 5825 
10 5966 

7 5827 

7 5828 

6 6046 

6 6049 

7 5830 

8 5924 

6 
6 
5 
5 
9 



6051 
6052 
5842 
5843 
6035 

5833 
6058 
5846 
6060 
6037 



8 5926 

9 6038 
7 5837 
7 5838 
7 5839 



1^" 

65- 



Fi- 
As- 

/de 

Go 

F8> 
&$■ 

Go 



Ho 

«ST:.- 
Kr. 



' SS^S* 33'74 33'6s 
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Zone —6° bis —lo^ Wien-Ottakring. 



Nr. 


Gr. 


A.R. I 


900 


Praec. 


Var. 
saec. 


Decl. 1900 


Praec. 


Var. 
saec. 


Ep. 


Zonen 


B.D. 


8101 


•8.5 


22»» 38" 


*I2?34 


+3?i462 


— o?oo7 1 


-8-56' 31^5 


+18:788 


+0:152 


93.7 


175 


i86* 


9^6039 


8102 


8.9 


38 


29.58 


3."94 


0.0053. 


5 43 47.3 


18.797 


0.150 


93-8 


179 


194 


5 5848 


8103 


9.0 


38 


3565 


3.1292 


0.0060 


6 55 43-6 


18.800 


0.151 


93.8 


180 


201 


7 5842 


8104 


9.1 


38 


43.14 


3.1461 


0.007 1 


8 58 58.5 


18.804 


0.151 


93.8 


182 


186 


9 6041 


8105 


9.0 


38 


58.89 


3- «505 


0.0073 


9 32 50.4 


18.812 


0.151 


93.8 


174 


198 


9 6043 


8106 


9.0 


22 39 


0.76 


-»-3.1508 


-0.0073 


-9 35 18.2 


-f-18.813 


-H).I5I 


93-8 


174 


203 


9 6044 


8107 


94 


39 


14.41 


3.1461 


0.0070 


9 1 52.2 


18.820 


0.150 


94.2 


182 


280 


9 6045 


8108 


•8.1 


39 


22.16 


3.1386 


0.0065 


8 8 32.0 


18.824 


0.149 


96.5 


178 


193 405* 


8 5932 


8109 


9.3 


39 


23-97 


3.1404 


0.0066 


8 21 29.6 


18.825 


0.149 


94.2 


181 


280 


8 5933 


8110 


8.4 


39 


40.86 


3.1325 


0.0061 


7 25 41.5 


18.833 


0.149 


93.8 


180 


187 


7 5847 


8111 


8.6 


22 39 


52.67 


+3.1378 


—0.0065 


-8 5 28.0 


+18.839 


+0.148 


93.8 96.5 


178 


193 4045 


8 5935 : 


8112 


9.2 


40 


38.08 


3.1428 


0.0069 


8 46 38.6 


18.862 


0.147 


94.1 


174 


185 280 


9 6051 


8113 


8.4 


41 


6.43 


3.M35 


0.0069 


8 54 56.2 


18.876 


0.146 


93.7 


174 


185 186 


9 6054 


8114 


9.0 


41 


10.48 


3.1389 


0.0066 


8 20 41.5 


18.878 


0.146 


94.1 


181 


193 284 


8 5942 


8115 


9.0 


41 


37-16 


3.1235 


0.0055 


6 27 38.1 


18.891 


0.144 


93-8 


179 


194 


6 6068 


8116 


9.0 


22 41 


5»-23 


+3.1410 


—0.0067 


-8 41 37.0 


+18.898 


+0.144 


93.8 


181 


198 


8 5945 


8117 


8.2 


42 


9.27 


3.1294 


0.0059 


7 '5 27.6 


18.906 


0.144 


94.1 


180 


187 281 


7 5858 


8118 


8.9 


42 


13.07 


3.1349 


0.0063 


7 57 44.3 


18.908 


0.144 


93.8 


178 


198 


8 5947 • 


8119 


9.3 


42 


22.66 


3.1421 


0.0068 


8 52 41.0 


18.913 


0.143 


93.7 


174 


186 


9 6057 


8120 


9.1 


42 


44.36 


3.1350 


0.0064 


8 55.9 


18.923 


0.143 


93.8 


181 


198 


8 5950 


8121 


9.1 


22 42 


49.90 


-»-3.I419 


-0.0068 


-8 53 45.5 


+ 18.926 


+0.143 


93.7 


174 


175 186 


9 6059 


8122 


9.2 


42 


5».79 


3.1275 


0.0058 


7 4 41.6 


18.927 


0.142 


94.5 


180 


187 281 337 


7 5861 


8123 


8.7 


43 


5.90 


3.1212 


0.0054 


6 17 430 


18.934 


O.141 


93.8 


179 


194 


6 6074 


8124 


•7.6 


43 


8.85 


3.1396 


0.0067 


8 38 25.1 


18.935 


0.142 


96.5 


178 


193 405* 


8 5952 


8125 


8.7 


43 


«6.35 


3.1175 


0.0051 


5 49 5.2 


18.939 


O.141 


93.8 


182 


201 


6 6075 


8126 


8.9 


22 43 


22.28 


+3.1198 


-0.0053 


-6 7 18.8 


+18.942 


+0.I4I 


93.8 


179 


194 


6 6076 


8127 


9.5 


43 


28.42 


3.1342 


0.0063 


7 59 10.4 


18.945 


O.141 


94.2 


181 


280 


8 5954 


81281 


9.3 


43 


40.91 


3.1457 


0.007 1 


9 28 14.4 


18.951 


O.I41 


93.8 


185 


303 


9 6063 


8129 


9.2 


43 


4'.3i 


3.1451 


0.0071 


9 23 35.8 


18.951 


0.141 


94.2 


185 


280 


9 6064 


8130 


9.0 


43 


57.23 


3.1265 


0.0057 


7 2 24.3 


18.958 


0.140 


93.8 


180 


187 


7 5866 


8131 


9.0 


22 43 


57-36 


+3.1354 


—0.0063 


—8 II 21.9 


+ 18.958 


+0.140 


93.8 


185 


193 


8 5959 


8132 


9.2 


44 


5216 


3.1187 


0.0052 


6 5 43-1 


18.984 


0.138 


93.8 


179 


194 


6 6078 


8133 


8.1 


45 


1.05 


3.1330 


0.0062 


7 59 20.6 


18.988 


0.138 


94.1 


178 


198 284 


8 5961 


8134 


8.7 


45 


3.08 


3.1 189 


00052 


6 7 57.2 


18.989 


0.137 


93.8 


179 


194 


6 6079 


8135 


7.8 


45 


18.98 


3.1286 


0.0059 


7 26 24.6 


18.997 


0.138 


93.8 


185 


187 


7 5873 


8136 


9.4 


22 45 


26.28 


+3.1364 


-0.0065 


-8 29 19.4 


+19.000 


+0.138 


93.8 


181 


201 


8 5963 


8137 


•7.2 


45 


3364 


31315 


0.0061 


7 50 28.5 


19.004 


0.137 


93.7 


178* 


190 


8 5964 


8138 


8.9 


45 


34.33 


3.1289 


0.0060 


7 30 5.1 


19.004 


0.137 


93.8 


180 


187 


7 5877- 


8139 


9.1 


45 


38.73 


3.1286 


0.0059 


7 28 40.2 


19.006 


0.137 


94.8 


180 


281 337 


7 5878 


8140 


8.5 


45 


57.97 


3.1464 


0.0072 


9 51 17.6 


19.015 


0.138 


93.8 


175 


201 


10 6002 


8141 


9.0 


22 46 


1.80 


+3.1386 


—0.0067 


-8 49 52.4 


+19.017 


+0.137 


93-7 


174 


186 


9 6073 


8142 


9.3 


46 


5-39 


3.1412 


0.0069 


9 II 11.5 


19.018 


0.136 


93.8 


182 


203 


9 6074 


8143 


9.1 


46 


8.08 


3.1306 


0.0061 


7 47 4.4 


19.020 


0.136 


94.2 


185 


280 


8 5966 


8144 


9.2 


46 


32.11 


31401 


0.0067 


9 5 19.3 


19.031 


0.136 


93.7 


175 


186 


9 6075 1 


8145 


9.0 


47 


14.62 


3.1274 


0.0058 


7 28 42.6 


19.050 


0.134 


93.8 


180 


187 


7 5882 


.8146 


4.0 


aa 47 


23.84 


-hS.iSai 


—0.0063 


-8 6 4a^ 


+19.054 


+0.137 




Fund. Cat. 


8 5968 


8147 


9.1 


47 


47.48 


3.1359 


0.0065 


8 40 13.9 


19.065 


0.133 


94.2 


181 


280 


8 5972 


8148 


9.1 


48 


0.31 


3.1151 


0.0049 


5 51 54.9" 


19.071 


0.132 


93.8 96.7 


179 


194 432^ 


6 6085 


8149 


91 


48 


9.44 


3-1426 


0.0070 


9 37 29.8 


19.075 


0.134 


93.8 


182 


186 


9 6077 


8150 


9.0 
1 Z 


48 
.185: 9"?! 


14.00 
; nahe 


3.1151 
*53 


0.0049 
'0 55-8 5 


5 52 35-0 
5?9 


19.077 


0.131 


93.8 


179 


194 


6 6086 
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Zone —6° bis —10°. Wlen-Ottakring. 
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Nr. 


Gr. 


A.R. 1900 


Praec. 


Var. 
saec. 


Dccl. 1900 


Praec. 


Var. 
saec. 


Ep. 




Zonen 


B.D. 


8151 


7.3 


22»* 48" 


' i6!29 


+3' "97 


-o?oo53 


-6^31' 5?8 


4-19^078 


4-0?132 


94.2 


185 


281. 




6^6087 


8152 


8.4 


48 


26.15 


3.1205 


0.0054 


6 38 26.2 


19.082 


0.132 


96.5 


185 


194 


405 


6 6088 


8153 


8.6 


48 


3380 


3.1297 


0.0061 


7 55 18.7 


19.086 


0.132 


93.8 


181 


182 


190 193 


8 5974 


8154 


8.9 


48 


57.10 


3.1158 


0.0049 


6 I 47.8 


19.096 


0.130 


93.8 


179 


201 




6 6090 


8155 


6.7 


49 


21.74 


3.1278 


0.0059 


7 44 10.5 


19.107 


0.130 


93.8 


180 


187 




7 5886 


8156 


9.3 


22 49 


35.87 


+3.1334 


—0.0063 


-8 32 32.4 


+19.113 


+0.130 


93.8 


181 


203 




8 5976 


8157 


8.9 


49 


41.37 


3.M32 


0.007 1 


9 54 25.9 


I9."6 


0.131 


93.7 


174 


186 




10 6016 


1 8158 


8.4 


49 


56.57 


3-1297 


0.0060 


8 4 19.9 


19.122 


0.129 


93-8 


178 


193 




8 5979 


1 8159 


•7.8 


50 


9.82 


3.'i65 


0.0050 


6 13 22.7 


19.128 


0.128 


96.5 


179 


192 


405* 


6 6096 


8160 


8.6 


50 


19.66 


3."57 


0.0050 


6 7 6.9 


19.133 


0.127 


93.8 


179 


194 




6 6098 


8161 


8.6 


22 50 


3313 


+3.13M 


—0.0062 


— 8 21 16.3 


+19.138 


4-0.128 


93.8 


178 


203 




8 5980 


8162 


8.8 


50 


41.63 


3.1218 


0.0055 


7 1 22.1 


19.142 


0.128 


94.1 


180 


187 


281 


7 5891 


8163 


9.2 


50 


47.20 


3.1280 


0.0060 


7 55 5-7 


19.145 


0.127 


94.2 


185 


280 




8 5981 


8164 


8.4 


51 


8.50 


3.1219 


0.0054 


7 4 45.0 


»9.154 


0.127 


93-8 


180 


187 




7 5892 


8165 


8.9 


5> 


8.75 


3.1127 


0.0048 


5 46 16.8 


19.154 


0.126 


93.8 


182 


201 




6 6100 


8166 


8.9 


22 51 


52.37 


+3.1232 


—0.0056 


-7 20 59.6 


+19.173 


4-0.125 


93-8 


180 


187 




7 5895 


8167 


9.6 


52 


26.97 


31314 


0.0063 


8 36 4.4 


19.187 


0.124 


94.2 


185 


280 




8 5986 


8168 


8.8 


52 


31-75 


3.1212 


0.0055 


7 7 8.3 


19.189 


0.124 


94.2 


185 


281 




7 5897 


8169 


8.9 


52 


41.26 


3.1139 


0.0048 


6 4 13.0 


19.193 


0.123 


93-8 


182 


203 




6 6108 


8170 


8.6 


52 


57.79 


3.1147 


0.0049 


6 13 15.4 


19.200 


0.122 


93.8 


182 


201 




6 6110 


8171 


8.8 


22 53 


»7.23 


+3.1285 


—0.0060 


-8 16 7.3 


+19.208 


4-0.122 


96.5 


178 


193 


405 


8 5989 


8172 


9.2 


53 


22.03 


3,1196 


0.0053 


6 59 16.1 


19.210 


0.122 


94.1 


180 


187 


281 


7 5898 


8173 


8.9 


53 


23.01 


3.1333 


0.0064 


8 59 21.7 


19.211 


0.123 


93-7 


174 


186 




9 6093 


8174 


8.7 


53 


24.50 


3.H44 


0.0049 


6 12 32.7 


19.212 


0.122 


93-8 


182 


201 




6 6112 


8175 


8.7 


53 


46.77 


3.1313 


0.0062 


8 44 56.3 


19.221 


0.122 


93.8 


177 


190 


193 


8 5991 


8176 


9-4 


22 54 


0.42 


+3- '331 


—0.0064 


-9 I 41.0 


4-19.226 


+0.121 


94.1 


174 


186 


280 


9 6096 


8177 


♦8.9 


54 


6.35^ 


3 '334 


0.0064 


9 5 50.4 


19.229 


0.121 


94.1 


174 


i86* 


280 


9 6097 


8178 


8.6 


54 


17.01 


3.1201 


0.0054 


7 8 31.5 


19.233 


0.120 


93-8 


180 


185 


192 


7 5902 


8179 


8.9 


54 


28.96 


3.1252 


0.0058 


7 55 49.7 


19.238 


0.120 


93-7 


177 


193 




8 5996 


8180 


8.8 


54 


34.56 


3.'M5 


0.0049 


6 19 58.8 


19.241 


0.1 19 


93.8 


179 


194 




6 6116 


8181 


7.1 


22 55 


6.56 


+3.1346 


—0.0065 


-9 24 58.5 


+19.254 


+0.119 


93-8 


174 


203 




9 6100 


8182 


9.2 


55 


23.62 


3.1224 


0.0056 


7 36 22.3 


19.261 


0.118 


94.5 


180 


187 


337 


7 5906 


8183 


9.1 


55 


3513 


3.1123 


0.0047 


6 5 59.2 


19.265 


0.117 


93.8 


179 


194 




6 6120 


8184 


•8.9 


55 


51-04 


3.1 130 


0.0048 


6 13 57.9 


19.272 


o.i 17 


93.8 


182 


194* 




6 6121 


8185 


6.9 


56 


11.84 


3.1217 


0.0056 


7 35 53.2 


1 9^280 


0.117 


93.8 


180 


192 




7 5910 


8186 


8.7 


22 56 


'9.53 


+3.1 "7 


—0.0046 


-6 4 19.5 


4-19.283 


4-0.116 


93.8 


179 


203 




6 6125 


8187 


80 


56 


33.97 


3.1208 


0.0054 


7 29 50.7 


19.289 0.116 


93-8 


185 


187 




7 59x1 


8188 


8.3 


56 


42.95 


3.1143 


0.0049 


6 30 9.8 


19.292 0.116 


93.8 


182 


203 




6 6127 


8189 


8.7 


56 


58.80 


3.1254 


0.0059 


8 15 40.3 


19.299 


0.115 


93.7 


177 


181 


190 


8 6003 


8190 


7.0 


57 


21.06 


3.1178 


0.0052 


7 6 39.4 


19.308 


0.II4 


93.8 


180 


192 




7 5913 


8191 


•8.8 


22 57 


26.68 


+3. 1123 


-0.0047 


-6 16 2.3 


+19.310 


+0.II4 


93-8 


179 


194* 




6 6129 


8192 


9.4 


57 


33.09 


3.1256 


0.0059 


8 21 42.2 


19.312 


O.I 14 


94.2 


177 


280 




8 6005 


8193 


9.2 


57 


46.91 


3.M61 


0.0050 


6 53 38.9 


19.318 0.113I 


93.8 


185 


187 




7 5918 


8194 


9.0 


57 


50.46 


3.1128 


0.0048 


6 22 43-5 


19.319 


0.II3 


94.2 


182 


281 




^6133 


8195 


9.1 


57 


58.02 


3.1120 


0.0047 


6 16 44.5 


19.322 


0.II3 


93-8 


179 


194 




6 6134 


8196 


9.1 


22 58 


41.22 


4-3.1098 


—0.0046 


-5 58 56.0 


+ 19.339 


4-0.1 II 


94.2 


182 


280 




6 6138 


8197 


8.5 


58 


42.80 


3.1261 


0.0060 


8 35 48.8 


19.339 


O.I 12 


93.7 


177 


181 


190 


8 6009 


8198 


8.8 


58 


59.96 


3.1 150 


0.0049 


6 51 12.1 


19.346 


0.1 11 


93.8 


185 


192 




7 5924 


8199 


8.5 


59 


1.84 


3.1116 


0.0047 


6 18 46.1 


19.347 


O.I 11 


93.8 


179 


203 




6 6139 


8200 


8.0 
> 6 


59 
139 6!2i 6 


11.54 
►U5 


3.1172 


0.0051 


7 13 40.3 


19.350 


O.I II 


93.8 


185 


192 




7 5925 
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Zone —6° bis —10°. Wien-Ottakring. 



Nr. 


Gr. 


8201 


8.6 


8202 


9.1 


8203 


9.0 


8204 


•9.1 


8205 


8.5 


8ao6 


5-9 


8207 


8.9 


8208 


•7.3 


8209 


•8.6 


8210 


9.2 


82 II 


9.2 


8212 


7.2 


8213 


9.3 


8214 


8.9 


8215 


8.9 


«216 


8.7 


8217 


7.6 


8218 


8.4 


8219 


8.9 


8220 


8.5 


8221 


8.7 


8222 


8.6 


8223 


9.0 


8224 


8.8 


8225 


8.5 


82261 


8.6 


8227 


9.0 


82288 


. . . 


8229 


8.6 


8230» 


91 


8231 


9.0 


8232 


7.1 


8233 


7-2 


8234 


8.9 


8235 


9.3 


8236 


9.1 


8237 


8.6 


8238 


8.6 


8239 


8.9 


8240 


9.0 


8241 


8.4 


8242 


9.2 


8243 


•8.0 


8244 


9.0 


8245 


•8.9 


8246 


9.2 


8247 


•8.5 


8248 


•8.3 


8249 


8.5 


8250 


8.7 



A.R. 1900 



22»* 59' 



i6?70 

59 20.88 

59 27.36 

59 36.42 

59 36.51 

ftfl 59 56*89 

23 o 1.27 

o 6.31 

o 16.33 

o 22.86 



23 



23 



23 



23 



23 



23 



23 



23 



o 38.30 

o 40.30 

40.87 
f 12.80 

1 13.09 

1 22.12 

> 59.73 

2 4.47 
2 36.44 
2 39.87 



11.38 
14-32 
30-59 
36.87 
51.00 



4 0.22 

4 5-57 

4 16.46 

4 3750 

4 54.93 

4 55J5 

5 12.03 
5 28.90 
5 4108 
5 41.35 



57.74 
6.89 
42.72 
16.20 
42.62 



8 10.86 

8 13.63 

8 15.60 

8 19.67 

8 3067 

8 32.50 

8 51-53 

8 51.59 

8 55-95 

8 59.52 



Praec. 



+3' 
3 
3 
3 
3 

+3 

3 
3 
3 
3 

+3 
3 
3 
3 
3 

+3 
3 
3 
3 
3 

+3 
3 
3 
3 
3- 

+3 

3 
3 
3- 
3 

+3 
3 
3 
3 
3 

+3 

3 
3 
3 
3 

+3 
3 
3 
3 
3 

+3 

3 
3 
3 
3 



139 
235 
096 

'65 
075 
228 
078 
231 

193 
250 

296 

238 
227 
166 
282 

274 
211 
277 
054 
089 

176 

279 
238 
263 
062 

^3 
281 

258 
156 
209 

214 
192 
086 

234 
179 

263 

035 
246 
200 
125 

»77 
063 

225 

088 
216 

084 
220 
221 
191 
220 



Var. 
saec. 



—0:0049 
0.0057 
0.0045 
0.005 1 
0.0043 

—0,0057 
0.0044 
0.0057 
0.0054 
0.0059 

—0.0064 
0.0058 
0.0058 
0.0051 
0.0062 

—0.0061 
0.0056 
0.0062 
0.0042 
0.0045 

-0.0053 
0.0062 
0.0058 
0.006 1 
0.0042 

—0.0053 
0.0063 
0.006 1 
0.0052 
0.0057 

-0.0057 
0.0055 
0.0045 
0.0059 
0.0054 

—0.0062 
0.0040 
0.006 1 
0.0056 
0.0049 

-0.0055 
0.0043 
0.0060 
0.0045 
0.0059 

—0.0045 
0.0060 
0.0060 
0.0057 

^0.0060 



Decl. 1900 



-6» 43' 4?6 

8 15 54.9 

6 2 27.0 

7 9 46.3 
5 42 6.5 

-8 14 0.6 

5 47 13-0 

8 17 39-7 

7 42 8.8 

8 38 15-2 

-9 26 16.4 

8 28 35.0 

8 18 9.1 

7 21 57.2 

9 17 '5-8 
-9 10 58.7 

8 14 >-5 

9 21 16.5 

5 38 7.0 

6 14 18.9 

-7 48 30.2 

9 33 2.0 

8 53 29.0 

9 20 59.1 

5 53 I.' 

-7 51 »7-4 

9 43 44.0 

9 22 5.8 

7 37 57.8 

8 36 40.8 

-8 41 51. 1 

8 21 1.9 

6 30 10.9 

9 9 56.6 

8 10 57.4 

-9 44 56.5 

5 38 30.7 

9 33 45-4 
8 49 25.2 

7 29 44.1 

-8 32 14.7 

6 23 44.1 
27 9.2 
52 10.5 
20 14.6 



50 35-9 
28 4.1 
9 28 29.6 

8 55 47-9 

9 28 57.0 



Praec. 



+19-352 
'9.354 
19-356 
19.360 
19.360 

+19.368 
19.369 
19.371 
'9.375 
19.377 

+ 19.383 
19-384 
19.384 
19-396 
19.396 

+ 19.399 
19-413 
19.415 
19.427 
19.428 

+19.439 
19.440 
19.446 
19.448 
»9.453 

+19.456 
19-458 
19.462 
19.470 
19.476 

+ 19.476 
19.482 
19.487 
19.492 
19492 

+19.497 
19.500 
19.512 
19.524 
'9532 

+19.542 
19.543 
»9.543 
19.545 
19.548 

+»9.549 
19.555 
»9.555 
»9.556 
19.557 



Var. 
saec. 



+o7i 10 
o.iio 
o.iio 

O.IIO 
O.IIO 

+0.113 
0.109 
0.109 
0.108 
0.109 

•+0.109 
0.108 
0.108 
0.107 
0.108 

+0. 1 07 
0.105 
0.106 
0.104 
0.104 

+0.103 
0.104 
0.103 
0.103 
0.102 

•4-0.101 
0.102 

O.IOI 
O.IOO 

0.100 

+0.100 
0.099 
0.099 
0.099 
0.098 

+0.098 

0.097 

0.097 

0.095 
0.094 

+0.094 

0.093 
0.093 

0.093 
0.093 

+0.093 
0.092 
0.092 
0.092 
0.092 



Ep. 



94.3 
93-8 
95.3 
93.8 
95-3 

93.8 
93-7 
93-8 
942 

94.2 
94.2 
94.1 
93-8 
94.5 
94.1 
93.7 
93-7 
93-8 
93.8 

93-7 
93-8 
94-2 
93-7 
93-8 

93.7 
93-8 
93-7 
93-8 
94.2 

93.8 
93.8 
94.1 
93-8 
94.1 

94.1 
93.8 
93-8 
93-7 
93.8 

93.7 
94.1 
93-8 
93.8 
93.8 

93.8 
93-7 
93.7 
93-8 
93-7 



Zonen 



203 282 

178 »93 

281 337 

185* 187 

281 337 
Fund. Cat 
79 203 
78 190* 
85* »92 
81 280 

74 280 
77 280 



81 
80 
85 

85 
77 
74 
79 
79 

77 
82 
82 
74 
79 

77 
82 

74 
80 

77 

78 
78 
79 
82 

77 

74 
79 
82 

74 
80 

77 
79 
82 
80 

82* 

80 

74 

74 

85 203 

74 »93 



90 281 

87 

86 337 

203 282 
90 
86 
94 
92 

78 193 
203 
280 

86 

92 

81 193 
203 
86 

87 
280 

85 190 

93 

92 282 
203 
81 280 

85 281 
92 
203 
86 
87 

78 190 
89 282 
86* 
87 
»93 

87 

86* 

86* 



B.D. 



6*6140 
8 6012 

6 6141 

7 5926 

5 5921 

8 6018 

6 6142 
8 6019 

7 593» 

8 6020 

9 6116 
8 6021 

8 6022 

7 5932 

9 6117 

9 6118 

8 6025 

9 6123 

5 593» 

6 6147 

8 6030 

9 6128 
9 6130 
9 6131 

6 6152 

8 6034 

9 6133 
9 6134 

7 5943 

8 6037 

8 6038 

8 6040 

6 6157 

9 6138 

8 6043 

9 6139 

5 5945 
9 6142 
9 6145 

7 5957 

8 6054 

6 6167 

9 6146 

7 5959 
9 6147 

7 5960 
9 6149 
9 6150 
9 6151 
9 6152 
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Nr. 


Gr. 


A.R. I 


! 

900 1 Praec. 


Var. 
saec. 


Decl. 1900 


Praec. ! ^^ 
] saec. 


Ep. 


Zonen 


B.D. 


8251 


9.0 


23*" 9'" 3-39 


+3?M09 


-o!oo47 


— 7*» 22' I2!8 


+I9"559 +0^092 


94.1 


185 


192 281 


7*5963 


8252 


91 


9 


6.57 


3.H53 


0.0052 


8 13 30.0 


19.560 


0.092 


94.0 


177 


178 190 280 


8 6059 


8253 


5-4 


9 


8.58 


3.1067 


0.0043 


6 35 16.6 


19.560 


0.092 


93.8 


179 


189 


6 6170 


8254 


8.8 


9 


24.63 


3.1069 


0.0043 


6 39 41.2 


19.565 


0.091 


93.8 


179 


189 


6 6171 


8255 


7.7 


9 


38.41 


3.«M9 


0.0052 


8 14 50.4 


19.570 


0.091 


93.7 


»77 


181 190 


8 6065 


8256 


•9.2 


23 9 


4364 


+3.1029 


—0.0040 


-5 55 3.4 


+19.572 


+0.091 


94.1 


185* 


192 282 


6 6173 


8257 


8.0 


10 


2.49 


3.1065 


0.0043 


6 40 1.6 


19.578 


0.090 


93.8 


179 


189 


6 6174 


8258 


8.9 


10 


30:73 


3.1041 


0.0041 


6 14 30.7 


19.586 


0.089 


94.3 


192 


282 


66177 


8259 


9.3 


10 


36.5» 


3.1212 


0.0060 


9 37 25.4 


19.588 


0.089 


93.8 


182 


186 


9 6155 


8260 


4.8 


10 


38.98 


3.1211 


0.0060 


9 37 57.7 


19.589 


0.089 


93.8 


182 


186 


9 6156 


8261 


8.7 


23 10 


45.96 


+3.1099 


—0.0048 


-7 25 57.8 


+19.591 


+0.088 


93.8 


180 


187 


7 5973 


8262 


•8.8 


II 


'5.89 


3.1 160 


0.0054 


8 42 11.9 


19.600 


0.087 


93.8 


177* 


203 


8 6073 


8263 


8.7 


11 


27.93 


3.1100 


0.0047 


7 33 54-5 


19.604 


0.087 


93.8 


180 


187 


7 5974 


8264 


8.8 


II 


28.27 


3.1048 


0.0042 


6 31 10.5 


19.604 


0.087 


93.8 


«79 


192 


6 6178 


8265 


9.4 


" 


32.87 


3.1 159 


0.0054 


8 44 38.1 


19.606 


0.087 


94.2 


177 


280 


8 6074 


8266 


9.0 


23 II 


34.79 


+3." 127 


-0.0051 


-8 8 0.8 


+19.606 


+0.087 


93.7 


178 


190 


8 6075 


8267 


5.3 


II 


39.95 


3."34 


0.0051 


8 16 19.7 


19.608 


0.087 


93.8 


178 


'93 


8 6076 


8268 


8.6 


II 


40.79 


3.1152 


0.0053 


8 37 28.1 


19.608 


0.087 


93.8 


181 


193 203 


8 6077 


8269 


7.' 


II 


47.36 


3.1 105 


0.0048 


7 42 28.9 


19.610 


0.086 


94.2 


180 


281 


7 5975 


8270 


9.0 


12 


25.22 


3.1138 


0.0052 


8 28 45-6 


19.621 


0.085 


94.2 


181 


280 


8 6081 


8271 


8.9 


23 12 


33.08 


+3. "57 


-0.0054 


-8 53 47.1 


+19.624 


+0.085 


94.2 


174 


281 


9 6159 


8272 


8.8 


12 


35.83 


3.1020 


0.0040 


6 6 45.5 


19.625 


0.085 


93.8 


185 


192 


6 6184 


8273 


•8.3 


12 


36.46 


3.«ii7 


0.0050 


8 5 19.9 


19.625 


0.085 


94.2 


181 


280* 


8 6082 


8274 


[5.5] 


12 


42.36 


3.1 197 


0.0059 


9 43 42.4 


19.627 


0.085 


93.7 


174 


186 


9 6160 


8275 


8.7 


12 


45.67 


3.1017 


0.0039 


6 3 47-4 


19.628 


0.084 


94.4 


179 


281 282 


6 6185 


8276 


8.5 


23 12 


53,06 


+3.1 104 


—0.0049 


-7 51 6.6 


+19.630 


+0.084 


93.7 


178 


190 


8 6083 


8277 


8.8 


12 


59.07 


3.1106 


0.0050 


7 55 30.7 


19.632 


0.084 


94.2 


178 


280 


8 6084 


8278 


7.8 


'3 


1J.43 


3.1107 


0.0049 


7 58 59.3 


19.635 


0.084 


93.7 


177 


'93 


8 6085 


8279 


9.0 


'3 


12.72 


3.1009 


0.0038 


5 56 39.6 


19.636 


0.084 


93.8 


179 


192 


6 6186 


8280 


8.7 


13 


34.09 


3.1018 


0.0039 


6 10 30.6 


19.642 


0.083 


94.1 


185 


203 282 


6 6187 


8281 


8.8 


23 '3 


40.96 


+3.0993 


—0.0036 


-5 38 49.2 


+19.644 


+0.083 


93.8 


185 


189 


5 5965 


8282 


8.9 


13 


49.40 


3.1067 


0.0045 


7 15 48.4 


19.646 


0.082 


93.8 


182 


187 


7 5982 


8283 


9.4 


'3 


49.88 


3.1180 


0.0058 


9 36 23.4 


19.647 


0.082 


93-7 


174 


186 


9 6164 


8284 


6.1 


14 


12.81 


3.0991 


0.0036 


5 40 15.5 


'9.653 


0.082 


93.8 


179 


189 


5 5966 


8285 


9.3 


15 


24.16 


3.1141 


0.0054 


9 5 51.2 


19.674 


0.079 


93.7 


174 


193 


9 6170 


8286 


8.4 


23 '5 


27.46 


+3. II 58 


—0.0056 


— 9 28 2.8 


+19.675 


+0.079 


94.2 


182 


280 


9 6171 


8287 


8.6 


15 


28.06 


3.1044 


0.0043 


6 59 55.4 


19.675 


0.079 


93.8 


180 


187 


7 5989 


8288 


•6.5 


^5 


31.60 


3.1019 


0.0039 


6 27 14.0 


19.676 


0.079 


93.8 


179' 


189 


6 6191 


8289 


8.4 


15 


32.83 


3.1051 


0.0043 


7 10 17.5 


19.676 


0.079 


93.8 


180 


187 


7 5990 


8290 


9.3 


«5 


50.79 


3.1134 


0.0053 


9 2 39.7 


19.681 


0.078 


93.7 


174 


193 


9 6172 


8291' 


7.7 


23 16 


0.47 


+3.1 141 


—0.0054 


' -9 13 19.5 


+19.684 


+0.078 


94.2 


181 


280 


9 6173 


8292 


8.2 


16 


4.32 


3.1065 


0.0045 


7 34 14.6 


19.685 


0.078 


93.8 


182 


192 


7 5993 


8293 


7.7 


16 


5." 


3.1028 


0.0041 


6 44 25.0 


19.685 


0.078 


93.8 


'85 


203 


6 6193 


8294 


8.7 


16 


13.28 


3.1016 


0.0040 


6 30 6.5 


19.687 


0.078 


94.1 


'79 


189 282 


6 6194 


8295 


8.9 


16 


30.04 


3.1 HO 


0.0051 


8 38 14.7 


19.692 


0.077 


93-7 


177 


190 


8 6095 


8296 


8.7 


23 16 


43.35 


+3.1037 


—0.0042 


-7 I 53.6 


+19.696 


+0.077 


94.1 


180 


192 281 


7 5994 


8297 


9.1 


17 


4.85 


3.1 103 


0.0050 


8 36 12.7 


19.701 


0.076 


94.0 


'77 


185 190 280 


8 6096 


8298 


9.1 


n 


15.38 


3.1054 


0.0044 


7 31 5.9 


19.704 


0.075 


93.8 


182 


187 


7 5997 


8299 


8.6 


17 


15.53 


3- 1047 


0.0043 


7 20 49.7 


19.704 


0.075 


93.8 


182 


192 


7 5998 


8300 


9.0 


17 


19.68 3.1065 


0.0046 


7 47 13.4 


19.706 


0.075 


93.8 


'77 


203 


8 6097 




1 Z 
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Zone —6* bis —lo*. Wien-Ottakring. 



Nr. 


Gr. 


A.R. I 


900 


Praec. 


Var. 
saec. 


DecL 1900 


Praec. 


Var. 
saec. 


Ep. 


Zonen 


B.D. 


8301 


8.5 


23'* 17" 


* 51-06 


+3-'033 


— o!oo42 


-7" 8'37?8 


+197714 


+o?074 


94.1 


180 


r92 


281 


7*» 6001 


8302 


8.9 


18 


14.09 


3.1 130 


0.0055 


9 25 53.1 


19.720 


0.074 


93.7 


»74 


[86 




9 6181 


8303^ 




18 


34.27 


3.1 108 


0.0052 


9 32.1 


19.725 


0.073 


93.7 


174 


8i' 


186 


9 6183 


8304 


7.9 


18 


54.82 


3.1066 


0.0047 


8 5 59.1 


i9.73> 


0.072 


93.8 


»77 


90 


203 


8 6103 


8305 


9.1 


19 


1.19 


3.0989 


0.0036 


6 17 30.9 


19.732 


0.072 


94.» 


»79 


.89 


282 


6 6201 


8306 


9.0 


23 19 


14.76 


+3. »091 


—0.0050 


-8 44 4.4 


+19.736 


+0.072 


93-7 


»77 


t93 




8 6106 


8307 


8.8 


19 


16.82 


3.1038 


0.0043 


7 30 40.7 


»9.736 


0.071 


94.1 


180 ] 


[87 


281 


7 6004 . 


8308 


9.1 


19 


16.92 


3.0965 


0.0033 


5 44 53.8 


19.736 


0.071 


93.8 


»79 


[89 




5 5983 


8309 


9.3 


19 


27.73 


3.1119 


0.0054 


9 26 48.5 


«9.739 


0.071 


94.5 


182 


193 


337 


9 6184 


8310 


8.9 


19 


38.56 


30957 


0.0033 


5 35 42.3 


19.742 


0.071 


93.8 


185 


192 




5 5985 


831 1 


8.7 


23 19 


50.22 


+3-0962 


-0.0034 


-5 45 38.5 


+19.745 


+0.070 


93.8 


179 


[89 




6 6204 


8312 


•9.3 


20 


24.38 


3.0992 


0.0038 


6 33 35.8 


19.754 


0.069 


93.8 


182 1 


92* 


203 


6 6206 


8313 


9.2 


20 


26.64 


3.1096 


0.0052 


9 6 29.1 


19.754 


0.069 


93-7 


»74 


86 




9 6186 


8314 


9.1 


20 


32.41 


3.1065 


0.0048 


8 22 43-7 


19.756 


0.069 


93.8 


»77 


[81 


190 203 


8 6111 ' 


8315 


9.0 


20 


38.29 


3.0953 


0.0033 


5 38 56.6 


»9.757 


0.069 


93.8 


»85 


[92 




5 5989 


8316« 


9.2 


23 20 


55.34 


+3- 1034 


-0.0044 


— 7 41 10.8 


+19.761 


+0.068 


94.» 


180 


[87 


281 


7 601 1 


8317 


7.6 


21 


24.08 


3.1009 


0.0040 


7 9 25.6 


19.768 


0.067 


93.8 


180 1 


r87 




7 6012 1 


8318 


8.4 


21 


29.42 


3.0954 


0.0033 


5 46 57.8 


19.770 


0.067 


93.8 


»79 1 


89 




6 6213 


8319 


9.3 


22 


49.52 


3.1059 


0.0048 


8 44 20.7 


19.789 


0.064 


93-7 


»77 


'93 




8 6115 ! 


8320 


9.1 


23 


0.34 


3.1032 


0.0044 


8 4 2.0 


19.791 


0.064 


94.0 


»77 


»85 


190 280 


8 6116 


8321 


8.3 


23 23 


6.95 


+3.0966 


-0.0035 


— 6 22 8.0 


+19.793 


+0.064 


93.8 


»79 


89 




6 6218 1 


8322 


8.9 


23 


2349 


3.1067 


0.0049 


9 4 43.7 


'9-797 


0.063 


93.8 


»74 


[86 


203 


9 6197 


8323 


7.4 


23 


37.41 


3.0947 


0.0033 


5 56 22.6 


1 9.800 


0.063 


93.8 


»79 


[89 




6 6220 


8324 


8.7 


23 


46.53 


3.1021 


0.0044 


7 57 9-5 


19.802 


0.062 


93.7 


»77 


93 




8 6118 1 


8325 


9.4 


23 


48.24 


3.0992 


00039 


7 11 9.1 


19.803 


0.062 


94.1 


180 


87 


281 


7 6025I 1 


8326 


9.1 


23 23 


49.13 


+3.0992 


—0.0039 


-7 M 24.6 


+19.803 


+0.062 


94.1 


180 


87 


281 


7 602511 


8327 


7.1 


23 


50.30 


3.1091 


0.0054 


9 48 58.3 


19.803 


0062 


93.7 


»74 


86 




10 6120 ! 


8328 


9.1 


24 


18.64 


3.1032 


0.0045 


8 21 40.1 


19.809 


0.061 


93.8 


181 1 


85 


190 203 


8 6119 


8329 


8.4 


24 


26.53 


3.0995 


0.0040 


7 23 13.0 


19.811 


0.061 


93.8 


182 


[92 




7 6027 1 


8330 


8.9 


24 


28.57 


3.1062 


0.0050 


9 13 '3-8 


19.812 


0.061 


93-7 


»74 


[86 




9 6202 


8331 


8.4 


23 24 


29.77 


+30976 


-0.0037 


-6 51 44.6 


+19.812 


+0.061 


93.8 


180 


[92 




7 6028 


8332 


8.7 


24 


48.68 


3.0971 


0.0037 


6 48 52.1 


19.816 


0.060 


93.8 


182 


[92 




7 6029 


• 8333 


9.3 


25 


20.17 


3.1004 


0.0042 


7 49 38.8 


19.823 


0-059 


94.2 


»77 J 


s8o 




8 6124 1 


8334 


8.4 


25 


48.42 


3.0922 


0.0030 


5 36 42.9 


19.829 


0.058 


93.8 


»79 


[89 




5 6003 


8335 


7.0 


25 


51.71 


3.0965 


0.0036 


6 50 19.4 


19.830 


0.058 


93.8 


180 ] 


[87 




7 6036 1 


8336 


9.1 


23 26 


8.67 


+3.0920 


—0.0029 


-5 36 45.5 


+.19.834 


+0.058 


93.8 


»79 


89 




5 6004 


8337 


9.1 


26 


21.88 


3-0973 


0.0038 


7 10 29.6 


19.836 


0.057 


94.1 


182 


87 


281 


7 6037 ! 


8338 


8.9 


26 


35.97 


3.1031 


0.0047 


8 52 48.4 


19.839 


0.057 


93.7 


»74 


81 


186 


9 6206 


8339 


8.8 


27 


28.36 


30949 


0.0034 


6 41 26.1 


19.850 


0-055 


93.8 


182 1 


85 


189 


6 6229 


8340 


9.2 


27 


35-93 


3.1011 


0.0045 


8 34 34.6 


19.852 


0.055 


93.8 


»77 1 


81 


190 203 


8 6130 1 


8341 


•8.4 


23 27 


45.78 


+3-1048 


—0.005 > 


-9 42 41.4 


+19.854 


+0.054 


93.7 


»74 1 


86* 




9 6210 


.8342 


9-5 


27 


46.88 


3.0931 


0.0031 


6 13 ii.o 


19.854 


0.054 


93.8 


»79 


92 




6 6230 


8343 


8.2 


28 


1.77 


3.0954 


0.0036 


6 57 11.7 


19.857 


0.054 


93.8 


180 1 


87 




7 6046 1 


8344 


9.7 


28 


"33 


3.0964 


0.0038 


7 i8 37.4 


'9.859 


0.054 


94.4 


180 3 


!8l 


282 


7 6047 


8345 


9.0 


28 


37.36 


3.0909 


0.0028 


5 41 3-2 


19.864 


0.053 


94.1 


»85 1 


89 


282 


5 6012 


8346 


9.0 


23 29 


1.12 


+3.0918 


—0.0030 


-6 2 14.9 


+19.869 


+0052 


93.8 


179 1 


92 




6 6234 j 


8347 


9.1 


29 


17.38 


3.0947 


0.0035 


7 2 0.6 


19-872 


0.051 


93.8 


182 1 


87 




7 6051 


8348 


9.1 


29 


52.19 


3.1002 


0.0046 


8 55 26.2 


19.879 


0.050 


93.7 


»74 1 


86 




9 6216 ! 


8349 


•7.9 


29 


54.42 


3.0981 


0.0041 


8 13 50.1 


19.879 


0.050 


93.7 96.7 


»77 J 


90* 


432^ 


8 6141 


8350 


8.8 
1 E 


30 
>pl. med. ( 


21.59 
•8?i • 


3.0960 
8^4) 


0.0039 
« DpLn 


7 42 16.9 
laj., com. 10" 


19.885 


0.049 


93.8 


180 3 


503 




7 6052 
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Zone —6** bis — lo*^. Wien-Ottakring. 



169 



Nr. 



Gr. 



A.R. 1900 



Pracc 



Var. 
saec. 



DecL 1900 



Praec. 



Var. 
saec. 



£p. 



Zonen 



B.D. 



8351 

8353 
8353 
8354 
8355 

8356 
8357 
8358 
8359 
8360 

8361 
8362 

8363 
8364 
8365 
8366 

8367 
8368 
8369 
8370 

8371 
8372 
8373 
8374 
8375 

8376 
8377 
8378 
8379 
8380 

8381 
8382 
8383 
8384 
8385 
8386 

8387 
8388 

8389 
8390 

8391* 
8392 

8393 
8394 
8395 

8396 
8397 
8398 
8399 
8400 



6.5 

8.9 
9.1 
9.3 
7-7 

7.9 
9.1 
8.9 
•8.6 
9.0 

7.2 
8.9 
9-» 
9.4 
9.1 

•8.9 

•7.8 

9.2 

7.4 

8.5 

9» 
8.6 
9.0 
•7.6 
8.5 

9.4 
8.8 

9.3 
9.2 
9.0 

9.1 

8.7 

8.5 

•8.8 

8.9 

9^ 
8.2 
9.2 
9.0 
•8.3 

9.1 

•8.7 

9.0 

91 
8.9 

9.4 

•7.7 

8.9 

7.6 

9.3 



a3**3o"*22!55 
30 37.85 
30 39.39 
30 45-53 
30 50.58 

8.25 

14.07 

32 27.75 

32 43«6o 

51.07 



23 31 
3« 



33 



33 

33 
33 
33 
34 
34 



2.59 
24.03 
46.97 

8.29 
15.16 

23 34 22.80 

34 42.01 

35 22.48 

35 39.02 

36 1.25 

23 36 14.06 

36 26.93 

36 32.36 

36 43-86 

37 13.74 



23 37 
37 
37 
38 
38 

23 38 
38 
38 
38 
38 

23 39 
39 
39 
39 
39 



30.67 

54.31 
55.52 
10.08 
15.26 

18.92 
33-86 
41.64 

43-93 
52.88 

16.40 

29.44 
29.61 
31.29 
32.98 



23 



23 



39 34.35 

39 38.89 

40 44.96 

41 8.80 
41 18.85 

41 »9.53 

41 23.89 

41 33.78 

41 41.61 

42 1.46 



-i-3!o97o 
3.0916 
3.0912 
3.0923 
3.1006 

+3.0953 
3.0989 
3.0886 
3.0909 
3.0963 

+3.0981 
3.0905 
3.0982 

3.0953 
3.0884 

+3.0888 
3.0884 
3.0932 
3.0938 
3.0900 

+30951 
30954 
3.0872 
3.0883 
3.0946 

+3.0905 
3.0909 
3.0942 
3.0901 
3.0941 

-♦-3.0889 
3.0899 
3.0876 
3.0858 
3.0918 

-♦-3.0861 

3.0925 
3.0862 
3.0866 
3.0916 

+3.0935 
3.0883 

3.0855 
3.0906 
3.0858 

+3.0847 
3.0909 
3.0840 
3.0905 
3.0897 



— o!oo43 
0.0031 
0.0030 
0.0032 
0.0047 

—0.0037 
0.0044 
0.0026 
0.0031 
0.0041 

—0.0045 
0.0030 
0.0046 
0.0041 
0.0027 

—0.0028 
00028 
0.0038 
0.0040 
0.0031 

—0.0043 
0.0044 
0.0026 
0.0029 
0.0044 

-0.0035 
0.0036 
0.0044 
0.0035 
cw)045 

—0.0032 
0.0035 
0.0029 
0.0025 
0.0040 

—0.0026 
0.0042 
0.0026 
0.0027 
0.0040 

—0.0045 
0.0032 
0.0026 
0.0040 
0.0027 

—0.0024 
0.0042 
0.0023 
0.0042 
0.0039 



1' 4.'5 

18 6.6 

«I 35.6 
33 39.1 

19 6.2 



-7 40 II. I 

8 53 49.7 

5 39 40.5 

6 31 49.2 

8 29 44.8 

-9 10 50.4 
6 32 30.1 

9 29 39.4 
8 31 57.7 
6 o 49.9 

-6 9 46.3 

6 6 i.o 

8 7 35.3 

8 28 2.6 

7 I 54.0 

-9 " 1.5 

9 22 39.5 

6 3 39.3 
6 32 13.9 
9 22 53.4 



45 27.8 

3 29.6 

3» 3.4 

47 53.4 

35 46.7 

18 27.0 

53 19.0 

49 33.7 

58 51.3 



8 49 35.8 
-6 19 52.5 

9 24 14-4 
6 26 34.8 

6 41 8.2 
9 I 4.0 

-9 54 15.» 

7 29 28.5 
6 29 20.3 
9 12 29.6 
6 51 25.6 

-6 16 41.3 

9 33 1.9 

6 o 54.4 

9 27 6.3 

9 13 '74 



-♦-19*885 

19.888 
19.888 
19.889 
19.890 

+19.893 
19.894 
19.907 
19.910 
19.91 1 

+19.914 
19.917 
19.921 

19.925 
19.926 

+19.927 
19.930 

19-936 
19.939 
19.942 

+19.944 
19.946 

19-947 
19.949 
19.953 

+ 19.956 
19.959 
19.959 
19.961 
19.962 

-♦-19.962 
19.964 

19.965 
19.966 

19.967 

-♦-19.970 
19.972 
19.972 
19.972 
19.972 

-♦-19.972 

19.973 
19.981 

19.984 
19.985 

-I-19.986 
19.986 

19.987 
19.988 
19.990 



-^o!o55 
0.049 
0.049 
0.049 
0.048 

-fo.048 
0.048 
0.045 
0.045 
0.045 

+0.044 
0.044 

0.043 
0.042 
0.042 

+0.042 
0.041 
0.040 
0.039 
0.039 

+0.038 
0.038 
0.038 
0.037 
0.036 

+0.036 
0.035 
0.035 
0.034 
0.034 

+0.034 
0.034 
0.033 

0.033 
0.033 

+0.032 
0.032 
0.032 
0.032 
0.032 

+0.032 
0.032 
0.029 
0.029 
0.028 

+0.028 
0.028 
0.028 
0.028 
0.027 



93.8 
93.8 
94.1 
93.7 

93.8 
93.7 
93.8 
93-8 
93.8 

93.7 
93.8 
93.7 
93.8 
93.8 

93.8 
93.8 
93.8 
93-7 
94.1 

93.7 
93.7 
938 
94.1 
93.7 

94.2 
93.7 
94.2 
94.9 
93.8 

93.8 
94.5 
93.8 
93.8 
93.7 

94.1 
93.8 
94.2 

94.5 
94.2 

93.8 
94.2 
93-8 
93.8 
93.8 

94.3 
93.8 
94.5 
93.8 
93.8 



Fand. Cat 

79 189 

79 192 

85 189 282 

74 193 

80 192 
74 186 
82 192 

79* 189 

77 190 193 203 

74 186 

79 185 189 

74 186 

77 203 

82 192 

82 189* 

79 i85* 189 
77 190 193 
77 190 

80 187 281 

74 186 

74 186 

82 192 

85^ 192 282 

74 186 

77 280 

77 190 

82 280 

203 337 

82 193 

80 187 

77 193 337 

80 187 

79* 192 

74 186 

85 189 282 

74 203 

79 a8x 

85 192 337 

82 • 280 

82 186 

8o^ 281 

79 192 
74 203 

80 187 

92 282 

82 i86^ 

85 189 337 

82 193 

74 203 



8« 614a 
6 6239 
6 6240 

6 6242 
9 6220 

7 6055 
9 6221 

5 6022 

6 6248 

8 6152 

9 6224 
6 6251 
9 6225 
8 6158 
6 6253 

6 6254 

6 6256 
8 6165 

8 6166 

7 6070 

9 6232 
9 6233 
6 6261 

6 6262 
9 6237 

8 6174 

8 6175 

9 6239 

8 6176 

9 6242 

7 6073 

8 6179 
7 6074 
6 6269 

9 6244 
6 6273 
9 6247 
6 6275 

6 6276 
9 6248 

10 6164 

7 6078 

6 6282 
9 6256 

7 6082 

6 6284 
9 6258 
6 6286 
9 6260 
9 6261 
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1 Z. 182: 9?s nahe 



IJO 



Zone —6° bis — lo^ Wien- Ottakring, 



Nr. 



Gr. 



A.R. 1900 



Praec. 



Var. 
saec. 



Decl. 1900 



Praec. 



Var. 
saec. 



Ep. 



Zonen 



B.D. 



8401 
8402 
8403 
8404 
8405 

8406 
8407 
8408 
8409 
8410 

8411 
8412 

8413 
8414 

8415 

8416 

8417 
8418 

8419 
8420 

8421 
8422 
8423 
8424 
8435 

8426 
8427 
8428 
8429 
8430 

8431 
8432 
8433 
8434 
8435 

8436 
8437 
8438 
8439 
8440 

8441 
8442 

8443 
8444 
8445 

8446 
8447 
8448 
8449 
8450 



9.3 
9.2 

7.9 
8.5 
8.9 

6.5 
9.1 
9.2 

9-4 
9.2 

8.0 

8.5 

8.8 

•8.9 

•9.0 

9.» 

9.3 
♦8.0 

8.9 
9.2 

6.2 
10 
8.4 
9.1 
9-3 

7.4 
91 
9.0 
9.0 
8.9 

7.8 

8.9 

8.7 

•8.8 

•8.8 

9.0 
•8.8 
8.5 
9.3 
8.8 

8.3 
8.9 

8.7 
7.0 
8.8 

9.2 
9.3 
9.4 
9.2 

8.4 



23S3" 5-6i 
42 10.35 
42 29.85 

42 43-94 

43 1549 



23 



43 
43 
43 
43 
43 



24.10 
34.65 
3724 
40.75 
58.22 



23 44 24.40 

45 41.70 

46 37.16 
46 38.07 

46 42.51* 

23 46 54.47 

47 2.17 
47 36.52 
47 37.07 
47 41. M 

23 47 41.73 

47 54.90 

47 59.00 

47 59.92 

48 16.24 

23 48 54.37 

49 1306 
49 17-07 

49 59.03 

50 14.07 

23 50 35-95 

51 19.28 

51 53.73 
5» 55.75 

52 1.64 

23 52 3.35 

52 38.49 

52 40.02 

52 46.27 

53 40.36 

23 53 59.95 

54 7.39 
54 27.58 
54 32.84 
54 52.43 



23 



54 
55 
55 
55 
55 



59.25 
15.73 
29.99 

38.36 
55-34 



+3'o879 
3-0834 
3.0842 
3.0829 
3.0896 

■♦-3-0845 
3.0828 

3.0873 
3.0860 
3.0850 

+3.0825 
3.0827 
3.0812 
3.0826 
30825 

-♦-3.0810 
3.0809 

3.0847 
3.0850 
3.0817 

-♦-3.0848 
3.0832 
3.0815 
3.0800 
3.0794 

-»-3.0839 
3.0796 
30809 
3.0820 
3.0821 

-♦-3.0820 
3.0785 
3.0793 
3.0784 
3.0776 

4-3.0789 
3.0788 
3.0772 
3.0797 
3.0788 

-»-3.0783 
3.0772 
3-0774 
3.0763 
3-0759 

-»-3.0773 
3.0774 
3.0761 
3.0763 
3.0754 



-o'oo35 
0.0023 
0.0025 
0.0021 
0.0043 

-0,0027 
0.0022 
0.0037 
0.0033 
0.0030 

-0.0022 
0.0025 
0.0021 
0.0027 
0.0027 

-0.002 1 
0.002 1 
0.0038 
0.0039 
0.0025 

-0.0038 
0.0032 
0.0026 
0.0018 
0.0017 

-0.0040 
0.0020 
0.0026 
0.0034 
0.0036 

-0.0038 
0.0020 
0.0028 
0.0022 
0.0017 

-0.0025 
0.0027 
0.0016 
0.0035 
0.0034 

-0.0032 
0.0024 
0.0028 
0.0018 
0.0015 

-0,0030 
0.0035 
0.0023 
0.0026 
0.0016 



-8" 17' 12:4 

5 54 15.0 

6 22 52.3 

5 47 42.5 

9 48 21.7 

-6 56 8.1 

5 58 31.5 

8 42 5.0 



6.9 
18.2 



10 
10 

9 
II 

27 

42 

5 



58 
3' 

6 31.5 

49 23.0 

14 8.4 

9.3 

9.8 

24.6 
5.6 
4.2 
5.4 

14.2 

-9 33 8.8 
8 22 23.5 
7 12 21.7 

5 53 27.4 

5 36 12.2 

-9 50 46.9 

6 16 33.3 

7 23 18.2 

8 59 53.4 

9 17 59.2 

-9 37 1.2 

6 32 2.7 

7 54 36.1 
6 48 48.2 
6 o 49.5 

28 20.2 
55 54.4 
o 54.0 
30 54.5 
22 53.1 



-9 2 37.1 

7 26 50.2 

8 21 47.2 
6 26 54.0 

6 3 3.1 
-8 45 i8.8 

9 38 53.2 

7 21 16.7 

8 2 57.7 
6 23 30.0 



-♦-19.991 
19.991 

19.994 
19.995 
19.999 

-1-20.000 
20.001 
20.001 
20.001 
20.003 

-4-20.006 
20.013 
20.018 
20.018 
20.018 

4-20.019 
20.020 
20.023 
20.023 
20.023 

-♦-20.023 
20.024 
20.024 
20.025 
20.026 

-f-20.029 
20.030 
20.030 
20.033 
20.034 

-1-20.035 
20.038 
20.039 
20.040 
20.040 

4-20.040 
20.042 
20.042 
20.042 
20.044 

4-20.045 
20.045 
20.046 
20.046 
20.047 

-♦-20.047 
20.048 
20.048 
20.048 
20.049 



4-0:027 
0.027 
0.026 
0.026 
0.024 

-4-0.024 
0.024 
0.024 
0.024 
0.023 

4-0.022 
0.020 
0.018 
0.018 
0.018 

-HO.017 
0.017 
0.016 
0.016 
0.016 

4-0.016 
0.015 
0.015 
0.015 
0.014 

4-0.013 
0.013 
0.012 
0.0 II 
0.0 II 

40.010 
0.008 
0.007 
0.007 
0.007 

-1-0.007 
0.006 
0.006 
0.005 
0.004 

-1-0.003 
0.003 
0.002 
0.002 
0,001 

-1-0.00 1 
0.000 
0.000 
0.000 

— O.OOI 



94.1 
94.1 
93.8 
93.8 
93.7 

93.8 
93.8 

93-7 
94.4 
95.1 

93.8 
94.3 
93.8 
94.3 
94.5 

93.8 
94.5 
93-7 
96.3 
94.1- 

93.7 
94.2 
94.3 
93.8 
94.5 

93-7 96.7 
93.8 
94.2 
94.1 
93.8 

93.8 
93.8 
93.7 
93.8 
93.8 

94.1 
93.7 
93-8 
94.7 
94.3 

94.3 
94.8 
94.4 
94.8 
94.3 

94.3 
94.4 
93.8 
94.3 
96.8 99.7 



177 
185 



190 280 
192 282 



179 189 
182 192 
174 186 

180 187 
182 192 

177 «93 

203 290 

281 282 337 

182 189 

192 282 
182 189 
187 282^ 
187 282^ 290 

182 189 

'85 189 337 

174 i86^ 

193 286 297 403 
180 203 281 

174 186 

177 280 

187 290 

182 192 

185 192 337 

174 '93 432^ 

179 189 

180 187 281 282 
182 186 297 

182 200 

185 186 

179 189 

'77 '93 

180 187* 
179 189* 

187 192 282 

'77 '93* 

179 189 
280 

186 286 

203 286 

192 337 
203 290 

189 337 

189 292 

186 286 

200 297 

180 192 

193 290 

179a 281 403432^ 



7 6093 

6 6303 

7 6095 
7 6096 

6 6305 

6 6306 
9 6275 
9 6276 

7 6101 

9 6277 

8 6205 
7 6104 
6 6309 

5 6072 

10 6192 

6 6313 

7 6110 

9 6285 
9 6286 

9 6287 

6 6322 

8 6213 

7 6115 

6 6324 

7 6116 

8 6215 

6 6329 

9 6294 
9 6295 

9 6296 

7 6123 

8 6222 
6 6335 

6 6337 

9 6300 
9 6301 

7 6126 

8 6227 
6 6341 



8<'6i88 


6 6289 


6 6291 


6 6293 


10 6170 


7 6086 


6 6296 


8 6194 


8 6196 


7 6089 


6 6297 
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Nr. 


Gr. 


A.R. I 


900 


Praec. 


Var. 
saec. 


DecL 1900 


Praec. 


Var. 
saec. 


Ep. 


Zonen 


B.D. 


8451 


8.0 


23*" 55- 


'59^95 


+3?o754 


— o?ooi7 


-6*»25'5i!8 


+207049 


— o?ooi 


93.8 


179 


203 


6*»6342 


8452 


9.3 


56 


10.65 


3.0764 


0.0033 


9 28 59.8 


20.049 


0.00 1 


94.3 


186 


286 


9 6304 


8453 


[5.0] 


56 


49.85 


30748 


0.0017 


6 34 11.2 


20.050 


0.003 


93.4 


90 


189 


6 6345 


8454 


8.4 


56 


52.42 


30746 


0.0013 


5 46 17.8 


20.050 


0.003 


94.4 


203 


292 


6 6346 


.8455 


9.2 


57 


4.24 


3-0755 


0.0033 


9 31 57.5 


20.050 


0.003 


94.3 


186 


286 


9 6307 


8456 


8.4 


23 57 


9.55 


+30755 


--0.0034 


-9 43 53.3 


+20.051 


—0.003 


94.4 


200 


297 


9 6309 


8457 


9.2 


57 


10.00 


3.0749 


0.0023 


7 31 39.6 


20.051 


0.003 


93.8 


180 


187 


7 6135 


8458 


8.8 


57 


16.65 


3.0746 


0.0018 


6 36 54.5 


20.05 X 


0.004 


94.8 


281 


292 


6 6349 


8459 


8.6 


57 


27.75 


3.0742 


0.0013 


5 44 37.' 


20.051 


0.004 


94.4 


203 


296 


5 6100 


8460 


9.0 


57 


31.54^ 


3.0750 


0.0029 


9 2 41. 1 


20.05 1 


0.004 


94.4 


200 


297 


9 6310 


8461 


9-4 


23 57 


40.22 


+30743 


—0.0018 


-6 48 53.3 


+20.051 


—0.004 


93-8 


180 


192 


7 6137 


8463 


[8.1] 


57 


55-52 


3.0745 


0.0026 


8 22 20.9 


20.051 


0.005 


94.3 


'93 


290 


8 6231 


8463 


9.0 


58 


3.54 


3.0743 


0.0025 


8 15 550 


20.051 


0.005 


94.1 


193 


196 290 


8 6233 


8464 


9.0 


58 


9.84 


3.0738 


0.0013 


6 I 3.0 


20.05 ' 


0.005 


93.8 


179 


189 


6 6351 


8465 


8.8 


59 


11.85 


3.0735 


0.0033 


9 48 24.6 


20.052 


0.007 


94.3 


186 


286 


10 6221 


8466 


8.4 


23 59 


23.x 5 


+3.0732 


—0.0021 


-7 3» 17.9 


+20.052 


—0.008 


94.1 


180 


192 281 


7 6142 


8467 


•8.6 


59 


32.64 


3.073» 


0.0027 


8 44 28.9 


20.052 


0.008 


94.3 


193* 


290 


8 6240 


8468 


9.0 


59 


49.37 


3.0728 


0.0022 


7 50 1.4 


20.052 


0.009 


94.3 


196 


296 


8 6241 
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